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CHATTANOOGA:   1953 


WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  warm  for  a  January  and 
quite  wet.   Its  warmth  is  indicated 
best  by  the  high  minimum  temperatures 
recorded.   Only  five  times  in  63 
years  of  temperature  record  has  a 
January  been  without  at  least  one  sta- 
tion reporting  a  minimum  temperature 
of  zero  or  below;  this  January  the 
lowest  temperature  reported  was  3°. 
The  frequency  of  days  with  .01  or  more 
precipitation  was  17;  this  number  has 
never  been  exceeded  and  was  equalled 
but  once,  in  1937,  in  62  years  of 
record. 

The  first  seven  days  of  the  month  were 
subnormal  in  temperature  with  the  5th 
and  6th  running  10  to  15  degrees  be- 
low normal  at  most  stations.   It  was 
unseasonably  warm  thereafter  until 
the  25th.   The  25th,  26th  and  29th 
were  generally  on  the  cold  side;  the 
30th  was  cold  in  the  eastern  sections 
of  the  State.   The  month  ended  un- 
seasonably warm  with  temperatures 
rising  to  as  much  as  15  degrees  above 
normal.   Precipitation  was  frequent 
with  only  one  dry  period  of  conse- 
quence, the  12th  to  15th,  inclusive. 
At  low  elevations,  the  greater  part 
of  the  precipitation  was  in  the  form 


of  rain  while,  in  the  mountains, 
several  stations  had  total  monthly 
amounts  of  snow  varying  from  25  to  30 
inches.   Canaan  Valley  reported  a 
total  snowfall  30.5  inches.   Moder- 
ately heavy  rains  falling  on  a  shallow 
snow  cover  caused  a  few  small  streams 
in  the  extreme  northern  portion  of  the 
State  to  overflow  their  banks  on  the 
9th.   Damage  was  very  light. 

The  mild  weather  was  of  help  to  the 
farmer  in  holding  down  his  feed  bills; 
at  the  same  time,  the  urban  dweller 
was  favored  by  reduction  in  his  fuel 
requirements.   Egg  and  milk  produc- 
tion increased  especially  towards  the 
end  of  the  month  but  some  bushes  showed 
considerable  bud  growth  by  the  last 
week  of  the  month.   Winter  grains 
seemed  to  be  in  good  condition  with  a 
little  growth  showing.   The  pasture 
and  meadow  grasses  made  a  very  little 
new  growth  near  the  close  of  the  month. 
Frequent  light  rains  and  snows  with 
little  runoff  were  helpful  in  build- 
ing up  subsoil  moisture  for  the  next 
growing  season.   Frequent  rains 
hindered  construction  work  and  most 
other  out-of-doors  projects. 
C.L.W. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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3 

7 

:: 

7+ 

7 

18 

16 
70 
20 
72 

3 
2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

37.4 

5.02 

12.2 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDER SON 

ATHENS 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELO  1 

50.8 
48.8 
47.9 
48. OM 
49.3 

28.7 
28.2 
28,4 
24, 2M 
29.6 

39.8 
38.5 
38.2 
36, 1M 
39,5 

4.8 
4.6 

64 
62 
62 

62 

22 

20 
14  + 

14  + 

16 

11 

14 

3 

17 

30 

4 

26 

30 

4 

776 
813 
824 
892 
782 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 

2 

20 

71 
20 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 

E  3.49 

5.86 

3.41 

2.19 

.40 

.87 

.66 

1.17 

.84 

21 
21 
12 

21 

7.3 
18.9 
12.5 

3 
8 

4 

6 

11  + 

14 
17 
22 

13 

2 

4 

2 

0 
0 

1 

0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLAOES 

47.3 
52.4 
51.5 
49.8 
42.3 

29.3 
29.7 
32.4 
29.8 
22.5 

38.3 
41,1 
42.0 
39.8 
32.4 

5.6 
1.9 

62 

66 
65 
67 

56 

16 

17+ 

27 

28 

14 

21 
17 
19 
19 
6 

5+ 

6 

6 

6+ 
30 

736 

705 

1005 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 

1 
5 

22 
20 
15 
21 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 
5.92 
5.58 
4.95 
2.64 

1.59 
.92 

.52 

.85 
.80 
.81 
.37 

21 
3 

21 
8 

25 

2.5 

6.6 

8.2 

10.3 

1 
6 
2 
2 

7+ 
6 

7 
4+ 

18 
23 
70 
70 
19 

1 
5 

* 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

42.7 
50.6 
51.5 
49.8 

48.7 

27,4 
28,4 
27,6 
25.1 
26.4 

35.1 
39.5 
39.6 

37.5 
37.6 

5.7 
4.4 

58 
66 
67 
67 
66 

22 
23 
23 
28 
28 

12 
20 
14 
9 
11 

4 
29 
6+ 
6 

7 

921 
785 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

19 
22 
23 

74 
23 

0 
0 
0 
0 

0 

4.19 
2.76 
5.69 
5.03 
5.19 

1.00 
-   .69 

1.35 

.95 
.6? 

.82 
.92 

21 
21 

8 
8 

16.3 
5.5 

: 

4 
2 

5 
12 

7 
7 

70 
16 
10 
16 
18 

1 
1 

4 
5 

0 
0 

0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

51.0 
51.1 
46.8 
50.8 
49.5 

31.0 
32,8 
28.6 

31.4 
30.8 

41.0 
42.0 
37.7 
41.1 
40.2 

7.0 
4.0 
5.3 
2.1 
3.4 

67 
67 
60 
68 
65 

15 
15+ 
15 
23 
16  + 

15 
19 
17 
23 
20 

6 
6 

5+ 
6+ 
5 

739 
706 
840 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
3 
2 

1 

19 

14 

?? 
21 
18 

0 
0 

0 

0 

4.77 
4.58 
3.07 
6.58 
5.40 

.98 

.97 

-   .28 

2.16 

7.18 

1.35 

1.32 

.75 

.95 

.59 

8 
8 
21 
3+ 

7 

4.7 
2.7 

8.6 

2 

1 

6 
6 

4  + 

18 
1  8 
18 
19 
21 

2 

3 

1 
7 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

MAO! SON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

49.7 

46.6 

49. 1M 

49.4 

49.8 

29.7 

26.2 

28. 2M 

31.7 

29.4 

39.7 

36.4 
38. 7M 
40.6 
39.6 

3.1 
6.5 

65 
60 
65 
65 
66 

18+ 

16+ 
16 
15 
27 

19 
13 

19 

14 

8 

5+ 
6 

5+ 
6 

6 

750 
779 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
1 
1 

18 
25 
23 

16 
IP 

0 
0 
0 

0 
0 

5.61 
4.17 
4.66 
3.97 
3.63 

1.51 

.02 

1.02 
.66 

.74 

3 

7 
7 

8+ 
8 

9.3 
19.1 
16.8 
11.0 

3.5 

2 

4 
7 
3 
3 

1? 
12 
12 

3  + 

6 

20 

18 
20 
IB 
70 

4 
2 
3 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST   VIRGINIA 
JANUARY    1953 


Temperature 

P 

recipitation 

.1 
|i 

>- 

No.  of  Days 

.1 
t§ 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Mln. 

■Stj 

5 

• 

<i 

.1 

<  2 

■ 

> 
< 

Ol 

a 

£ 

3 

• 
£ 

£ 
a 

§ 

Q 

"•3 

0 

£ 

a 

£ 

a 

H 

If 
So 

• 

5 

2 

5 

1 

o 

£< 

5  i 

5  t 

•  1 

■ 

—    0 

RAINELLE 

46.2 

26.1 

36.2 

3.8 

60 

14  + 

8 

6 

887 

0 

2 

^3 

0 

5.41 

1.20 

.85 

21 

27.0 

9 

25 

22 

2 

0 

RAVENSWOOD    DAM    22 

51.1 

30.4 

40.8 

5.4 

66 

27 

9 

6 

744 

0 

1 

16 

0 

4.98 

1.38 

.71 

9 

18 

5 

0 

RICHWOOO    2    N 

45.4 

27.7 

36.6 

57 

14 

12 

26 

875 

0 

4 

19 

0 

E    4.84 

.90 

12 

23.5 

7 

5+ 

16 

1 

0 

RIPLEY 

51.2 

27.1 

39.2 

68 

27 

5 

6 

796 

0 

2 

?4 

0 

4.86 

1.18 

8 

5.0 

17 

3 

1 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

44.7 

25.5 

35.1 

56 

15  + 

12 

6 

916 

0 

4 

26 

0 

3.76 

.72 

21 

18 

2 

0 

SPENCER 

50.2 

30.7 

40.5 

6.8 

66 

27 

12 

6 

753 

0 

3 

16 

0 

4.82 

.81 

.64 

8 

5.3 

3 

6 

21 

2 

0 

UNION 

46.5 

25.7 

36.1 

2.8 

61 

16+ 

12 

26 

0 

3 

24 

0 

2.64 

-       .51 

.46 

7 

4.4 

1 

12+ 

IS 

0 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

52.4 

30.7 

41.6 

65 

23 

14 

26 

720 

0 

0 

17 

o 

4.97 

.76 

8 

19.9 

6 

25 

18 

2 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

48«n 

28.0 

38.0 

5.9 

62 

14 

12 

29 

829 

0 

3 

22 

0 

3.57 

.24 

.51 

1 

5.0 

2 

12 

15 

1 

0 

WILLIAMSON 

52.7 

30.5 

41.6 

5.6 

69 

16 

24 

4+ 

0 

2 

23 

0 

4.39 

.44 

.60 

7 

5.0 

1 

4+ 

15 

3 

0 

WINFIELD    LOCKS 

48.3 

29.(1 

38.7 

64 

16 

17 

5+ 

0 

1 

21 

0 

5.33 

2.56 

.74 

8 

4.2 

2 

7 

17 

6 

0 

DIVISION 

38.8 

4.49 

10.1 

STATE 

37.9 

4.8 

4.54 

.87 

10.9 

, 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13 


14        IS 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


ABERDEEN 

5.12 

ALPERSON 

3,ftB 

ALEXANDER 

<•  .94 

ALPENA 

4.73 

ARROVALE  2 

4.17 

ARNOLD 

4,35 

ATHENE 

E3.49 

BAYARD 

5.31 

RECKLEY  V  A  HOSPITAL 

5.8ft 

RELINGTON 

4,69 

BELLEVILLE  DAM  20 

4.97 

BELVA 

8.50 

BENSON 

4.83 

RENS  RUN 

5.16 

BERKELEY  SPRINGS 

3.85 

BERLIN 

ft. 10 

RIG  SKIN  CREEK 

5.58 

RIRCH  RIVER  ft  SSW 

- 

BLUEPIFLO  1 

3.41 

RLUEFIELD  2 

3.00 

RLUFSTONF  0AM 

7,9? 

BRANCHLANO 

6.04 

BRANDONVILLE 

s.ftg 

BROWNSVILLE 

4.90 

BRUSHY  FORK 

4.32 

BRUSHY  RUN 

3.00 

BIJCKFYF 

4.47 

BUCKHANNON 

5.29 

BURNSVlLLE 

4.ft3 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

5.92 

CAIRO  3  S 

4.10 

CAMDEN  ON  GAULEV 

4.66 

CANAAN  VALLEY 

E4.89 

CENTRALIA 

5.31 

CHARLESTON  WB  AP 

5.58 

CHARLESTON  1 

4.95 

CLARKSBURG  1 

3*96 

CLARKSBURG  ? 

4.17 

CLAY 

5.16 

CORURN  CREFK 

" 

CRANBERRY  GLADES 

?.ft4 

CRAWFORD 

4.23 

CRFSTON 

5.38 

DAILEY 

3.63 

PAVISSON  RUN 

3.9ft 

DUCK  CREEK 

5.31 

FAST  RAINELLE 

5.34 

ELK 

5.2A 

ELK  INS  WB  AIRPORT       R 

4.08 

FAIRMONT 

4.26 

FINK  RUN 

5.78 

FLAT  TOP 

4.19 

FRANKLIN 

3,70 

GARY 

2.76 

GASSAWAY 

5.69 

GLENVILLE  1 

4,95 

GRAFTON 

4.2B 

GRANTSVILLE 

6.13 

HACKERS  CREEK 

4.41 

HALL 

4.74 

HAMLIN 

5.03 

HARPERS  FERRY 

3.92 

HASTINGS 

ft. 48 

HOGSFTT  GALL  I  POL  IS  DAM 

5.19 

HOPEMONT 

6.24 

HORNER 

4.55 

HOULT  LOCK  IS 

4.98 

HUNTINGTON  1 

4.77 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4.48 

1AEGER 

" 

IRELAND 

5.05 

ISAACS  CREEK 

4.69 

JANE  LEW 

4,71 

JESSE  RUN 

4.91 

JUNCTION 

3.76 

KAYFORn 

KEARNEYSV1LLE  1  NW 

4.18 

KERMIT 

5*30 

KNOBLY  MOUNTAIN 

E4.38 

KUMBRAROW  STATE  FOREST 

6,42 

LAKF  FLOYD 

4.63 

LAKF  LYNN 

4*51 

LEWISRURG 

3.07 

LINDSIDE 

2.27 

LITTLE  SKIN  CREEK 

4.60 

LOGAN 

6.58 

LONDON  LOCKS 

5.40 

LOOKOUT  2 

- 

MAO I  SON 

5.61 

MAN 

4.56 

MANNINGTON  1  N 

5.27 

MANNINGTON  1  W 

4.40 

MARTINSBURG  CAA  AP 

3.43 

MATHIAS 

2.92 

MATOAKA 

3.28 

MCMECHEN  DAM  13 

4.65 

MIODLEROURNE  2  ESE 

4.89 

MIOVALF 

6.34 

MOOPFFIELD 

2*68 

MHORFFIFLO  MCNEILL 

2.80 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 
NAOMA  1  E 

NFW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 
OMP5 

PARKFRSBIIRG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  ? 

PETERSBURG  WR  CITY 
PH1LIPPI 
PICKFNS  1 

PIEDMONT 
PINFVILLF 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  ft  NNE 
POLK  CREEK 


RECORD  MISSING 


•  60 

•  42 

•  68 

•  05   . 

•  75 

•  03   • 

•  80 

.07   , 

•  52 

•  89   • 

•  63 

.52 

•  38 

•  04   • 

•  72 

.80   . 

.75 

.12   . 

•  61 

.29   . 

.24 

,55   « 

.50 

•  30 

•  30 

,88   • 

•  16 

•  64   • 

•  30 

•  85   • 

•  30 

,06 

•  50 

•  40   •' 

•  12 

• 

•  51 

•  04   T 

.41 

. 

.33 

.07   . 

•  43 

•  87   • 

•  54 

•  15   • 

.68 

•  62 

•  39 

•  68   , 

•  43 

,53   • 

•  49 

•  83   • 

.58 

•  57   • 

•  42 

•  27   • 

.70 

■  53   • 

.10 

.20 

•  44 

•  63   • 

•  55   • 

•  49 

•  61   • 

.77 

.34 

.35 

.81   . 

•  29 

,35   • 

.21 

•  79   • 

,29 

,02   • 

.14 

•  26   . 

•  57 

.43 

•  45 

•  48   • 

•  55 

•  48   • 

•  18 

.73 

•  38 

.63   • 

•  65 

•  35   • 

•  40 

.70 

•  44 

•  27   • 

•  29 

•  72   . 

•  63 

.57   . 

•  48 

.21   . 

.47 

T     . 

•e6 

.35 

•  38 

.53   . 

•  36 

.85 

•  34 

•  82   • 

•  83 

•  20 

.51 

.33   . 

•  60 

.82   . 

.21 

•  13   . 

.30 

•  96   . 

•  24 

•  92   • 

•  48 

•  15  1. 

•  69 

•  56 

•  26 

.04   . 

•  34 

•  35   . 

•  35 

.32   . 

•  68 

.37   . 

,30 

.75 

,49 

.78   T 

•  75 

.78 

•  19 

.60   • 

•  87 

•  45   • 

.70 

•  30   • 

•  05 

•  68 

.33 

.75   T 

•  20 

•  02   • 

•  30 

•  40   • 

.17 

•  05   . 

•  53 

•  52 

.90 

•  53   . 

•  59 

•  57   . 

•  09 

•  10 

•  63 

•  49   • 

•  10 

.14 

•  19 

.99   . 

•  23 

.43   . 

•  13 

•  68   • 

•  32 

t*V4   . 

•  80 

.09   . 

•  14 

•  67   , 

.17 

•  05   . 

.67 

•  30   . 

•  40 

•  25   • 

.33 

.45   . 

.89 

,10   • 

•  25 

•  60   • 

•  28 

.72 

•  08 

•  43   . 

•  78 

•  37   . 

.07 

.50   . 

.27 

.66 

•  66 

•  39   . 

•  30 

• 

*<.4 

•  05   . 

.30 

.99 

.76 

,65   . 

.57 

•  44   . 

.41 

•  49   • 

.90 

,20 

.48 

.44   . 

.77 

.02   • 

.30 

•  85   • 

•  26 

•  74   • 

•  56 

•  90 

S—  R*f«r«nc«  Notes  Following  Station  Indue 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


PRINCETON 
OlIFFN    SHOALS 
RAlf^LLE 

RAVENSWOOO    DAM    ?? 
RFNICK    ?    5 

RICHWOOD    2    N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLFV 

ROANOKF 


ROCK  FORD 
ROMRROI IGM 
ROWLESRURG  1 
ST  MARYS 
SALEM 

sand  FORK 

SHADY  SPRINGS  ?  ESE 

SH INNS TON 

SPFNCFR 

SPRUCF  KNOR 

STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SIIMMERSVTLLE  ? 
SUTTON  ? 
SYCAMORE  CREEK 


UPPER  DAVISSON  RUN 

? 

•  13 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

VALLEY  CHAPEL 

5 

2f 

VALLEY  HEAD 

5 

45 

VANDAL  I  A 

5 

47 

VIFNNA  RRISCOE 

4 

►  7? 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

3 

01 

WASHINGTON  DAM  1Q 

4 

07 

wERSTcR  SPRINGS 

4 

07 

MEIRTON 

3 

19 

WFLL^RURG  1  NE 

3 

fll 

WFST  MILFORD 

4 

67 

WF«TON 

5 

41 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 
WHEELING  WARWOOO  DAM  1? 
WHITF  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  7 

WlNFIELD  LOCKS 


Day  of  month 


RECORD   MISSING 


13       14       15 


16      17      18 


19      20  ,    21      22  i   23  i   24      25      26      27 


28      29      30 


S*o  IWfarenc*  Not**  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1953 


Day 

Of  Month 

2 

Station 

1 

2 

3 

.1 

1 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

47 

33 

40 
24 

40 
33 

42 
23 

39 
21 

39 
24 

44 
30 

46 
34 

51 
37 

53 
41 

46 
32 

39 
26 

58 
17 

57 
23 

61 
24 

59 

29 

55 
33 

63 
37 

62 

21 

63 

28 

58 

41 

64 
30 

57 
28 

54 
38 

39 
27 

40 
21 

54 
34 

50 
39 

40 
17 

52 

16 

62 
29 

50.8 
28.7 

ATHENS 

MAX 
MIN 

36 

31 

39 
21 

39 

28 

28 
11 

28 
12 

32 

18 

55 

32 

55 

42 

61 

41 

44 
37 

43 
27 

44 
23 

54 
22 

58 

30 

58 
20 

55 

34 

61 
34 

56 
34 

54 

30 

62 
32 

54 
38 

57 
30 

57 
32 

54 
33 

33 

21 

42 

19 

54 
33 

54 
29 

35 
23 

56 
24 

55 

34 

48.8 
28.2 

BAYARD 

MAX 
MIN 

44 

28 

40 

15 

36 

31 

32 

IB 

29 

10 

29 
15 

38 
23 

35 
27 

36 

29 

37 
29 

36 

26 

39 
20 

47 

15 

52 

25 

54 
25 

50 
29 

35 
25 

49 
33 

50 
28 

45 
31 

47 
33 

52 
33 

52 

16 

51 
34 

36 
20 

31 

14 

51 
21 

48 
27 

31 
18 

48 

11 

53 

28 

42.4 
23.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

37 
30 

42 
22 

37 
28 

28 

17 

29 
16 

36 
16 

52 
35 

52 
40 

51 
43 

50 
40 

42 
27 

35 
21 

53 
20 

62 
25 

60 
26 

83 
34 

52 
37 

56 
41 

57 
24 

56 
30 

48 
38 

62 
3  2 

57 
35 

53 

31 

31 
22 

41 
14 

60 
35 

52 

32 

34 

19 

52 
16 

55 
35 

47.9 
28.4 

BENSON 

MAX 
MIN 

40 
33 

48 
21 

50 
35 

43 
23 

3* 
11 

31 

7 

36 
24 

43 
33 

56 
36 

62 
38 

58 
32 

36 
25 

57 

26 

64 
25 

65 
25 

62 

38 

57 
32 

59 
43 

66 
23 

68 
30 

52 

38 

56 
38 

62 
25 

63 
39 

39 
27 

33 
8 

63 
25 

63 
35 

36 

30 

52 

9 

61 
32 

52.2 
27.9 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

42 
33 

40 
24 

38 

32 

33 
24 

31 

18 

30 

10 

33 
24 

43 

31 

53 

39 

57 
40 

54 
32 

35 
23 

5  0 
30 

58 
28 

62 

31 

88 
34 

51 
31 

53 
41 

53 
28 

50 

37 

45 
40 

49 
35 

58 

29 

34 

34 

35 
26 

32 

16 

63 

28 

60 
30 

33 

24 

49 
15 

57 
36 

47.1 
29.1 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

44 
23 

37 
19 

41 
29 

40 
27 

35 

21 

34 

23 

36 

27 

33 
27 

34 

31 

36 

31 

38 
31 

40 
27 

55 
19 

57 
24 

65 
27 

62 

31 

42 
16 

59 
29 

60 
25 

50 
29 

47 
34 

52 

33 

48 
23 

60 
42 

48 
28 

40 
21 

45 

20 

43 

30 

41 
19 

51 

14 

63 
29 

46.3 
26.1 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

47 
25 

42 
21 

32 

19 

29 

13 

28 
10 

42 

17 

54 
34 

60 
33 

60 
47 

48 
29 

43 
21 

42 
22 

62 
21 

61 
22 

60 
30 

55 

32 

46 

31 

60 

34 

22 

40 
14 

59 
34 

56 
31 

36 

15 

47 
3 

58 
35 

48.0 
24.2 

BLUEFIELD  1 

MAX 

MIN 

41 

33 

40 
21 

39 
27 

28 

17 

32 

21 

39 

21 

59 
36 

55 
46 

53 
44 

47 

3  8 

42 
25 

38 

21 

52 

21 

62 
27 

62 
26 

56 

35 

58 
40 

55 
34 

57 

22 

62 

34 

52 

38 

59 

28 

55 
41 

41 
31 

36 
21 

48 
21 

55 
36 

55 
33 

39 
21 

55 
22 

56 
38 

49.3 
29.6 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

MIN 

39 
36 

39 
25 

36 
25 

37 
26 

27 
21 

35 
24 

37 
25 

44 
34 

50 

37 

52 
42 

52 
38 

42 

27 

40 
27 

60 
23 

54 

27 

62 
29 

56 
36 

49 

40 

59 
27 

59 
28 

59 

31 

43 
36 

60 
32 

57 
32 

51 
27 

31 
27 

46 

25 

55 
36 

45 
21 

39 
21 

52 
23 

47.3 
29.3 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

36 

29 

36 

11 

41 
19 

36 
22 

32 
11 

28 

13 

32 
15 

37 
24 

39 
30 

40 
32 

48 
27 

33 

19 

46 

20 

49 
25 

55 
28 

59 
37 

52 
26 

52 
30 

50 
30 

53 

31 

56 

34 

3  9 
32 

50 
22 

58 
27 

54 
22 

26 

12 

35 

13 

56 

31 

37 

21 

29 

12 

SI 
25 

43.4 
23.5 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

39 
33 

48 

17 

33 
30 

28 
23 

3! 
12 

33 

14 

37 

28 

57 
33 

64 
39 

57 

35 

55 
31 

45 
24 

60 
24 

69 
26 

68 

27 

63 
39 

52 
32 

58 
32 

64 
24 

63 
32 

52 

41 

58 
39 

69 

25 

62 
38 

40 

27 

33 

12 

68 

24 

65 
35 

40 
23 

56 

11 

62 
36 

52.7 
27.9 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

37 

32 

48 
19 

43 
32 

33 
22 

30 
10 

32 
15 

37 
27 

56 
34 

59 

40 

60 
42 

50 
30 

34 
24 

54 

22 

60 
27 

63 
28 

58 

37 

59 
31 

56 

41 

57 
26 

57 
32 

48 
38 

54 
38 

66 
26 

60 
33 

33 
25 

33 

9 

62 
25 

56 
32 

34 
25 

52 

9 

59 
36 

49.7 
28.0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

41 

33 

41 
21 

40 
33 

35 
23 

34 
20 

34 

17 

36 
31 

62 

32 

55 

41 

60 
37 

52 
32 

39 
28 

60 
25 

60 
26 

65 
29 

58 
35 

66 

34 

64 

37 

60 

26 

60 
34 

54 

41 

56 
32 

62 

30 

54 
34 

36 
29 

47 
23 

66 
29 

61 

38 

44 
20 

59 

20 

63 
31 

52.4 
29.7 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

39 
33 

42 
22 

40 
33 

30 
25 

32 
16 

32 

9 

35 
26 

50 
36 

59 

40 

60 
40 

50 
33 

36 
24 

55 
26 

61 
25 

65 
27 

6  0 

36 

60 
34 

60 
40 

57 
26 

53 
33 

47 
39 

54 
36 

63 
25 

56 
36 

36 
29 

34 

17 

66 
27 

64 
34 

36 

21 

52 
13 

61 
30 

49.8 
28.7 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

37 
24 

40 
10 

36 
28 

37 
12 

34 
8 

27 

10 

39 
19 

42 
30 

44 
30 

46 

30 

37 
20 

32 
IS 

48 

15 

53 
24 

55 
30 

57 
35 

48 
30 

30 

32 

25 

29 

27 

32 

15 

7 

50 
34 

48 
23 

27 
15 

44 
12 

50 
30 

42.3 
22.7 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

40 
27 

44 
23 

40 
27 

28 
22 

32 

21 

35 

19 

46 
31 

61 
37 

60 
45 

58 
45 

49 

30 

38 
25 

5  8 
35 

63 
35 

64 

47 

58 
19 

62 
34 

56 
39 

89 
12 

38 

39 

50 
39 

58 
35 

64 

34 

60 

33 

33 
27 

42 
22 

65 
42 

59 
30 

38 

24 

56 
23 

61 
47 

51.5 

32.4 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

43 
36 

41 
25 

43 
26 

37 
25 

27 
20 

34 
19 

36 
19 

42 
32 

54 

39 

60 
41 

60 
37 

37 
28 

40 

28 

60 
30 

63 

31 

64 

34 

53 

35 

63 
38 

59 
29 

62 

31 

59 

34 

46 
34 

57 
32 

63 
32 

53 
29 

33 
22 

44 
25 

67 
39 

45 
25 

41 
23 

58 

26 

49.8 
29.8 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

44 
35 

37 
26 

43 

28 

39 
28 

29 

18 

33 
19 

35 
17 

40 
29 

46 

37 

55 
39 

62 

35 

37 
27 

40 

26 

53 
26 

62 

27 

64 

30 

57 
31 

58 
31 

8  2 

2  7 

57 
28 

51 
37 

44 
37 

51 
28 

62 

28 

55 

29 

31 
16 

39 

15 

64 
37 

39 

25 

31 
15 

53 

18 

47.2 
27.4 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

35 
26 

36 
17 

34 
26 

28 

14 

2  4 
11 

24 
8 

40 

21 

39 
32 

43 
33 

44 

34 

38 
24 

35 

15 

48 
13 

56 
21 

55 

23 

51 
29 

46 
28 

53 
33 

54 

24 

49 
25 

46 
32 

53 
28 

49 

25 

49 
28 

31 
17 

36 

12 

46 
25 

45 

27 

29 

12 

44 
6 

50 
30 

42.3 
22.5 

CRESTON 

MAX 
MIN 

42 
34 

40 
22 

44 
23 

40 
24 

30 

11 

35 

10 

35 
11 

40 
28 

55 

34 

00 
41 

65 
34 

40 
27 

38 
24 

60 
25 

64 
25 

69 
29 

65 
34 

65 
35 

59 

25 

61 
27 

56 

35 

55 
35 

59 
27 

69 
28 

52 

?9 

32 

17 

46 
15 

69 

35 

42 
21 

41 
11 

55 

11 

51.1 
25.4 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 

22 

42 

16 

36 

27 

27 

18 

30 
16 

42 
18 

46 

32 

50 
35 

SO 
36 

52 
38 

40 
26 

35 
20 

53 

17 

58 
25 

61 
25 

87 
31 

53 
31 

56 
29 

58 

25 

54 
28 

48 
32 

56 

30 

59 
21 

56 
29 

30 
19 

35 

12 

58 

34 

54 
27 

31 

12 

50 

4 

57 
38 

47.6 
24.9 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

36 
30 

45 
22 

37 
27 

28 

19 

30 
in 

32 

14 

36 
27 

52 
34 

53 

40 

55 
37 

45 
28 

32 
25 

53 
31 

56 
36 

62 
40 

57 

30 

55 
28 

55 
42 

86 

38 

50 
39 

47 
39 

49 
35 

61 
30 

58 
31 

31 
23 

37 
19 

63 
29 

51 
27 

31 
20 

50 

18 

60 
43 

47.2 
29.6 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

31 
21 

35 
19 

34 
19 

19 
12 

25 
17 

42 

19 

48 

35 

47 
41 

44 
39 

41 
31 

35 
21 

31 
18 

50 
22 

55 

30 

55 
31 

51 

35 

45 
38 

52 
36 

53 
35 

54 
34 

43 
33 

58 
28 

51 

36 

50 
23 

23 

18 

36 
16 

43 
33 

50 

31 

32 
21 

47 
17 

44 
41 

42.7 
27.4 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

43 
23 

42 
21 

44 
25 

40 
24 

33 

17 

32 
22 

45 
27 

35 
29 

33 

30 

35 
30 

39 
27 

41 
25 

59 
26 

60 

30 

63 

31 

64 

36 

55 
31 

63 

37 

59 
25 

58 
34 

51 
31 

56 
28 

55 
35 

61 
46 

49 
23 

40 

17 

55 
25 

57 
35 

37 
18 

52 
12 

58 
36 

48.8 
27.6 

GARY 

MAX 
MIN 

46 

34 

41 
22 

40 
23 

36 

21 

28 
21 

35 
24 

41 
25 

45 
38 

60 

40 

60 
39 

56 

37 

37 
26 

41 
22 

60 
22 

64 
27 

65 

26 

59 
39 

63 

42 

61 
25 

62 
25 

61 
31 

44 
33 

66 

31 

61 

31 

52 
25 

29 
25 

53 
24 

60 
39 

44 
20 

41 
21 

57 
22 

50.6 
28.4 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

40 
34 

46 
22 

44 
32 

34 
24 

32 

20 

32 

14 

38 
30 

58 
34 

62 

40 

62 
it 

52 
30 

38 
22 

58 
22 

62 
26 

65 
26 

56 
32 

54 
34 

58 
32 

60 
20 

58 

30 

46 
28 

56 
33 

67 
32 

62 
38 

40 
28 

38 
14 

66 
26 

60 
30 

36 
20 

56 

15 

62 
33 

51.5 

27.6 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

39 
31 

45 
23 

41 
31 

33 
23 

32 

17 

32 

15 

37 
28 

57 
34 

60 
41 

61 
38 

54 
33 

36 
26 

57 

?7 

65 
27 

65 

28 

61 
37 

60 
34 

60 
38 

58 
26 

55 
34 

50 
42 

57 
38 

65 
28 

55 
35 

35 
28 

36 
16 

65 
27 

60 
35 

37 
23 

54 
17 

61 
42 

51.1 
29.7 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

37 
32 

45 
19 

37 

33 

33 

18 

30 
10 

29 
17 

37 
25 

52 

34 

53 

36 

59 
39 

52 

31 

34 
24 

53 
25 

58 
25 

62 
27 

58 
35 

56 
28 

55 
41 

58 

53 

31 

48 
38 

50 
38 

63 
24 

60 
35 

35 
25 

34 

11 

61 

30 

57 
26 

32 
26 

52 

10 

60 
35 

48.4 
27.5 

GRANTSVILLE 

MAX 
MIN 

43 
32 

40 
21 

48 
22 

40 
23 

29 
16 

33 
10 

35 
10 

39 
29 

56 
36 

61 
38 

61 
34 

37 
25 

40 

25 

59 
26 

64 
26 

66 

27 

58 
34 

62 

34 

57 
26 

60 
26 

57 
34 

48 
34 

57 
28 

66 
28 

57 

28 

36 
15 

48 
16 

68 

36 

43 
22 

39 

17 

55 
19 

50.4 
25.7 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

43 

33 

40 

17 

41 
19 

35 
20 

27 
12 

34 
9 

34 

11 

38 
29 

54 
34 

57 
40 

59 
32 

36 
21 

43 
21 

63 
22 

63 
24 

66 
36 

50 
32 

65 
34 

58 
23 

62 
29 

58 
36 

48 

28 

57 
25 

62 

30 

58 
28 

32 

18 

50 
26 

67 

35 

45 

17 

42 
16 

56 

20 

49.8 
25.1 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

38 
34 

42 
25 

36 
27 

27 
21 

28 

17 

27 
8 

34 
26 

48 
35 

54 
40 

57 
42 

48 
27 

36 

24 

55 
30 

62 
26 

63 
29 

60 
32 

55 
30 

55 
31 

56 
27 

51 
37 

45 

41 

46 
32 

60 
28 

54 
33 

33 
25 

34 

14 

63 
24 

53 

28 

32 

13 

52 

13 

50 
38 

46.9 
27.6 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 

MIN 

41 

34 

45 
21 

49 
21 

41 
24 

29 

14 

34 
12 

35 
11 

39 
25 

55 
36 

55 
34 

55 

35 

37 
24 

41 
23 

58 
28 

61 
27 

65 
32 

58 
32 

57 
34 

55 
26 

58 
28 

56 
38 

49 
34 

52 

28 

60 
27 

52 

29 

32 

19 

41 

18 

66 
37 

41 
23 

38 

20 

55 

24 

48.7 
26.4 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

31 
27 

37 
15 

35 

30 

s 

25 

8 

25 
14 

22 

32 
26 

33 
29 

46 

28 

37 
26 

30 
18 

45 
19 

51 
32 

55 
31 

50 
30 

31 
25 

49 
30 

5  0 
36 

49 
29 

44 
31 

46 
32 

53 
21 

50 
32 

35 

20 

30 
14 

50 
23 

49 
25 

26 

20 

46 

12 

53 
36 

40.5 
24.5 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

3  8 
35 

40 
22 

39 
31 

37 
23 

34 

17 

33 

15 

34 
28 

55 
33 

53 
46 

5T 
45 

49 

33 

41 
24 

6  0 
32 

62 
29 

67 
42 

61 

37 

63 
29 

61 
40 

62 

28 

59 
39 

52 

39 

54 

3? 

60 
30 

58 
35 

35 

27 

39 
23 

66 

30 

54 

26 

41 
25 

58 
20 

60 
45 

51.0 
31.0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

40 
31 

42 
25 

41 
30 

31 
22 

35 
23 

34 

19 

In 

26 

56 

34 

54 

46 

55 
42 

42 
32 

41 
25 

6  I 
36 

62 

34 

67 
43 

61 
35 

62 

35 

57 
38 

62 
35 

58 
42 

50 
37 

54 
37 

62 
33 

59 
34 

34 

29 

42 
26 

67 
37 

60 
30 

41 
28 

58 

25 

60 
48 

51.1 

3218 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

44 
23 

32 

12 

41 
25 

38 
23 

34 

13 

37 

17 

24 

33 
26 

35 
28 

35 
29 

38 

29 

40 

12 

57 
11 

58 
21 

64 
22 

60 
27 

42 

26 

62 

25 

61 

.'2 

54 
25 

48 
29 

5] 
26 

36 
20 

58 

31 

40 
26 

42 

18 

49 
18 

45 

30 

40 
13 

47 

11 

52 
27 

45.5 
22.2 

KEARNEYSVILLE  1  Nw 

MAX 
MIN 

45 
24 

43 
19 

41 
31 

39 
29 

36 
16 

37 
25 

37 
29 

34 
29 

35 

31 

37 
32 

38 
32 

41 
20 

50 

2b 

56 

27 

64 
29 

69 

34 

48 

19 

56 
31 

61 

3  0 

53 
31 

47 
35 

52 

33 

53 
25 

66 

45 

54 
24 

39 

23 

46 
29 

50 
35 

43 
22 

47 
20 

62 
38 

47.7 
28.1 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

34 
25 

41 
12 

43 
27 

29 
15 

25 

11 

25 

8 

40 

23 

43 
31 

51 
31 

48 

38 

42 
24 

35 
15 

50 
14 

55 
23 

50 
23 

47 
27 

54 
35 

53 
34 

61 
27 

4B 
31 

54 
30 

54 
26 

60 
28 

30 

16 

33 

4 

54 
26 

47 
26 

28 
15 

49 
6 

56 
27 

44.3 
22.6 

See    reference    I 


es   following   Station    Index, 
-    8    - 


Table  5 -Continued 

D 

AI 

LY 

Tj 

EiV 

LPI 

:rj 

\T 

UF 

ES 

WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1953 

Day 

Of  Month 

S 

D 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

h 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

38 
32 

39 
20 

40 
30 

32 

20 

30 

17 

30 
20 

39 

27 

47 
35 

47 
38 

51 
38 

45 
30 

35 
21 

55 

17 

57 
27 

60 
28 

55 
39 

50 
36 

55 

37 

56 
25 

59 

31 

50 
39 

58 
30 

54 
30 

55 
35 

35 

24 

38 
20 

47 
30 

50 
35 

35 
25 

52 

17 

57 
32 

46.8 

28.6 

LOGAN 

MAX 
MIN 

46 
31 

43 
28 

42 
28 

37 
24 

30 
24 

35 

23 

40 
23 

45 
36 

63 
45 

61 
44 

57 
30 

34 
30 

42 
29 

58 
29 

60 

31 

67 
31 

52 
37 

67 
36 

54 
29 

63 
31 

57 
40 

46 
38 

68 
35 

64 
35 

51 
30 

30 
27 

51 
27 

65 
42 

47 
27 

44 
26 

57 
27 

50.6 
31.4 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

43 
34 

42 
28 

47 
28 

40 
25 

28 
20 

35 
22 

43 
22 

40 
33 

57 
34 

61 
41 

55 
38 

40 
29 

34 
27 

58 
27 

55 
31 

65 
34 

52 
34 

58 
37 

60 
31 

61 
31 

54 
38 

47 
38 

58 

36 

64 
36 

50 
30 

34 
27 

47 
27 

65 
41 

44 
24 

39 
25 

57 
27 

49.5 
30.8 

MAO I  SON 

MAX 
MIN 

45 
34 

41 
21 

41 
25 

35 

24 

29 
19 

35 
19 

42 

19 

40 
34 

62 
40 

62 

40 

57 
37 

37 

27 

33 
27 

59 
28 

59 
29 

63 
35 

56 
36 

65 
37 

58 
28 

58 

31 

57 
38 

46 
37 

56 
33 

63 

34 

51 
29 

32 
23 

52 
24 

65 
40 

45 
24 

42 
23 

56 
26 

49.7 
29.7 

MANNING TON  1  N 

MAX 
MIN 

36 
33 

43 
22 

39 
34 

35 
24 

31 
15 

31 

7 

35 
25 

45 
33 

55 
36 

58 
39 

54 
33 

36 
25 

54 
27 

62 
24 

64 
26 

61 

34 

55 
30 

59 
39 

56 

24 

52 
32 

47 
38 

49 
32 

61 
25 

51 
35 

33 

27 

36 

13 

63 
22 

57 
30 

33 
25 

52 

7 

60 
33 

48.5 
27.4 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 
24 

32 

19 

42 
32 

38 
21 

35 
16 

37 
25 

37 
29 

32 
29 

34 
32 

35 
32 

39 
33 

41 
25 

52 

27 

55 
26 

62 
28 

66 
33 

34 
20 

55 

31 

60 

31 

53 
33 

44 
35 

54 
29 

52 
26 

65 
38 

39 
28 

40 
24 

47 
26 

48 
31 

43 
21 

48 
18 

62 

40 

46.0 
27.8 

MATH  IAS 

MAX 
MIN 

45 
29 

44 
20 

39 
32 

36 

25 

32 

19 

34 
19 

33 

25 

33 
29 

34 

30 

35 

30 

38 
31 

39 
24 

59 
20 

61 
30 

61 
29 

63 
29 

51 
29 

62 

34 

60 
27 

54 

31 

50 
32 

53 
30 

56 
27 

62 

46 

46 
27 

41 

19 

55 
20 

49 
36 

36 

17 

52 

13 

59 
38 

47.5 
27.3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

41 
33 

38 
24 

42 
24 

36 
22 

27 

17 

31 

5 

27 

5 

38 
26 

57 
36 

55 
40 

59 
34 

35 
24 

42 
24 

53 
27 

62 

28 

63 
30 

56 
32 

57 
32 

54 
26 

56 
27 

50 

37 

46 
33 

51 
27 

61 
27 

52 

29 

30 
15 

41 
15 

64 
36 

37 
21 

33 

11 

52 

15 

46.6 
25.2 

MOOREFIELD 

MAX 
MIN 

47 
27 

34 
22 

39 

30 

39 
26 

37 
22 

37 
22 

38 
28 

35 
30 

35 
32 

38 
32 

39 
32 

43 
29 

61 
26 

60 
28 

65 
29 

66 

36 

51 
30 

66 
31 

65 
26 

55 
32 

48 
32 

48 
29 

41 
27 

60 
37 

41 
30 

43 
22 

54 
27 

49 
33 

42 
24 

57 
18 

63 
32 

48.3 
28.5 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

45 
27 

40 
15 

39 
28 

40 
25 

35 

15 

37 

17 

38 
26 

35 
27 

35 
27 

36 
29 

38 
26 

42 
24 

60 
18 

60 
22 

63 
23 

63 

30 

49 
27 

64 

28 

64 
21 

59 
21 

52 
29 

50 
20 

39 
21 

60 
34 

55 
27 

42 
19 

51 
21 

48 
29 

40 
12 

58 

11 

62 
25 

48.4 
23.4 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
31 

46 

21 

37 
28 

28 
20 

29 

18 

29 
17 

37 
26 

47 
37 

48 
39 

53 
36 

45 
28 

34 
25 

51 
34 

59 
37 

62 

42 

58 
30 

55 
26 

54 

43 

54 
35 

50 
39 

47 
39 

48 
34 

60 
30 

61 
32 

32 
22 

35 
18 

61 

35 

54 
28 

32 
20 

52 
16 

60 
45 

46.9 
30.2 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

39 
32 

44 
23 

38 
34 

35 
23 

31 
20 

31 

15 

34 
25 

49 
32 

52 

30 

55 
38 

52 

33 

35 
26 

54 
28 

59 
28 

63 
31 

59 
34 

56 
27 

58 

41 

56 
30 

52 
33 

48 
39 

50 

39 

52 
31 

51 
36 

44 
28 

36 

18 

61 
29 

56 
32 

35 
27 

53 

17 

60 
38 

48.3 
29.6 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

37 
33 

43 
28 

40 
34 

35 
25 

31 

18 

32 

10 

32 
18 

40 
28 

54 
36 

56 
37 

48 
32 

38 
24 

54 
32 

57 
29 

60 
39 

59 
30 

38 
20 

54 
33 

51 
31 

47 
35 

45 
34 

50 
35 

57 
29 

57 
34 

38 
25 

35 
16 

54 
25 

50 
27 

31 
26 

52 

15 

52 
34 

46.0 
28.1 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

38 
33 

42 
26 

39 
29 

32 
23 

28 

18 

24 

10 

34 
25 

42 
32 

54 
38 

59 

40 

51 
32 

36 
24 

52 
31 

61 
27 

63 

30 

59 
31 

57 
31 

58 
32 

55 
28 

52 
37 

47 
39 

50 
35 

59 
30 

54 
35 

37 
27 

35 

18 

62 

28 

54 
28 

35 
19 

52 

19 

60 
36 

47.8 
28.7 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

39 
29 

36 

24 

44 
23 

37 
19 

24 

14 

31 

13 

41 

18 

50 
32 

52 

38 

55 
41 

50 
30 

43 
19 

35 
19 

55 
27 

59 

27 

60 
30 

50 

30 

50 

40 

58 
26 

56 
26 

55 
34 

43 
32 

58 
33 

58 
28 

49 

20 

32 

18 

40 
21 

60 
35 

39 
19 

35 
21 

51 
25 

46.6 
26.2 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
32 

43 
25 

37 
26 

28 
22 

31 
18 

26 

10 

33 
25 

52 

33 

58 
44 

58 
42 

43 
28 

35 

21 

53 
35 

60 
36 

63 
41 

58 
32 

56 
32 

52 
39 

54 
33 

51 

40 

45 

37 

47 
32 

60 
29 

58 
33 

33 

26 

32 

20 

64 
32 

54 
24 

33 
19 

50 
18 

57 
43 

47.1 
30.0 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

38 
33 

43 
25 

39 
27 

30 

23 

33 
19 

28 
13 

34 
25 

54 
34 

57 
45 

59 
42 

44 
29 

37 
22 

55 
35 

61 
34 

65 
39 

60 
33 

56 
33 

53 
40 

57 
32 

52 

39 

47 
37 

46 
34 

62 

29 

58 

34 

34 
26 

34 
23 

66 

34 

56 
28 

35 
22 

52 

20 

59 
45 

48.5 
30.6 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

35 
25 

40 
18 

34 
29 

28 
20 

28 
14 

29 

18 

40 
28 

49 

33 

47 
34 

51 
39 

42 
29 

31 

21 

49 
21 

53 

28 

59 
29 

56 
35 

53 
30 

52 

40 

55 
28 

50 
31 

46 
32 

50 
33 

58 
24 

57 
30 

31 
21 

35 
12 

52 
31 

55 
29 

30 
20 

49 
11 

55 
34 

45.1 
26.7 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

48 
25 

37 
20 

39 
32 

34 
24 

35 
24 

37 
26 

43 

31 

33 

30 

35 
33 

36 
32 

40 
32 

43 

27 

61 
36 

61 
32 

65 

29 

64 
35 

39 
30 

65 

37 

63 
34 

54 

33 

41 
32 

50 
26 

58 
25 

59 
38 

38 
26 

41 
22 

59 
27 

48 
32 

39 

24 

59 
21 

61 

43 

47.9 
29.6 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

38 
27 

48 
21 

38 
28 

30 
16 

25 

11 

31 
10 

42 

31 

50 
36 

56 
35 

52 

41 

42 
25 

35 
17 

51 
17 

58 
26 

56 
28 

52 

31 

52 
27 

55 
31 

53 
26 

55 
29 

51 
32 

58 
32 

58 
28 

53 
28 

30 

18 

38 

3 

55 
30 

51 
26 

26 
18 

48 
8 

53 
33 

46.6 
24.8 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

41 
28 

34 

19 

38 
20 

41 
20 

26 
21 

34 
21 

36 
24 

37 

30 

33 

30 

35 

33 

36 
34 

38 

26 

38 
23 

53 
25 

53 

31 

62 
32 

55 
28 

35 
28 

55 

30 

59 

34 

53 

37 

40 
33 

51 
28 

51 
29 

55 
27 

28 
22 

39 
23 

46 

34 

40 
23 

36 

20 

55 
24 

43.0 

27.0 

PI  NEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
25 

38 
25 

35 

22 

28 

19 

35 
23 

35 

23 

44 

33 

51 
36 

56 

39 

54 
36 

38 
26 

41 
20 

60 
19 

58 
26 

65 
29 

49 
38 

62 
41 

61 
29 

62 

31 

55 
30 

46 
37 

62 
32 

61 
32 

52 

26 

32 

26 

49 
25 

61 
36 

46 
21 

43 
19 

55 
21 

49.1 
28.2 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

40 
35 

40 
24 

40 
33 

33 

25 

34 

19 

30 
14 

34 
25 

50 
32 

51 
43 

55 
43 

54 
24 

38 
23 

56 

35 

58 
32 

65 
35 

56 

36 

56 
35 

55 

40 

56 
31 

55 

40 

52 

40 

50 
35 

62 
30 

59 
38 

38 
30 

41 
24 

64 
30 

61 
37 

38 
27 

52 
24 

57 
44 

49.4 

31.7 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

38 
34 

40 
20 

40 
31 

32 
24 

33 
12 

33 
8 

33 
24 

54 
32 

56 
43 

57 
43 

53 
32 

38 

21 

57 
30 

59 
27 

65 
32 

62 
35 

52 
33 

57 
39 

57 
26 

55 
35 

52 

38 

50 
34 

61 
25 

55 

36 

37 

28 

40 
19 

66 
30 

61 
35 

40 
23 

53 

19 

58 
44 

49.8 
29.4 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

35 
31 

39 
19 

37 
29 

35 
17 

30 

14 

35 
8 

39 
29 

45 
34 

50 
39 

50 
39 

43 
27 

35 
20 

53 
14 

60 
23 

60 
25 

51 
29 

45 
36 

57 
39 

53 
23 

56 
29 

48 

37 

59 
35 

53 
30 

54 
31 

32 
22 

38 
11 

50 
28 

48 
33 

35 
16 

50 
10 

57 
31 

46.2 

26.1 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

MIN 

42 

34 

44 
22 

42 
32 

34 
25 

33 
14 

32 

9 

34 
25 

55 
33 

59 

39 

60 
43 

55 
33 

38 
23 

57 
31 

60 
30 

64 
34 

63 
36 

56 
34 

57 

40 

57 
28 

58 
37 

53 
39 

54 
35 

62 

28 

60 

37 

39 
28 

39 
21 

66 

31 

63 
36 

39 
25 

51 
20 

55 

40 

51.1 
30.4 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

35 
28 

41 
27 

34 

25 

26 
13 

27 
13 

40 

14 

42 
34 

45 

40 

52 

42 

49 
39 

40 
25 

33 
23 

51 
20 

57 
33 

56 
33 

55 
34 

55 
33 

55 
36 

55 
30 

54 
37 

46 
35 

56 
31 

55 
30 

50 
28 

29 
17 

35 
12 

54 
30 

49 
26 

30 
18 

46 
16 

54 
36 

45.4 
27.7 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

40 
32 

43 

20 

41 
30 

30 
23 

32 
12 

33 

5 

35 
24 

55 
31 

59 

39 

58 
41 

52 
30 

40 

21 

56 
20 

61 
25 

65 

57 
35 

60 
32 

57 
39 

60 
26 

54 
34 

47 
27 

55 
31 

62 

27 

68 

34 

38 
26 

41 

19 

68 
27 

59 
33 

47 
21 

53 
19 

60 

31 

51.2 
27.1 

R0WLES8URG  1 

MAX 
MIN 

42 

32 

36 

18 

34 

33 

34 
23 

30 
14 

31 
16 

36 

25 

39 

34 

44 
26 

59 

34 

46 
32 

37 
23 

54 
23 

60 
27 

62 
25 

57 
34 

42 

30 

56 

42 

58 
30 

51 
33 

47 
33 

57 
36 

60 
29 

58 
36 

36 

26 

39 
18 

60 
26 

50 
33 

34 
25 

52 
12 

60 
33 

47.1 
27.8 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

35 
29 

37 

25 

34 

27 

28 
18 

28 
13 

29 

12 

44 
29 

44 
36 

47 
40 

46 
37 

42 
26 

33 

2  0 

51 
16 

55 
24 

56 
25 

53 
29 

48 
32 

52 
38 

54 
23 

56 
19 

50 
24 

55 
29 

53 
34 

46 
31 

32 
21 

38 

13 

53 
30 

50 
31 

33 

16 

49 
14 

53 
31 

44.7 
25.5 

SPENCER 

MAX 
MIN 

39 

34 

47 
20 

41 
31 

31 
22 

31 
14 

30 

12 

36 
28 

54 
34 

58 

44 

58 
42 

53 
31 

35 

22 

58 
30 

62 

30 

64 
48 

60 
36 

60 
33 

57 
40 

58 
27 

53 

36 

50 
41 

54 
34 

63 

33 

60 

34 

35 
27 

38 

19 

66 
30 

60 
33 

33 
24 

54 
18 

59 
46 

50.2 
30.7 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

35 

15 

40 
20 

40 
23 

34 
IB 

35 
14 

20 

5 

25 

9 

45 
9 

48 
20 

50 
22 

35 
20 

34 

10 

46 

10 

50 
20 

45 
22 

50 
32 

40 
30 

58 
31 

60 
30 

65 
25 

50 
23 

48 
25 

43 
23 

48 

20 

50 
12 

35 

5 

45 
6 

50 
15 

50 
12 

48 
15 

50 

13 

44.3 
17.9 

UNION 

MAX 
MIN 

38 
31 

37 
22 

40 
21 

35 

22 

27 

19 

32 
20 

44 
22 

46 
36 

48 
39 

48 
37 

49 
35 

37 

20 

38 
16 

57 

18 

57 
23 

61 
25 

57 
37 

51 
39 

56 
20 

58 
25 

58 

31 

39 
29 

61 
29 

57 
32 

53 
22 

29 
12 

43 

21 

55 

34 

41 
20 

38 
16 

53 
24 

46.5 
25.7 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

39 
33 

49 
21 

45 

34 

35 

24 

33 
14 

32 

11 

36 
26 

57 
33 

58 
39 

62 
38 

56 
32 

36 

2  5 

57 
26 

65 
26 

66 

27 

69 
39 

59 
32 

59 

43 

60 
25 

69 
32 

52 

41 

52 
39 

67 
27 

63 
37 

37 
28 

34 
12 

65 
26 

62 
35 

38 
23 

54 
12 

63 
36 

52.6 
28.9 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

40 
36 

38 
23 

41 

23 

35 
27 

28 
17 

34 

7 

28 

14 

42 
27 

52 
42 

56 

43 

59 
35 

35 

22 

41 
22 

53 
27 

60 
28 

64 

40 

45 
32 

54 
35 

50 
26 

54 
34 

52 

41 

46 
36 

45 
25 

61 
26 

51 
29 

31 
15 

JT 

64 
36 

36 
22 

34 

17 

50 
23 

45.8 
27.3 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

37 
26 

32 

15 

37 

15 

41 
16 

33 
16 

34 

16 

32 

27 

35 
27 

33 

28 

35 
30 

35 

31 

39 
26 

41 
21 

56 

21 

61 

2  5 

65 
26 

66 
27 

48 
27 

65 
24 

63 
25 

32 

39 
29 

52 
25 

59 
25 

66 
30 

36 

21 

42 
22 

55 

11 

40 
9 

55 

18 

46.3 
23.0 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

41 
33 

49 

24 

4'. 
33 

35 
23 

34 
19 

33 
18 

47 

31 

55 

40 

61 

41 

58 
42 

50 
32 

43 
25 

58 
22 

61 
28 

64 
30 

58 
38 

58 
35 

62 

40 

62 
27 

57 
32 

53 
42 

64 
39 

65 
32 

55 
35 

37 
25 

45 
14 

63 
37 

58 

35 

38 
24 

54 
15 

61 
40 

52.4 
30.7 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

35 
32 

40 
28 

39 
32 

33 
23 

27 
18 

28 

9 

29 
19 

41 
27 

50 
36 

57 
35 

53 
33 

36 

21 

52 
30 

55 
34 

58 

46 

57 

30 

37 
21 

53 
36 

53 
35 

46 
35 

45 

35 

50 
34 

57 
27 

55 
33 

33 
24 

34 

15 

54 
26 

57 
27 

30 
24 

51 
17 

50 

40 

45.0 
28.5 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

37 
22 

43 
20 

40 
32 

35 
24 

30 
18 

30 
10 

32 
21 

41 
29 

49 

55 
33 

47 
32 

34 
23 

53 
30 

59 
26 

61 
34 

57 
33 

35 
21 

54 
35 

53 
27 

47 
34 

46 
31 

51 
35 

58 
23 

11 

35 
27 

32 

13 

57 
23 

53 
28 

31 
26 

52 

12 

52 
29 

45.6 
26.5 

See    rofereni 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Conttnuad 


WEST    VIRGINIA 
JANUARY    1»53 


Day 

Of  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

50 

31 

£ 

WESTON 

MAX 

H 

35 

45 

36 

29 

30 

36 

40 

46 

58 

60 

42 

38 

56 

62 

64 

60 

59 

48 

58 

54 

44 

58 

68 

58 

32 

45 

64 

40 

35 

54 

48  •  3 

MIN 

20 

21 

24 

15 

16 

20 

34 

38 

40 

40 

28 

26 

29 

29 

30 

35 

35 

27 

26 

37 

41 

29 

29 

30 

23 

19 

41 

27 

14 

15 

28.2 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 

35 

39 

37 

28 

28 

22 

29 

45 

47 

55 

45 

34 

50 

56 

58 

58 

52 

51 

51 

42 

43 

46 

57 

56 

31 

29 

56 

51 

30 

50 

52 

44.0 

MIN 

32 

27 

25 

20 

16 

10 

20 

29 

37 

36 

26 

22 

33 

39 

45 

25 

24 

37 

35 

36 

36 

34 

32 

30 

22 

13 

29 

26 

19 

17 

41 

28.2 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 

40 

40 

42 

36 

31 

31 

25 

35 

44 

52 

56 

36 

41 

53 

59 

61 

48 

55 

48 

53 

46 

46 

51 

60 

54 

32 

37 

60 

37 

33 

52 

45.0 

MIN 

33 

28 

29 

25 

17 

13 

13 

24 

34 

38 

35 

25 

25 

31 

33 

44 

26 

30 

33 

34 

37 

37 

30 

33 

30 

14 

15 

34 

23 

13 

25 

27.8 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

39 

41 

40 

32 

32 

31 

40 

40 

46 

46 

44 

36 

56 

62 

60 

59 

53 

57 

56 

58 

54 

60 

56 

56 

37 

43 

50 

52 

41 

53 

58 

48.0 

MIN 

33 

24 

32 

22 

20 

20 

30 

39 

39 

37 

31 

23 

15 

25 

24 

29 

39 

38 

22 

29 

38 

30 

27 

36 

26 

21 

26 

36 

12 

16 

29 

28.0 

WILLIAMSON 

MAX 

46 

43 

46 

38 

31 

36 

40 

44 

63 

60 

59 

40 

47 

67 

64 

60 

53 

67 

66 

66 

57 

44 

66 

63 

52 

32 

54 

68 

48 

46 

60 

52.7 

MIN 

36 

25 

25 

24 

24 

25 

26 

29 

31 

43 

38 

30 

26 

27 

31 

35 

38 

38 

28 

28 

29 

35 

31 

32 

30 

29 

29 

42 

31 

25 

25 

30.5 

W INFIELD  LOCKS 

MAX 

42 

39 

41 

40 

28 

34 

36 

39 

48 

58 

58 

37 

40 

60 

61 

64 

56 

60 

56 

60 

55 

46 

56 

60 

56 

33 

41 

60 

43 

39 

50 

48.3 

MIN 

35 

25 

26 

25 

17 

17 

17 

30 

37 

39 

36 

27 

24 

29 

31 

33 

34 

37 

30 

30 

38 

32 

32 

33 

29 

24 

24 

37 

24 

23 

24 

29.0 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  coition  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  stat 

Figures  and  letters  following  the  station  dim,  such  as  12  SSW ,  indicate  dlstaace  In  miles  and  direction  fro: 

Observation  tis.es  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  souths  will  be  carried  in  the  Jun 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  eltber  slsslng  or   rece 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  ui 
average  of  65"  F.   Evaporation  Is  measured  in  tl 

Sleet  and  bail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaiounts  in  Table  3  are  fro*  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tl 
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Table  7 

SIS 

u 

m 

Ai 

.L 

AI 

vlD 

SJ 

MC 

IW 

u 

N 

UJ: 

IU 

UJN 

u 

WEST   VIRGINIA 
JANUARY   1953 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

2 

.5 

1 

2.0 

3 

.5 
3 

2.0 
5 

4.0 
8 

T 
5 

T 
4 

4 

T 
4 

2.0 
5 

4 

3 

2 

T 

T 

8.0 
8 

4 

3 

6.0 
6 

T 
6 

2 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

BECKLEY   V    A   HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.5 
T 

4.0 

4 

1.0 
5 

1.0 
5 

2.0 

1 

8.0 
8 

2 

T 

1.3 
1 

1.0 

1 

.1 

T 

T 

BLUEFIELD    1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

T 

1.5 
2 

1.0 
2 

1.5 
3 

4.0 
4 

1 

T 
T 

3.5 

4 

T 
T 

T 
T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

4.0 

3.0 

6.0 

2.0 

5.0 

T 

4.0 

T 

1.0 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

5.5 
4 

.8 
3 

1.8 
3 

3.0 
2 

.4 

T 

2.2 

T 

3.2 
2 

.1 
1 

1.2 

1 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

1 

T 

1 

6.0 

7 

4.5 

12 

T 

10 

6 

1.0 

1 

2.0 
3 

7.0 
7 

3 

3 

6.0 
6 

4 

T 

4 

4.0 

- 

3 

CHARLESTON   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

.4 

1 

.6 
1 

3.1 

1 

T 
2 

T 

1.4 

T 
1 

T 

1.4 
1 

T 
1 

T 

.3 

T 

CLARKSBURG   1 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

2.0 

2 

T 
2 

1.0 
3 

2.0 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

1 

1.0 
2 

2.0 
3 

4.0 

4 

1 

1.5 

1 

T 

1.0 
1 

1.5 
1 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

ELKINS   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 
T 

.3 

.9 

1 

1.3 
1 

2.5 
2 
.1 

T 

3.9 

.3 

4 

.4 

1 

3.2 

T 

1.4 

1.7 
2 
.1 

T 
3 
.2 

1 

.3 

2.0 

2 

.1 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.8 
1 

.8 
2 

.5 
3 

4.5 
4 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

1.5 

1 

T 

1 

T 

3.4 
3 

_ 

- 

FLAT   TOP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

3 

T 
3 

5.0 

8 

.2 
8 

.7 
9 

3.1 
6 

1 

2.5 
3 

T 
2 

T 

1.0 

1 

3.0 
4 

3 

T 

.8 
1 

GLENVILLE    1 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.5 

1 

2.0 

1 

2.0 
3 

3.5 
1 

T 

.8 

1 

T 

1.5 

2 

2.5 
1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 
4 

.4 
4 

.8 

4 

T 
T 

.3 

T 

2.5 

T 

.2 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.6 

T 

T 
T 

T 
T 

1.8 
1 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

KEARNEYSVILLE    1   NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1 

5.0 
4 

4.0 
8 

8 

2.0 
9 

5 

2 

3.0 
3 

6.0 
9 

4 

1.5 

1.0 

1.0 

6.0 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

2.0 
1 

2.5 

1 

1.0 

T 

- 

- 

T 

T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

2.0 

.7 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

MORGANTOWN   CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2 

T 

1.2 

2.1 
2 

.4 

3 

2.0 
3 

5 

1 

.5 

T 

T 

T 

.6 
T 

.9 
2 

T 

1.4 

1 

NEW    CUMBERLAND   DAM    9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.5 

- 

- 

- 

NEW    MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.5 
1 

T 
1 

1.6 
2 

2.5 
3 

T 

' 

T 

1.2 

1 

T 

1.4 

1 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

2 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.6 

.2 
T 

.7 
T 

2.2 
1 

3 

1 

.8 

T 

.1 

.3 
T 

T 

1.3 
1 

1 

PARSONS   2 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

1 

4 

T 

- 

T 

- 

1 

T 

_ 

- 

. 

- 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 

4.4 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 

2 

T 

T 

T 

T 

PICKENS   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 
4 

5.0 

7 

3.0 
9 

4.0 

11 

3 

3.0 
3 

7.5 
9 

4 

1 

T 

T 
T 

14.0 
14 

3.0 
10 

2 

4 

2 

POINT   PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 

1 

.5 

1 

1.5 
2 

3.0 
3 

1.0 

1.0 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
2 

3.5 
4 

1.0 
4 

2.0 
4 

3 

T 

2.0 
2 

3.0 
3 

T 

T 

9.0 
9 

1.5 

4 

2.0 
2 

RICHWOOD  2   N 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 
1 

1.5 
2 

4.0 
6 

1.0 

7 

.5 

7 

1 

T 

9.0 
6 

3 

5.0 
5 

2.0 

7 

2 

T 
T 

ROWLESBURG   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1 

3.0 
3 

1.0 
3 

1.0 
4 

2.0 
6 

3 

2 

T 

1.3 
1 

1 

1.0 
1 

3.0 

4 

3 

2.0 
2 

IARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 

3 

2 

1 

T 

T 

2.5 

1 

1 

1 

T 

1.0 

T 

WESTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.2 
2 

1.9 
4 

1.0 
4 

1.5 
4 

1 

1.5 
2 

- 

1.2 
1 

1.9 

2 

1.4 

1 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1 

T 

1.0 

T 

1.5 
2 

.2 
3 

1.0 
3 

T 

4 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

.4 

T 

T 
I 

T 

1.3 
1 

1 

WHITE   SULPHUR   SPRINGS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

3.0 

1 

2.0 
2 

T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

1 

T 

2.5 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

otation 

£ 

County 

<D 

g 

*TJ 

TJ 

I 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

f 

1 

I 

1 

% 

a 

I 

S 

tables 

1 

£ 

J 

3 

& 

$ 

£ 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39  04 

80  18 

1060 

4P 

L.  ESLE  BOND 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

7 

60  39 

1550 

tp 

*P 

JOHN  E.  FOSTER 

2  3  5 

ALEXANDER 

C107 

UPSHUR 

10 

38  47 

80  13 

1855 

SP 

MRS.  DALPHON  RIFFLE 

ALPENA 

0141 

RANDOLPH 

2 

36  35 

79  40 

2980 

7A 

WILLIS  G.  GAINER 

ARBOVALE  2 

024* 

POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

6P 

NETTIE  R.  STEETS 

ARNOLD 

0207 

LEWIS 

6 

38  54 

80  31 

980 

5P 

WARD  B.  PERRINE 

ATHENS 

0355 

MERCER 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

2  3  5 

BAYARD 

052  7 

GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2373 

SP 

SP 

HOWARD  R.  FULK 

2  3  5    7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

056  C 

RALEIGH 

7 

37  47 

81  11 

2330 

6C 

6A 

V.  A.  HOSPITAL 

2  3  5    7 

BELINGTON 

063  3 

BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

7* 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELLEVILLE  DAM  20 

06*5 

WOOD 

8 

39  09 

81  45 

600 

7A 

LOCKMASTER 

BELVA 

06  61 

NICHOLAS 

A 

38  14 

81  12 

710 

7A 

CHARLES  0.  SMITH 

BENSON 

06  7  9 

HARRISON 

10 

39  09 

80  03 

1080 

4P 

R.  D.  MARTS 

2  3  5 

BENS  RUN 

M  5  t 

PLEASANTS 

39  27 

81  07 

652 

5P 

5P 

MRS.  C.  W.  REA 

2  3  3 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39  37 

78  14 

640 

6P 

6P 

H.M.  RUPPENTHAL  III 

2  3  5 

BERLIN 

0718 

LEWIS 

6 

39  03 

80  21 

1050 

SA 

MRS.  A.  P.  SWISHER 

BIG  SKIN  CREEK 

06  2* 

LEWIS 

6 

38  58 

80  26 

1050 

WILLIAM  K.  BUTCHER 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0844 

NICHOLAS 

38  25 

80  47 

1885 

HAMILTON  GAS  CORP. 

2  3  3 

BLUEF1ELD  1 

nifl 

MERCER 

7 

37  16 

61  13 

2550 

faP 

6P 

C.  K.  CALDWELL 

2  3  5    7 

BLUEFIELD  2 

092:3 

MERCER 

7 

37  16 

81  13 

2590 

7A 

OTA  C.  KEENEY 

BlUESTONE  DAM 

0939 

SUMMERS 

7 

37  39 

80  53 

1386 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

B2  12 

600 

VERLIN  H.  ADKINS 

BRANDONVILLE 

108  3 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1798 

10* 

JAMES  I.  GALLOWAY 

2  3  3    7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

39  03 

80  29 

1032 

4P 

M.  D.  HAWKINS 

2  3  5 

BRUSHY  FORK 

u« 

HARRISON 

6 

39  13 

80  13 

1030 

4P 

MRS.  ABBIE  PARKS 

BRUSHY  RUN 

120* 

PENDLETON 

9 

38  30 

79  15 

1375 

6* 

JOHN  B.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38  11 

60  08 

2100 

MISS  ILEAN  WALTON 

BUCKHANNON 

L220 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1459 

6P 

DR.  ARTHUR  6.  GOULD 

2  3  5    7 

BURNSVILLE 

ize2 

BRAXTON 

5 

38  52 

80  40 

770 

ROLAND  H.  SCOTT 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37  59 

82  21 

740 

6P 

6P 

FOREST  CUSTODIAN 

2  3  5 

CAIRO  3  S 

1326 

RITCHIE 

5 

39  10 

81  10 

680 

6P 

6P 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

2  3  5 

CAMDEN-ON-GUALEY 

1363 

WEBSTER 

38  22 

SO  36 

2030 

6A 

WILLIAM  F.    COMPTON 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

6P 

6P 

GEORGE  B.  THOMPSON 

2  3  5    7 

CENTRALIA 

1526 

BRAXTON 

38  37 

80  34 

950 

6A 

MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

CHARLESTON  H8  AIRPORT 

1570 

KANAWHA 

* 

18  22 

81  36 

950 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

CHARLESTON  1 

1575 

KANAWHA 

4 

38  21 

61  38 

615 

9A 

9A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

CLARKSBURG  1 

1677 

HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

977 

7* 

PERKINS  6OYNT0N 

2  3  5  6  7 

CLARKSBURG  2 

1682 

HARRISON 

6 

39  17 

80  20 

1000 

6P 

SAMUEL  R.  PERINE 

CLAY  L 

1696 

CLAY 

38  27 

81  05 

722 

7A 

PETER  H.  FRANKFORT 

CLAY  2 

1701 

CLAY 

* 

38  28 

81  04 

650 

m:d 

MUNICIPAL  WATER  PL 

C 

CLENDENIN 

1723 

KANAWHA 

4 

38  29 

81  21 

620 

7* 

COMBINED  WITH  STA  Nl 

MBER  7263  12/1 

COBURN  CREEN 

1606 

HARRISON 

39  IS 

80  26 

1075 

5P 

RITCHIE  GREATHOUSE 

CRANBERRY  GLADES 

2013 

POCAHONTAS 

7 

38  11 

80  16 

3400 

IP 

3P 

FEDERAL  PRISON  CAMP 

2  3  5 

CRAWFORD 

2022 

LEWIS 

6 

38  52 

80  26 

1107 

6P 

MISS  BELLE  BLAIR 

CRESTON 

2  0  5* 

WIRT 

5 

38  37 

Bl  16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE  B. ARTHUR 

2  3  3    7 

Ml  LEY 

2151 

RANOOLPH 

10 

38  49 

79  33 

1940 

7A 

LAURA  E.  FULWIDER 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

2 

39  06 

79  28 

3120 

MID 

MARY  DUMAS 

C 

0AV1SS0H  RUN 

2217 

HARRISON 

6 

39  16 

80  24 

1000 

5P 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

DUCK  CREEK 

2*aa 

HARRISON 

6 

39  09 

80  24 

1068 

9A 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 

EAST  RAINELLE 

2638 

GREENBRIER 

* 

37  58 

80  45 

2410 

7A 

MR.FLAVIUS  E.  BROWN 

ELK 

2701 

HARRISON 

6 

39  11 

80  14 

100O 

SP 

MRS.S.R.HARRISON.JR 

ELKINS  MB  AIRPORT 

2713 

RANDOLPH 

10 

38  S3 

79  51 

2006 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

39  28 

BO  08 

1298 

MID 

MID 

CITY  FILTRATION  PL 

2  3  3    7 

FINK  RUN 

302* 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1420 

LAYTON  TMARP 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  35 

61  07 

3225 

* 

* 

FRED  E.  BOWLING 

2  3  5    7 

FRANKLIN 

3215 

PENDLETON 

9 

38  42 

79  20 

1730 

5? 

7A 

DICK  B.  MURPHY 

2  3  3 

FREEMANSBURG 

3238 

LEWIS 

6 

39  06 

80  31 

1030 

MID 

EDDIE  MC  INTYRE 

C 

GARY 

3353 

MC  OOWELL 

1 

37  22 

61  33 

1426 

8A 

8A 

WM.  L.  DAUGHERTY 

2  3  3 

GASSAWAY 

3361 

BRAXTON 

3B  41 

BO  46 

840 

6P 

4P 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

2  3  5 

GLENVILLE  1 

3  5*4 

GILMER 

5 

36  56 

80  50 

780 

6P 

7A 

F  6  K  WELLS 

2  3  3    7 

GRAFTON 

3630 

TAYLOR 

10 

39  21 

60  01 

1100 

4P 

6P 

WILLIAM  D.  MYERS 

2  3  3    7 

GRANTSVILLE 

36*1 

CALHOUN 

5 

38  56 

81  06 

730 

|4 

M 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

2  3  3 

GRIFFITHSVILLE 

37*9 

LINCOLN 

3 

36  14 

81  59 

850 

MID 

ROBIN  D.  MOORE 

C 

HACKERS  CREEK 

3793 

HARRISON 

1 

39  08 

60  26 

1020 

fcP 

WADE  D.  ALLMAN 

HALL 

3616  BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1373 

7A 

MRS.  OPAL  R.JACKSON 

HAML 1 N 

3b*6 

LINCOLN  t 

3 

3B  17 

82  06 

642 

6A 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

HARPERS  FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

7A 

MISS  E.  J.  WHITE 

HASTINGS 

197* 

WETZEL 

B 

39  33 

80  40 

609 

MID 

)P 

L.  G.  MC  INTYRE 

2  3  3 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

A20O 

MASON 

8 

38  41 

82  11 

564 

MID 

7A 

LOCKMASTER 

2  3  3  6 

HOPEMONT 

*26* 

PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2540 

6P 

6A 

ROBERT  F.  OULIN 

2  3  5 

HORNER 

4281 

LEWIS 

6 

38  59 

BO  22 

1075 

4P 

MAPLE  H.  SUMMERS 

HOULT  LOCK  15 

43  09 

MARION 

6 

39  30 

80  08 

878 

7A 

LOCKMASTER 

HUNORED 

4369 

WETZEL 

39  41 

80  27 

1034 

MID 

J.  A.  FURBEE 

C 

HUNTINGTON  1 

CABELL 

8 

38  25 

62  22 

673 

faP 

6P 

H.  N.  ROBINSON 

2  3  3 

HUNTINGTON  WB  CITY 

*3ee 

CABELL 

8 

36  25 

82  27 

614 

4P 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

1AEGER 

**oe 

MC  OOWELL 

1 

37  2B 

81  49 

960 

7A 

MRS.  TINA  L.  TANNER 

IRELAND 

**76 

LEWIS 

6 

38  49 

60  26 

1142 

SP 

ROBERT  CRAIG 

ISAACS  CREEK 

4499 

HARRISON 

6 

39  12 

80  30 

1063 

SP 

MRS.  C.  A.  MOORE 

JANE  LEW 

*559 

LEWIS 

6 

39  06 

80  25 

1020 

4P 

MRS.  RETA  GOLDSMITH 

JESSE  RUN 

*619 

LEWIS 

1 

39  06 

80  20 

1080 

7P 

MRS.  JAMES  MYERS 

JUNC  T ) ON 

4697 

HAMPSHIRE 

9 

39  19 

7B  52 

BOO 

6P 

6P 

J.  P.  KUYKENOALL 

2  3  3 

KAY  FORD 

4755 

KANAWHA 

* 

38  01 

81  27 

1333 

7A 

TRUAX-TRAER  COAL  CO 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5    7 

KERMIT 

4816 

MINGO 

1 

37  50 

82  24 

620 

TOY  A.  OEMPSEY 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

* 

39  22 

79  00 

1400 

7A 

DAVID  A.  ARNOLD 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971 

RANDOLPH 

10 

38  35 

80  03 

3210 

5P 

SP 

0.  C.  HAMILTON 

2  3  3    7 

LAKE  FLOYD 

4994 

HARRISON 

39  17 

80  30 

1110 

6P 

W.  M.  BENNETT 

LAKE  LYNN 

500? 

MONONGALIA 

2 

39  43 

79  31 

900 

WEST  PENN  POWER  CO 

LEWISBURG 

5224 

GREENBRIER 

37  48 

80  26 

2250 

5P 

3P 

HUGH  A.  SCOTT 

2  3  3 

LINDS1DE 

52R4 

MONROE 

7 

37  27 

60  40 

2000 

6A 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

LITTLE  SKIN  CREEK 

5314 

LEWIS 

6 

3B  58 

80  25 

1068 

6P 

BETTY  J.  RADABAUGH 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

a 

38  54 

81  32 

660 

MID 

BROOKS  E.  UTT 

C 

LOCKNEY 

5341 

GILMER 

5 

38  31 

80  58 

720 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3 

37  51 

82  00 

664 

M 

8A 

DONALD  C.  BROWN 

2  5  5   7 

LONDON  LOCKS 

5565 

KANAWHA 

* 

38  12 

81  22 

623 

7A 

7A 

LOCKMASTER 

2  5  5 

Station 


County 


Obser- 
vation 

time 


Refer 

to 
tables 


3400 
3363 

3600 
3621 
3626 


MARLINTON 
MARTIN5BURG  CAA 
MATHIAS 
MATOAKA 
MC    MECHEN 


13 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MI OVALE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MC  NE1LL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 


5739 

3747 
5847 


FAYETTE 

BOONE 

LOGAN 

MARION 

MARION 

POCAHONTAS 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 


6276 
6293 
6362 
6442 


NEW  MARTINSVILLE 

OAR  HILL  6391 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRP0RT6849 

PARKERSBURG  WB  CITY    6859 


t  PARSONS  2 
I  PETERSBURG  WB  CITY 
■  PHILIPPI 
1  PICKENS  1 
PIEDMONT 

I  PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 
1  POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 

PRINCETON 

QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOO  DAM  22 
RENICK  2  S 
R1CHW00D  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  ■ 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROHRBOUGH 
BOWLES BURG  1 
ST  MARYS 
SALEM 
SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 

SM1THBURG 

SMITHVILLE 

SPENCER 

SPRINGFIELD 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 

SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIBILE 

TTGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

VALLEY  CHAPEL 

VALLEY  HEAD 
VANDAL  I A 
VIENNA-BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 

WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WEST  MILFCRD 
WESTON 


6868 
6954 

6982 
6991 
7004 


7265 
7306 
7332 
7444 
7504 


771B 
7783 
7873 
7883 
7901 

8083 
8143 
B274 
8266 
8384 

8409 
8433 

B336 

8360 
8608 

8662 
8699 
8782 
8807 


9011 
9036 
9044 
9072 

9086 

910* 
916B 
9281 

9309 

9333 
9343 

9368 

9426 
9436 


WHEELING-OHIO  CO  CAA 
WHEELING  WARWOOO  DAM  12  9*92 

HITE  SULPHUR  SPRINGS 

ILLIAMSON 

ILLIAMSON  2 


W1NFIEL0  LOCKS 


9683 


MONONGALIA 
HARRISON 
GRANT 
RALEIGH 
1  UNCOCK 

WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 

I  WYOMING 
.  MASON 
I  MASON 
I  LEWIS 
MERCER 

KANAWHA 

GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 
PLEASANTS 
HARRISON 
LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 

DODDRIDGE 

RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 

NICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 

WOOD 

HARDY 

WOOD 

WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

HARRISON 

LEWIS 

OHIO 
OHIO 
GREENBRIER 

INGO 
MINGO 

PUTNAM 


39  06 

I  39  00 

■    34  09 

I  38  40 

I  39  29 

i  37  33 

i  38  51 

i  38  35 

i  39  03 

37  22 

>  38  28 
.  37  58 
i  36  37 

37  56 
i  38  15 

i  38  54 

38  49 
i  38  36 

>  39  08 

i  38  59 

:  39  21 

39  23 

i  39  17 

i  38  35 

17  42 

>  39  23 

i  39  17 

I  39  04 

i  38  48 


80  58 

81  49 
81  S3 
60  21 
BO  22 

60  03 


80  52 
80  03 
78  58 

78  54 

79  55 

79  58 

80  20 

79  14 

81  30 

80  37 

80  52 

81  09 

78  17 
81  26 
81  34 

79  41 

79  07 

80  02 

80  13 
79  02 

81  32 

82  08 
82  04 
60  34 
81  05 

81  17 


36  40 
39  14 
19  27 
39  09 

38  41 

I  39  19 

37  36 

39  16 
39  14 

i  06 

•  38  33 

36  56 
39  21 

'  39  06 

39  16 

38  29 

40  24 
40  19 

39  12 

39  02 

40  11 
40  06 

37  48 


9A 


JOHN  0.  WADE 
[.  VA  WATER  SVC  CO 
RUSSELL  I.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 
ORA  G.  FROST 


MID  CECIL  A.  CURRY 
MID  CIVIL  AERO.  ADM. 
VIRGIL  L.  MATHIAS 

7A  NOVELDA  THOMPSON 

7A  LOCKMASTER 


1813 

800 

800 
1245  I 


1040 

2?.  50 
1125 


1900 
1013  I 
1281 
2695 

1053 


7A 


LAWRENCE  A.CRUMRINE 
MRS. RUTH  G.  DARNALL 

8A  HAROLD  J.  DODD 

6R  P.  E.  SAVILLE 
MID  CIVIL  AERO.  AOM. 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6P  JOHNNY  CHISLER 
8A  JOHN  E.  ELRICK 
7A  HARLEY  C.  WALKER 
6P  LOCKMASTER 

6P  DR.  2.  W.  ANKROM 
7A  MILES  H.  MARTIN 
7A  JULIA  M.  HOVERMALE 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  I 

6P  DEL6ERT  ROY 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  I 
7A  MRS.  MAXINE  LEACH   | 
7P  NELL  BENNETT 
8A  C.  A.  SUTER,  JR. 


2  3  3 
2  3  3 
2  3  S 


7A 


80  26 

61  43 
80  29 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 


2  3  5 

3 

2  3  5 


81  03 
80  18 

80  43 

81  05 
81  21 

78  43 

79  31 
79  18 


80  43 

BO  25 
79  33 

79  30 

81  50 

80  02 
80  32 
80  26 
80  27 
80  24 

80  02 
BO  24 
61  32 
78  33 
61  42 

80  25 
80  36 
80  33 


1000 
2580 
3000 


80 

60  39 

BO  42 

80  18 
82  17 
82  17 

81  52 


WALTER  C.  BYRO 
E.  C.  WINGER 
HERBERT  C.  DAHL 
0.  W.  HITT 
W.  VA  WATER  SVC  CO 

MRS.  EVA  BARLOW 
L.  G.  SWING 
LOCKMASTER 
iRV  V.  MC  FERRIN 
CARTER  ROGERS 

'  CREED  R.  SUMMERS 
R.  B.  PARSONS 
MISS  MARY  A.  CONRAD 

'  CREED  FOGG 

MISS  E.  CUTRIGHT 

.  WALTER  H.  6OLYAR0 

G.  H.  CORE 

S.  J.  A.  SWIGER 

RIS  WEAVER 

T.  KESSINGER 
MRS.  R.  D.  SNIDER 
i  HARVEY  S.  HARPER 
I  HOPE  NATURAL  GAS  CO 

VA.  WATER  SVC  CO 

I  HARRY  L.  GRACE 
HARRY  J.  GORDON 

i  FRED  C.  BECKER 

BESSIE  GREINER 
G.  MC  CLUNG 

M.  HOOVER 
•  MRS.  GAY  DAVISSON 
i  CHARLES  E.  TREMBLY 
i  BERNIE  E.  OURS 
.  NORMA  RUTH  CASTO 

i  FRED  E.  FLOYD 

I  MRS.THELMA  SPANGLER 
'  FRANKLIN  MILLER 
POST 
ROSCOE  H.  JACKSON 

I  KENT  SWECKER 
>  MISS  MARY  HORNOR 
i  PENN  METAL  COMPANY 
NIVERSITY  EXP  STA 
LOCKMASTER 


THOMAS  H.  DONALD  2  3  3 

E.  STETSON  2  3  3 

>  GEORGE  P.  PFISTER  2  3  5 

1  SCOTLAND  G.HIGHLAND  3 

ARTHUR  HENRY  2  3  5 


2   3   5 
3 

2   3   3 


'   CIVIL   AERO.    ADM. 

LOCKMASTER 
,   GREENBRIER  HOTEL 
I   NORFOLK   6  WEST.    R1 
i    LAWRENCE   T.    FINK 

LOCKMASTER 


2  3  3 

2  3  S 

2  3  5 

2  3  3 


1-BIG   SANDY,       2-CHEAT, 


4-KANAWHA, 


5-LITTLE   KANAWHA,       6-MONONGAHEL* .       T-NEW,       8-0HI0 


10-TYGART,       11-YOUGHIOGHENY 


Sec   page    10   for   referent 
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WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1953 
Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  fourth  month  in  succes- 
sion with  above -normal  average  tem- 
perature and  the  fifth  month  in  the 
last  six  with  total  average  precipi- 
tation less  than  normal.   The  prin- 
cipal weather-associated  event  of 
February  was  the  flood  of  the  21st- 
22nd  on  the  Greenbrier  River.   Three 
lives  were  lost  incidental  to  the 
flood.   The  bulk  of  the  month's  pre- 
cipitation fell  in  the  second  decade. 
Snowfall  was  unusually  light;  only 
about  40  percent  of  the  usual  amount 
for  February  was  recorded.   Heavy 
snows  fell  only  at  elevated  stations; 
the  greatest  monthly  amount  of  21.0 
inches  was  reported  from  Kumbrabow 
State  Forest.   Only  two  stations, 
Cranberry  Glades  and  Kumbrabow  State 
Forest,  had  below-zero  temperatures. 

The  first  five  days  of  the  month  were 
generally  dry  with  temperatures  near 
normal.   A  moderate  rain  hit  most 
places  on  the  6th  or  7th.   The  8th 
to  10th  was  warm  and  mostly  dry  with 
a  few  places  reporting  snow  flurries 
on  the  8th  and  9th.   The  11th  to 
16th,  inclusive,  was  wet  with  mostly 
light  to  moderate  rains  and  snows 
and  temperatures  averaging  a  little 
above  normal.   Some  heavy  snows  were 
reported  in  the  mountains.   Tempera- 
tures on  the  17th  and  18th  were  much 
below  normal  and  were  accompanied  by 
rather  general  snow  flurries.   The  18th 


was  the  coldest  day  in  the  month  at 
practically  every  station.   The  peri- 
od 19th-21st  was  abnormally  warm  with 
light  to  moderate  showers  of  rain  on 
the  20th-21st.   These  rains,  together 
with  the  rapid  melting  of  a  fairly 
heavy  snow  cover  over  some  of  the 
headwater  areas,  caused  a  minor  flood 
on  the  Greenbrier  River,  and  on  the 
lower  reaches  of  two  creeks  which  flow 
into  the  Greenbrier  River,  near  Mar- 
linton.   The  loss  of  three  lives  was 
attributed,  in  part  at  least,  to  these 
floods.   Total  damage  was  estimated  by 
the  U.  S.  Corps  of  Engineers  to  exceed 
$100,000.   The  22nd  turned  out  to  be 
dry  and  cold;  from  the  23rd  to  the  end 
of  the  month  temperatures  averaged  con- 
siderably above  normal. 

In  the  agricultural  areas,  little  field 
work  was  accomplished  during  the  month. 
Spreading  of  lime  and  manures  on  the 
fields  went  forward  but  was  hindered  by 
wet,  muddy  fields.   Fruit  trees  and 
grape  vines  were  pruned.   Toward  the 
end  of  the  month,  some  cabbage  and  onion 
plants  were  set  out  in  home  gardens  of 
the  warmest  localities.   Farm  butcher- 
ing, to  prepare  meat  for  summer  consump- 
tion, was  active.   Winter  grains  and  the 
grasses  seemed  to  winter  well.   Many 
meadows,  which  had  been  adversely  affect- 
ed by  the  dry  weather  of  the  previous 
fall,  were  reseeded.  -  C.L.W. 
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tAirport    Data 

•This    datum   Is   obtained 

by   visual   observation 

since   recording  equip- 

ment   is   not    available. 

It    is   not    necessarily 

the    fastest    mile   occurr- 

ing  during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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•o  a 
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1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 

38.1 
37.1 
35.0 
33.4 
22.8 

33.4 

36.8 
32.7 
26.1 
30.7 

27.1 
26.7 
35.3 
29.3 
25.6 

32.4 
31.1 
30.9 
40.4 
31.5 

38.7 
27.3 
32.6 
28.4 
38.4 

72 
71 
74 
79 

62 
70 
74 
69 
83 

62 
68 
74 
80 
56 

79 
76 
72 
80 
72 

76 
70 
80 
70 
72 

-12 

-  6 

-  5 
-17 

-  5 
3 

-13 
-35 
-11 

-  6 
-14 
-19 
-13 
-22 

-11 
-15 
-10 

-  5 
-11 

-  6 
-17 

-  4 
-22 

-  2 

5.39 
2.30 
4.81 
3.99 
1.27 

3.31 
5.95 
1.81 
4.32 
3.94 

0.86 

19.0 
10.1 

4.1 
8.1 
9.0 
8.1 
8.1 

8.1 
5.6 

15.8 
3.4 

13.5 

4.8 
6.4 
4.7 
19.7 
3.6 

9 
12 
10 

7 

17 
11 
9 
14 
12 

7 
10 
11 
10 
11 

7 
14 
12 
13 

8 

7 

7 

7 

10 

10 

1902 
1903 

3.20 
5.99 

1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

2.37 
2.34 

1.60 
2.55 
3.72 
4.16 
3.18 
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2.27 
3.64 
3.07 
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1916 

31.4 
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-12 

4.30 

13.2 

11 

1917 

31.0 

80 

-14 

3.29 

10.1 

9 

1918 

35.4 

81 

-19 

3.12 

3.8 

9 

1919 

35.2 

72 

-   2 

1.85 

3.5 

9 

1920 

31.3 

69 

-   4 

2.71 

9.3 

12 

1921 

37.4 

79 

-10 

2.61 

10.8 

9 

1922 

38.2 

77 

-14 

2.89 

6.3 

11 

1923 

30.4 

70 

-20 

3.68 

7.8 

12 

1924 

31.6 

74 

-16 

3.21 

12.2 

11 

1925 

39.8 

80 

-    5 

2.49 

2.0 

8 

1926 

34.9 

72 

-   3 

4.01 

18.1 

13 

1927 

40.9 

79 

6 

4.49 

11.0 

15 

1928 

34.6 

72 

-   3 

2.50 

6.4 

11 

1929 

30.0 

70 

-15 

2.98 

14.6 

9 

1930 

39.8 

81 

-21 

2.62 

3.9 

10 

1931 

35.8 

68 

5 

2.57 

1.6 

9 

1932 

41.6 

86 

7 

3.22 

0.2 

9 

1933 

34.5 

77 

-12 

3.13 

5.8 

11 

1934 

24.0 

65 

-26 

1.86 

17.6 

9 

1935 

34.9 

70 

-    9 

2.33 

5.3 

10 

1936 

28.4 

80 

-25 

2.61 

10.8 

9 

1937 

34.6 

80 

-    •( 

3.33 

9.1 

12 

1938 

40.9 

76 

4 

3.01 

2.9 

12 

1939 

39.0 

80 

-   2 

5.72 

3.9 

13 

1940 

33.5 

73 

6 

3.84 

12.5 

14 
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Temperature 

Precipitation 

e 

! 

i 

A 

£ 

1 

E 

3 

e 
9 
1 

e 
1 

•  =3 
o»^ 
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1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 

29.2 

29.3 
34.6 
37.3 
35.5 

35.9 
25.5 
35.8 
41.3 
36.9 

36.0 
37.8 
37.6 

66 
66 
76 
79 
80 

75 
67 
79 
79 
79 

78 
69 
72 

-ii 

-14 
-13 
-13 

-13 

-  4 

-  9 
-14 

-  2 

-  2 

-14 
4 

-  8 

0.96 
2.22 
1.89 
3.77 
4.36 

3.23 
1.64 
3.61 
3.22 
3.50 

3.42 
1.85 
2.66 

9.3 
6.9 
5.7 
3.8 
6.0 

7.7 

21.9 

15.7 

2.1 

4.2 

4.0 
1.2 
3.3 

8 
10 
11 
12 
12 

11 
11 
12 
12 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table  for   earlier   years. 


See   reference   notes    following   Station    Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WEST   VIRGINIA 
FEBRUARY    1953 


Temperature 
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NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

43.4 
49.0 
50.5 
48.5 
51.0 

23,1 
26.9 
28. 3M 
21.4 
28.9 

33,3 
38.0 
39. 4M 
35.0 
40.0 

3.7 
6.1 

57 
65 
65 
65 
72 

21 
21 
21 
21 
21 

5 
13 
12 

7 
13 

18 
2 
5 
5 
2 

881 
752 
735 
835 
693 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

o 

0 

0 

26 
22 
20 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 
2.38 
1.98 
2,49 

1.65 

.28 
-   .71 

.83 
.77 

•  80 

•  85 

.76 

12 
15 
21 
15 
15 

10.0 
2.8 
4.0 

5 
2 

15+ 

15 

16 

11 

7 
6 
6 
6 

3  0 

21  0 

1  lo 

2  0 
2  0 

MARTINSRURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

49.0 
48.fi 

51.6 
49.6 

28.0 
?fi.8 

22. 1M 
28.8 

38.5 
37.7 

36.  9M 
39,2 

7.1 
3.5 

69 
62 

67 
68 

21 
21 

21 
21 

15 
12 

16 

1 
2  + 

5 

736 
757 

824 

717 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

21 
'3 

20 

0 
0 

o 

0 
0 

1.59 
1.54 

2.07 

-   .81 
.18 

.67 

.63 

.97 

.75 

15 
15 

15 
15 

1.7 
4.0 

2.0 
3.3 

T 
3 

T 

1* 
15 

16 

6 
6 

4 
7 

i  :o 
i. 

0 

2  0 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

46.9 
46. 4M 
50.  9M 

26,8 

20. 5M 
24.  OM 

36.9 

33, 5M 
37, 5M 

3.1 
3.7 

62 
70 

22 
22 

16 
10 
13 

18 
5 
2  + 

0 
0 
0 

0 

1 

27 
25 

0 
0 

o 

2.50 
2.64 
1.52 

.26 
-   .19 

.73 

1.10 

.65 

15 
21 
15 

5.0 
1.3 

5 
1 

15 
15 

6 

4 
5 

3  |  0 

'  1 

1  0 

DIVISION 

37,2 

2.19 

3.8 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
RFNS  RUN 
BRANDONVILLE 
RROWNSVILLE 
RUCKHANNON 

52.1 
48.4 
44.1 
54.6 
48.8 

25.1 
27.6 
22.3 

25.8 
25.8 

38.6 
38.0 
33,2 
40,2 
37.3 

.6 
5.2 

2.6 

4.2 

63 
60 
59 
65 

65 

21 
21 
21 
21 
21 

8 
12 
8 
8 
8 

18 
18 
18 
18 
18 

732 
751 

687 
768 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
3 
0 

0 

21 
23 
25 

22 
23 

0 

s 

2.91 
1.96 
2.54 
3.83 

2.81 

-  .80 

-  1.15 

-  .98 
.76 

-  .95 

.65 
.6? 
.92 
1.20 
.84 

11 
11 
12 
1 
15 

2.0 

5.0 

.6 

6.0 

1 

T 
3 

15+ 

13  + 
15 

11 

11 

9 

9 

12 

2 

1 
2 

2 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT           R 

41.4 
47.8 
51.3 
46.1 

20.4 
25.2 
22.3 
22.5 

30.9 
36.5 
36.8 
34.3 

1.9 
2.1 
1.8 

55 
65 
62 
60 

21 
21 
21 
21 

3 

12 

8 

6 

IB 
18 
18 
18 

947 
853 

s 

0 
0 

! 

1 
1 

27 

21 
22 
24 

I 

E  3.68 
2.18 
2.25 
3.25 

-  .86 

-  .94 
.20 

.70 
.55 
.71 

12 
21 
11 

10.0 
1.0 
2.5 
7.8 

8 
1 

4 

15  + 
16 

16 

12 

10 

9 

14 

1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE 
HASTINGS 

46.8 

51,  1M 
48.6 
50.5 
46. 6M 

27.4 
27, 6M 
24.6 
23.6 
25.5 

37.1 
39, 4M 
36.6 
37.1 
36.  1M 

4.0 
4.8 
4.0 

62 
63 
63 
63 
61 

21 
21 
21 

1  + 
21 

15 

10 

8 

9 

7 

18 
18 
18 
18 
18 

774 
738 
786 

842 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

21 

23 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 

2.60 
3.02 
3.31 

-  .39 

-  .31 
.05 

.69 

.66 
.61 
.65 

15 

15 
21 

21 

3.0 

.8 

1.0 

T 

2 

1 
T 

0 

15 
15 
15 

9 

10 

12 

9 

9 

3 

1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

HOPEMONT 

KUMBRAROW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

42.5 
44,2 
49,0 
46.9 
46,9 

23.4 
20,1 
24.7 
23.5 
27.4 

33.0 
32.2 
36.9 
35.2 
37,2 

4.1 

56 
56 
63 
61 
62 

21 
21 
21 
21 
20 

7 

-  8 

7 

9 

14 

18 
18 
18 

19 
2  + 

892 

01? 
781 

774 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

28 
27 
74 
25 
22 

0 

1 

0 
0 
0 

4.08 
5.54 
2.75 
2.01 
2.14 

-   .15 

1.08 

1.14 

.50 

.75 
.60 

12 
12 
15 
12 
15 

21.0 

1.8 

T 
2.1 

5 

10 
1 
T 
2 

16+ 

15 

15 

11 

16 

14 

14 

14 

9 

11 

2 

5 
1 
1 
3 

1 
1 

0 
0 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSRURG  WB  CITY        R 

48.8 
46,8 
48.2 

47,6 
48.8 

28,0 
26.7 
26.1 
27.5 
29.2 

38,4 
36,8 
37,2 
37,6 
39.0 

7.7 
3.7 

3.5 

62 

63 
60 
60 
63 

21 
21 
21 
21 
21 

15 
5 
11 
12 
14 

18 
18 

5+ 
18 
18 

741 
784 
772 
764 
721 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

20 
2? 
23 
23 
20 

0 
0 
0 

0 

2.44 
1.26 
2.20 

2.11 
1.77 

-  .43 

-  1.18 

-  .64 

-  .88 

.66 
.28 
.68 

•  91 

.75 

12 
11 
11 
11 

11 

T 

T 
T 
.5 

T 

0 

T 
T 

13+ 

16+ 
13+ 

13 
12 
8 
12 
10 

1  0 
010 
1  0 
1  0 
1  0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

45,2 
45, 1M 
48,6 
52.7 
46.5 

25»2 
22.0 
27.9 
26.3 
2fi.8 

35.2 
33, 6M 
38.3 
39,5 
36,7 

1.7 
1.0 

61 
60 
60 
65 
60 

21 
21 
21 

21 
21 

6 

0 

12 

10 

12 

18 
18 
18 
18 
18 

827 
904 
744 

707 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

22 

?4 
21 
22 
24 

0 

1 

0 

0 
0 

3.86 
5.21 

2.78 
1.95 

.12 
-   .29 

.95 
1.12 

.70 
.78 

11  + 
12 

15 
12 

3.2 

10.0 

2.3 

2.5 

T 

2 
6 

1 
1 
0 

15 
15 

13+ 
15 

11 

10 

11 
11 
11 

3 

5 

2 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

45.6 
46.9 
49.0 
44.3 
45.6 

2fi.l 
23.9 
25.2 
25.6 
25.6 

35,9 
35,4 
37.1 
35.0 
35,6 

5.4 
3.2 

3.5 

62 
63 
65 
62 

58 

21 
21 
21 
21 
21 

9 

2 

12 

9 
15 

18 
18 
18 
18 
2 

810 
821 

837 

• 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

2 

23 
24 

23 
24 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
1.18 
2.82 
1.32 

1.15 

-  1.01 

-  .78 

-  1.14 

.23 
.25 
.60 

.49 
.40 

12 
12 
12 
11 
12 

4.2 

5.0 
1.5 
1.0 

2 

T 
T 

17 

16 

13+ 

13+ 

11 

9 

9 

1C 

11 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

36.4 

2.65 

3.3 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
RECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

53.5 
49,6 
48.0 
50.0 
49,9 

27.0 
27,6 
24.6 
2?. 5 
27.4 

40.3 
38.6 
36.3 
3A.3 
38,7 

1.6 
3.9 

62 

62 
59 
61 
59 

21 
3 
21 
21 
21 

11 
9 
2 

1 
12 

18+ 

18 

18 

18 

18 

688 
732 
799 
798 
729 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

20 

20 
20 

'1 
19 

0 
0 
0 
0 

o 

4.20 
3.07 
3.68 

3.94 

.73 
1.01 

2.69 

.75 
1.38 

1  .03 

21 
15 
21 

15 

2.0 

5.0 
4.5 

5.0 

2 

5 

4 

4 

15 
15 
15 

15 

4 

10 

g 

9 
9 

3 

2 
3 

3 

1 

0 

1 
1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

49.8 
53,3 
51.1 
51.4 
43.4 

28.0 
27,0 
30.2 
28.5 
20.7 

38,9 
40.2 
40.7 
40.0 
32.1 

2.5 
•  8 

61 
60 
61 
64 
54 

21 

2 

2  + 
21 
21 

16 
11 
15 
14 
-  4 

18+ 

18 

18 

18 

18 

687 
673 

914 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

21 
19 
19 
21 

2  6 

0 

o 

0 
0 

1 

3.32 
2.78 
2.40 
2.31 
2.96 

-  1.10 

-  1.00 

1.51 
.53 
.63 
•  65 

1.00 

21 
12 
15 
15 
15 

T 
2.3 
1.3 

T 
2 
1 
10 

15 
15 
15 
15 

8 
10 

9 
10 

11 

3 

1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I POL  IS  DAM 

42,1 
51.3 
52.5 
51.2 
49,8 

24.4 
25.2 
25.3 
23.6 
24,4 

33,3 
38.3 
38.9 

37.4 
37,1 

2.7 
•  4 

55 
63 
65 
63 
62 

21 
20 
21 
21 
21 

11 

13 

10 

8 

11 

18 
18 
18 
18 
18 

883 
727 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 
0 
0 

26 

24 

22 
?3 

23 

0 
0 
0 

o 

0 

4.25 
3.32 
2.80 
1.99 

1.77 

1.07 
.18 

-  1.16 

1.21 
.97 

1.20 
.59 
.54 

20 
21 
15 
21 
21 

7.2 
2.5 

T 

7 
2 

T 

15 
15 

17 

10 
9 
6 

7 
1? 

» 
3 

2 

1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

52.7 
52,0 
49,2 
54,0 
51.6 

28.6 

30.7 
27.4 
29.3 
28.3 

40.7 
41.4 
38.3 
41.7 
40.0 

6.0 
2.4 
5.0 
2.2 
2.6 

62 

63 
60 
64 
64 

21 
21 
21 

1  + 
21 

11 
18 
11 
18 
17 

18 
18 

18 

18+ 

IB 

fi77 
IS55 
743 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

19 

« 

22 

21 

21 

0 
0 
0 
0 

0 

1.70 
1.28 

3.11 
2.81 

-  1.38 

-  1.78 

-  .39 

-  .38 

.36 

.35 

.85 
.71 

21 

11 

21 

15 

T 
T 

T 
4.7 

0 
0 
3 

T 
2 

15 
17 
IS 

10 
8 
9 
8 
9 

0 
0 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

51.9 
46.8 
51.3 
51.5 
51.fi 

27.7 
23.3 
24,8 
30,6 
27.2 

39.8 

35.1 
38.1 
41.1 
39.4 

3.2 

7.7 

65 
59 
62 
58 
60 

21 

1  + 
11 
20 
21 

15 

9 

13 

15 

9 

18 
18 
18 
18 
IB 

fi64 
712 

0 

0 

0 

s 

0 
2 
0 
0 
0 

21 
23 
24 

IB 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

2.57 
2.40 
3.86 
1.21 
1.18 

-  .66 

-  1.94 

.74 
.80 
1.32 
•  31 
.26 

15 
21 

21 
13 
21 

1.7 
5.0 
5.7 

T 
T 

2 
5 

1 
0 
0 

15 
15 
15+ 

I 

12 

7 
10 

3 

3 
4 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 


Temperature 

Precipitation 

oj 

.  S 

e 

1 

> 
< 

.1 

SI 

• 

01 

X 

a 

s 

i 
3 

a 

>• 
m 
a 

a 

No.  of  Days 

h- 

.1 

H 

>- 

s 

s 
5 

o 

Snow. 

Sleat.  Hail 

No 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Miri- 

S 

0 

■3-0 
2§ 

• 

a 

a; 
o 

s 

o 

o 
T. 

0 

..1,. 

1 

8  » 

°3 

8 

—  o 

RAINELLE 

47.4 

24.4 

35.9 

2.4 

58 

21 

5 

18 

807 

0       1 

2* 

0 

5.18 

.97 

1.02 

20 

7.0 

6 

15 

9 

5 

3     . 

RAVENSWOOD   DAM    22 

51.8 

28.4 

40.1 

1.3 

62 

21 

12 

18 

693 

0 

0 

19 

0 

1.65 

-    1.32 

.45 

7 

7 

0 

0 

RTCHWOOD    ?    N 

44,8 

24.7 

34.8 

53 

3 

8 

18 

841 

0 

1 

?3 

0 

3.08 

.75 

21 

5.5 

6 

16 

7 

3 

0 

RIPLFY 

51.5 

25,6 

38.6 

62 

21 

9 

18 

732 

0 

0 

21 

0 

1.90 

.40 

21 

9 

0 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

45.  7M 

23. 9M 

34.  8M 

53 

21 

2 

18 

870 

0 

1 

2« 

0 

3.65 

8 

SPFNCFR 

50.8 

27.9 

39.4 

4.2 

62 

21 

9 

18 

713 

0 

0 

18 

0 

1.94 

-    1.21 

•  38 

21 

1? 

0 

0 

UNION 

48.6 

25.7 

37,2 

2.0 

61 

21 

15 

5+ 

0 

1 

23 

0 

3.09 

•  24 

1.19 

21 

7.7 

2 

15 

8 

4 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

52.9 

28.4 

40.7 

65 

21 

10 

18 

676 

0 

0 

18 

0 

3.10 

•  85 

16 

7.5 

6 

16 

8 

4 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

50.9 

27.4 

39.2 

3.7 

61 

21 

11 

18 

719 

0 

0 

21 

0 

3.60 

.97 

1.10 

21 

5.0 

4 

15 

8 

3 

1 

WILLIAMSON 

54.3 

28.2 

41.3 

3.9 

65 

20 

16 

18 

0 

0 

21 

0 

2.75 

-       .60 

1.02 

21 

1.5 

1 

15 

8 

2 

1 

WINFIELD    LOCKS 

50.4 

27.2 

38.8 

63 

21 

15 

18 

0 

1 

21 

0 

2.02 

-    1.09 

•  62 

21 

1.0 

T 

15 

11 

1 

0 

DIVISION 

38.4 

2.79 

3.2 

STATE 

. 1 

. 

37.6 

3.9 

2.66 

-       ,44 

3.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

o 

H 

Day  of  month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8    9 

10  |  11  1  12 

IS 

14  |  15 

16  I 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25  1 

26 

27 

28   29   30 

31 

ABERDEEN 

2.78 

.23 

.26 

.21   T 

•  44 

35 

.08 

.80 

T 

.05   . 

3* 

T 

ALDERSON 

A. 20 

T 

T 

.78 

53 

T 

•  20 

T 

T 

T    2. 

59 

ALEXANDER 

5.35 

.10   ,1? 

•  29 

.59 

.38 

9] 

.22  1.92 

.03 

.30   .10   . 

0  5 

.02 

.20 

.10 

.02 

ALPENA 

4.49 

.19   T 

.94 

1 

30 

.18 

.01   .60 

•  36 

.01 

•  02 

50 

.21 

.13 

.01 

.03 

ARBOVALE  2 

3.69 

.74 

;8 

.02 

.01   .64 

.09 

•  01 

1. 

80 

T 

T 

ARNOLD 

3.10 

.16 

•  24 

•  28 

•  38 

54 

1.00 

.10   • 

40 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.07 

.02 

.07 

.41 

.17 

42 

T 

.75 

T 

.35   i 

7  3 

T 

.04 

.11 

BAYARD 

3.78 

T 

.34 

.40   T 

.36 

B3 

.17 

T     .81 

T 

•  05 

T 

T     , 

54 

.13 

•  10 

.05 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.68 

.02 

.84 

T 

36 

.08 

.80 

.11 

T 

T 

T    1, 

38 

•  05 

.02 

8ELINGT0N 

3.32 

.19   T 

.10 

•  67        T 

87 

.10 

.02   .60 

•  28 

•  02 

T 

<•! 

T 

•  06 

T 

T 

BELLEVILLE  DAM  20 

1.97 

.05 

T 

.32 

T 

63 

.09 

.15 

.07 

T 

T     . 

>.-. 

.04 

.18 

BELVA 

3.30 

.30 

.70 

.60 

*  0 

* 

.80 

MO 

RENSON 

2.91 

.12 

.25 

.65 

43 

.15 

.63 

•  10 

.15 

3? 

.08 

.02 

BENS  RUN 

1.96 

.29 

.62 

26 

.05 

•  26 

•  06 

.10   . 

?<• 

.01 

.05 

•  02 

BERKELEY  SPRINGS 

2.38 

.21 

■  64 

.29 

13 

.77 

.04   i 

30 

BERLIN 

2.91 

.27 

•  46 

84 

.67 

.26 

.06   ■ 

35 

BIG  SKIN  CREEK 

3.09 

.20 

.04 

.52 

77 

.12 

T     .64 

.21 

.02 

55 

.02 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

- 

.02 

.04 

.10 

.04 

10 

.04 

.03   - 

.04 

08 

T 

T 

8LUEFIELD  1 

3.9* 

T          T 

.04        .42 

.23 

T 

81 

T 

1.03 

.03 

.44 

81 

T 

T 

.13 

BLUEFIELD  2 

3.94 

.66 

•  04 

56 

.15 

.91 

.16 

T    1. 

40 

•  04 

.02 

BLUESTONE  DAM 

3.32 

T 

•  56 

35 

.07 

.76 

T 

.02  1 

5  1 

T 

.02 

.03 

BRANCHLAND 

2.09 

.05 

•  05 

•  24 

.20 

48 

.02 

.35 

T 

65 

■  05 

BRANOONVILLE 

2.54 

.06 

T 

.54 

T 

92 

.14 

• 

.41 

.06 

T 

T 

30 

.11 

T 

T 

BROWNSVILLE 

3.83 

1.20 

.21 

.25 

.40 

35 

.15 

.84 

.08 

35 

BRUSHY  FORK 

2*01 

•  30 

.47 

23 

.04 

.64 

.30 

.03 

BRUSHY  RUN 

1.63 

.37 

21 

.47 

.14 

41 

•  03 

T 

T 

BUCKEYE 

4.93 

.02 

.90 

64 

.02 

T     .84 

T 

T 

T 

T    2 

i.6 

.03 

•  02 

T 

BUCKHANNON 

2.81 

.21 

.34 

.21   .01 

•  36 

33 

.09 

.84 

T 

.01 

.04 

3<. 

•  03 

T 

T 

RURNSVILLE 

2.68 

.13 

.03 

.39 

T 

66 

.12 

.03   .50 

.34 

.01 

47 

T 

T 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

2.78 

.11 

.38 

T 

.36 

53 

.02 

.44 

.40 

42 

.04 

•  08 

CAIRO  3  S 

RECORD  MISSING 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.26 

.04 

•  15 

.43 

63 

.05 

.56 

.30 

.02 

.01  1 

05 

.02 

CANAAN  VALLEY 

E3.68 

.18 

.45 

.61 

80 

E.10 

E.70 

:  .10 

•  04 

55 

•  05 

:  .10 

CENTRALIA 

3.87 

.16 

•  03 

.36 

57 

1.12 

.01   .80 

.23 

T 

47 

.12 

CHARLESTON  WB  AP 

2.40 

T 

•  36 

.02   T 

.39 

34 

T 

T     .63 

T 

T 

•  18 

31 

T 

•  07 

.10 

CHARLESTON  1 

2.31 

.05 

.07 

•  33 

.12 

46 

T 

.65 

.06 

.02 

48 

.07 

CLARKSBURG  1 

2. IB 

.08 

.05 

.35 

70 

.03 

T     .33 

.30 

.01 

30 

•  03 

T 

CLARKSBURG  2 

2.46 

.07 

.32 

.12 

.53 

22 

•  11 

.69 

.04 

.05 

?6 

•  05 

T 

CLAY 

2.67 

.12 

.02 

.42 

62 

.04 

.72 

.15 

T 

T 

53 

.05 

COBURN  CREEK 

" 

•  30 

.33 

.05 

15 

.10 

.30   .20 

.22 

.10 

" 

" 

" 

CRANBERRY  GLADES 

2.96 

•  04 

•  36 

.06 

.15 

01 

.01 

1.00 

.42 

78 

• 

.13 

CRAWFORD 

2.7B 

.20 

.27 

.21 

.30 

44 

.12 

.93 

.07 

24 

T 

CRESTON 

2.25 

.25 

T 

.41   T 

T 

5g 

.10 

.05   .25 

.10 

T 

T 

T 

55 

T 

.04 

T 

T 

DAILEY 

3.11 

.17   T 

.05 

.62        T 

T 

87 

•  08 

.06   .40 

.32 

.04 

T 

47 

.03 

DAVISSON  RUN 

2.37. 

.11 

•  31 

.53 

23 

•  05 

*     .70 

.06 

.05 

27 

.06 

T 

DUCK  CREEK 

2.65 

.05 

T 

•  45 

89 

.10  • 

T     .75 

.01 

37 

T 

.03 

EAST  RAINELLE 

5.00 

•  05 

1.03 

82 

.09 

T     .75 

.13 

T 

2 

06 

.07 

ELK 

3.29 

•  63 

•  52 

64 

.65 

.20 

54 

•  1  1 

FLK  INS  WR  AIRPORT       R 

3.25 

.04 

•  55 

.05   T 

.71 

28 

.10 

.69 

.04 

.02 

.22 

38 

T 

.14 

•  02 

.01 

FAIRMONT 

2.63 

.56 

.04   T 

.62 

19 

T 

.69 

T 

T 

.04 

29 

T 

T 

•  15 

•  05 

T 

FINK  RUN 

2. 87 

.27 

•  25 

■  33 

.49 

38 

.17 

.40 

•  01 

.08 

43 

.02 

•  04 

FLAT  TOP 

4.25 

.03        T 

.57 

.06 

.66 

31 

T 

.78 

T 

1.21 

52 

T 

.04 

•  07 

FRANKLIN  3  NE 

1  .98 

.30 

15 

.30 

.40 

80 

.03 

GARY 

3.32 

.05 

•  10 

.55 

.11 

45 

.10 

.90 

T 

97 

.09 

GASSAWAY 

2.80 

.30 

.27 

.56 

1.20 

.12 

35 

GLENVILLE  1 

- 

.19 

.0? 

- 

T 

64 

.06 

.12   .35 

.22 

.02 

T 

41 

.01 

T 

T 

GRAFTON 

2.60 

.06 

.34 

.20 

.48 

24 

.03 

.66 

.03 

•  05 

37 

.10 

•  04 

GRANTSVILLE 

3.02 

.32 

.46 

56 

.10 

.10   .35 

61 

.02 

.50 

HACKERS  CREEK 

2.07 

.36 

.55 

30 

.02 

.68 

.03 

13 

T 

HALL 

3.18 

.20 

.11 

.56        T 

88 

.09 

.02   .59 

•  27 

T 

T 

<,6 

T 

T 

T 

HAMLIN 

1.99 

.05 

T 

.25 

.20 

45 

.37 

T 

59 

T 

.08 

HARPERS  FERRY 

1.95 

T 

.45   T 

30 

.33 

.47 

15 

.25 

HASTINf* 

3.31 

.28 

.38 

.40 

60 

.56 

.18 

65 

.15 

•  11 

H06SETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

1.77 

•  12 

.02 

.22 

.06 

32 

.03 

•03   .26 

.07 

T 

54 

T 

.04 

.0-. 

HOPEMONT 

4.08 

.16   T     T 

T 

.82   T     T 

1 

08 

■  32 

•02   .32 

•  40 

.03 

.07 

36 

.20   T 

.12 

•  13 

.05 

HORNER 

2.21 

.14 

.34 

.10 

.42 

12 

.78 

.07 

24 

T 

T 

HOULT  LOCK  15 

2.91 

.11 

.10 

.51 

•  81 

.09 

.30 

.38 

.05 

T 

37 

T 

.05 

•  10 

.04 

HUNTINGTON  1 

1.70 

.07 

.18 

.05 

.25 

30 

•  03 

.33 

T 

.11 

36 

T 

T 

•  02 

HUNTINGTON  WB  CITY 

1.28 

T 

•  13 

.35 

12 

•  05 

T     .30 

T 

T 

•  08 

24 

T 

.01 

T 

IAEGER 

IRELAND 

3.28 

.24 

.23 

.28 

.27 

53 

•  18 

.97 

.17 

35 

.06 

ISAACS  CREEK 

2.57 

.35 

.70 

.30 

.75 

•02   .10 

30 

.02 

.03 

JANE  LEW 

2.51 

.11 

.31 

.09 

.50 

26 

•  06 

.77 

T 

.02 

.08 

25 

.06 

JESSE  RUN 

2.38 

•  42 

.07 

•  46 

23 

.80 

.09 

29 

.02 

JUNCTION 

2.49 

•  54 

.41 

.27 

08 

.85 

T 

3<. 

T 

KAYFORD 

RECORD  MISSING 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1.65 

.50 

.08 

.13 

.76 

.03 

15 

KERMIT 

2.70 

.03 

.48 

.08 

66 

.12 

.42 

T 

.02 

89 

KNOBLY  MOUNTAIN 

2.83 

.75 

55 

.95 

50 

.08 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

5.54 

.18 

.51 

.57 

.27  1 

14 

.24 

.08   .92 

.06 

.32 

90 

.28 

•  02 

.03 

LAKE  FLOYD 

2.73 

.13 

.32 

.21 

.56 

.30 

.12 

•  59 

T 

.05 

.07 

30 

•  08 

T 

LAKE  LYNN 

2.07 

.01 

.36 

•  56 

.10 

•05.  .21 

.50 

.03 

T 

20 

.02 

•  03 

T 

T 

LCWISRURG 

- 

.21 

.82 

- 

■  10 

.60 

.08 

.70 

8^ 

•  05 

LINDSIDE 

3.09 

.50   T 

T 

•  30 

.09 

.90 

.13 

T 

T 

94 

.22 

.01 

LITTLE  SKIN  CREEK 

2.71 

.16 

.39 

.10 

.41 

.36 

•  11 

.85 

.06 

26 

.01 

LOGAN 

3.11 

T 

.49 

.23 

56 

•  01 

.60 

•  35 

T 

T 

T 

8^ 

.02 

T 

T 

LONDON  LOCKS 

2.81 

.08 

.02 

.47 

T 

<.<, 

•  10 

.71 

.27 

T 

T 

70 

T 

.02 

LOOKOUT  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAO  I  SON 

2.57 
3.28 

.07 

T 
.23 

•  43 

.18 
•  41 

.  53 
■  48 

•  01 

T 

.74 
.89 

.08 

T 

.70 

53 

57 

T 

T 

MANNINGTON  1  N 

2.75 

.03   T 

•  42 

.10   T 

.48 

.37 

.09 

.50 

•  02 

•  08 

•  04 

•  36 

T 

.16 

•  06 

.04 

MANN1NGT0N  1  W 

2.65 

.04 

T 

.52 

.87 

•  09 

.05   .40 

•  09 

.05 

T 

40 

•  04 

•  10 

MARTINSBURG  CAA  AP 

1.59 

T 

.30 

.27 

.07 

T 

.67 

T 

.12 

►  16 

T 

MATHIAS 

1.54 

.33 

.14 

.03 

.63 

.03 

.38 

MATOAKA 

- 

.15 

.05 

.61 

.05 

.55 

" 

- 

' 

" 

* 

.15 

MCMECHEN  DAM  13 

1.31 

.01 

.05 

.15 

■  44 

.02 

.02   .13 

106 

•  05 

3-. 

•  01 

•  03 

T 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

2.01 

T 

.02 

.45        T 

T 

.75 

.05 

T     .20 

.07 

•  02 

T 

T 

.37 

T 

T 

.08 

MIDVALE 

3.73 

.20 

•  09 

.69 

1 

.00 

■  22 

■09   .65 

•  30 

T 

•  02 

36 

.09 

•  02 

MOOREFIELD 

T 

20 

•  20 

MOOREFIELD  MCNEILL 

- 

.28 

.54 

.22 

.97 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.14 

T 

.53 

.04   T 

.50 

.07 

.02 

.60 

•  05 

.01 

T 

26 

T 

T 

.04 

•  02 

T 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2.44 

.04 

.10 

.44        T 

■  66 

.07 

.02   .33 

•  32 

•  04 

T 

30 

.01 

•  06 

•  05 

T 

MOUNT  CLARE 

2.57 

.35 

.14 

.59 

.19 

•  34 

.51 

.05 

31 

•  05 

.0-. 

MT  STORM 

2.56 

T     T 

T     T 

.39 

•  92 

•  08 

.65 

UK 

•  02 

•  02 

NAOMA  1  E 

3.77 

.60 

.05 

•  55 

.05 

1.14 

•  05 

T 

1 

16 

.17 

NEW  CUMRERLAND  DAM  9 

1.26 

.05 

.09 

•  28 

•  15 

.03 

.06 

•  05 

.07 

.19 

08 

.11 

•  10 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

2.20 

.40 

•  14 

.68 

.14 

.28 

T 

.10 

.1? 

34 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

2.40 

.01 

T 

.30 

T 

.50 

.02 

.01   .60 

T 

T 

80 

.10 

.06 

OMPS 

2.34 

.75 

■  30 

.17 

•  58 

37 

.17 

PARKERSBURG  CAA  AP 

2.11 

.39 

T 

.91 

.08 

.03 

.25 

•  03 

T 

.20 

16 

.01 

•  02 

.02 

•  01 

PARKERSRURG  WB  CITY     R 

1.77 

.30 

T 

.75 

.09 

.03 

.17 

T 

T 

.20 

19 

.01 

.02 

.01 

T 

PARSONS  2 

3.B6 

.68 

,20   T 

.95 

.36 

.07 

.95 

.05 

T 

T     .05 

35 

.10 

.10 

PETERSBURG  WR  CITY 

2.07 

.28 

.27 

.17 

.04 

T 

.75 

T 

.06 

50 

T 

PHILIPPI 

2.83 

.23 

.05 

.45   T     T 

.84 

.04 

T     .50 

•  30 

T 

T 

40 

T 

.02 

T 

PICKENS  1 

5.21 

.52 

.46 

.27  1 

.12 

.53 

.98 

•  11 

.25 

55 

.40 

PIFDMONT 

2.50 

.71 

.57 

.01 

.73 

T 

T 

43 

T 

.05 

T 

PINEVILLE 

3.  86 

.03 

T 

.72 

.02 

.57 

.05 

•02   .88 

•  12 

T 

T 

•  01  1 

32 

T 

T 

.07 

T 

.05 

POINT  PLEASANT 

1.21 

.05 

.15 

.05 

.31 

T     .27 

.09 

29 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

1.18 

.06 

.10 

.04 

.21 

.14 

•  06 

.22 

T 

.08 

2  6 

T 

.01 

POLK  CREEK 

2.79 

.26 

.29 

.18 

.46 

.  34 

•  11 

.70 

•  01 

.12 

.30 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■3 

o 

E- 

Day  of  month 

Station 

12   3 

4  |  5  |  6 

7   8   9 

10  |  11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17   18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28   29   30 

31 

PRINCETON 

2.92 

.48 

.07 

.VI 

.04         .84 

T 

T 

T 

1.01 

.02 

•  03 

QUEEN  SHOALS 

.38 

.  *fl 

RAINELLE 

5.18 

.10 

.57 

.45 

.16 

.85 

.03       1.00 

T 

T 

1.02 

1.00 

T 

RAVENSWOOD  DAM  22 

1.6$ 

.05 

.45 

T 

.30 

.17        .20 

.11 

T 

T 

•  37 

RENtCK  2  S 

5.11 

T 

1.10   T 

.  7  6 

.06        .80 

.24 

2.09 

•  06 

T 

RICHMOOD  2  N 

3.  OB 

.30 

.56 

.61 

T            .47 

.17 

T 

.75 

•  22 

T 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.06 

.19 

.24 

.25   T 

.36 

.42 

.12         .86 

T 

.01 

.23 

.35 

T 

•  03 

T 

T 

RIPLEY 

1.90 

•  15 

.30 

.08 

.15 

.27 

.36 

.12 

•  40 

.07 

ROANOKE 

2.47 

.15 

.27 

.17 

.35 

.1.0 

.17        .81 

T 

.13 

•  02 

ROCK FORD 

2.63 

.08 

.35 

.55 

.25 

.65 

T 

.25 

•  40 

.10 

ROM R BOUGH 

2.81 

.19 

.22 

.23 

.38 

.36 

.13         .86 

•  09 

•  33 

ROWLESRURG  1 

- 

.24   .04 

.89   T     T 

- 

.12   .05   .26 

.44 

.10   .05 

•  49 

T 

.  ia 

T 

ST  MARYS 

2.22 

.15 

.27   T 

.70 

.23 

.13         .28 

.04 

•  06 

.28 

T     .05 

•  03 

SALEM 

.15 

.30 

.15 

.61 

.41 

T 

•  10 

.10 

•  08 

T 

SAND  FORK 

3.05 

.38 

.28   .01 

•  21 

.49 

.20        .92 

.02 

•  03 

b*g 

.02 

SMAOY  SPRINGS  2  ESE 

3.65 

.74 

.42 

.06 

.77 

.16 

• 

1*48 

.02 

SHtNNSTON 

1.92 

.34 

•  05   T 

.60 

.24 

.42        .07 

T 

.02 

.04 

T 

.10 

•  04 

SPENCER 

1*94 

.23 

.01 

.37 

T 

•  35 

.05   .05   .19 

.24 

•  02 

T 

•  38 

.02 

.0? 

SPRUCE  KNOR 

2.64 

.57 

•  40 

.57 

1.10 

T 

T 

STONY  RIVER  OAM 

" 

.08 

.75 

1.00 

E.70 

E.20 

E.10  E.10 

1.25 

" 

E  .10 

E.20 

SUGARCAMP  RUN 

2.99 

.24 

.14 

•  34 

.27 

.57 

•11         .65 

.07 

.06 

.13 

•  35 

•  02 

»04 

SUMMERSVILLE  2 

- 

•  10 

•  51 

•  81 

- 

- 

- 

•  76 

•  50 

SUTTON  ? 

2.69 

.13 

•  50 

T 

•  59 

.08       1.02 

T 

.37 

SYCAMORE  CREEK 

2.24 

.47 

•  63 

.22 

•     *     .68 

.05 

.06 

.11 

THOMAS 

4.56 

.30 

.85        T 

1.05 

.20   .09   .43 

•  49 

.04   .05 

•  39 

.25 

•  12 

•  13 

.17 

UNION 

3.09 

T 

.55 

T 

.53 

.03         .77 

T 

T 

T 

1*19 

■  02 

T 

UPPER  OAVI SSON  RUN 

- 

- 

.10 

•  10 

.17   - 

- 

- 

- 

- 

T 

■  10 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD  MISSING 

VALLEY  CHAPEL 

2.78 

.12 

•  26 

.18   T 

.50 

•  35 

•13         .70 

T 

.10 

•  30 

.09 

iOS 

T 

VALLEY  HEAD 

4.37 

.14 

T 

1.3? 

•  76 

•13   .05   .28 

.50 

T     .05 

•99 

.12 

.07 

T 

T 

VANDAL  I  A 

3.37 

.26 

•  35 

.37 

.34 

.39 

•21         .87 

.02 

.11 

•  41 

•  04 

VIENNA  BRISCOE 

1.95 

T 

.01 

•29   .03   T 

.07 

.78 

.06         .18 

T 

•  10 

•  36 

,02   T 

•  03 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

1  .52 

•  36 

.26 

.65 

.08 

.13 

WASHINGTON  DAM  19 

1.67 

T 

.23 

.05 

.09 

.05   .01   .13 

•  05 

.01 

•  37 

•  06 

•  02 

WEBSTER  SPRINGS 

3.10 

.15 

•  55 

.55 

.05        .11 

•  85 

T     T 

•  77 

.07 

WEIRTON 

1.25 

.15 

.08   T 

»Z2 

.23 

.05         .06 

.07 

.08 

•  19 

•  08 

.04 

T 

T 

WELLSRURG  3  NE 

1.18 

.08 

T 

.20 

.25 

.14 

.07 

.07 

.19 

.1? 

•  06 

WEST  M1LF0RD 

2.96 

.15 

.30 

.20 

.56 

.27 

.10        .70 

.15 

■40 

•  13 

WESTON 

2.82 

.24 

•  40 

T 

.  BO 

.15   .03   .31 

.45 

.01   T 

•  43 

T 

T 

T 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

1*32 

T     T 

•  11 

T 

.49 

.13 

.12        .16 

.13 

.01 

.10 

•  02 

T 

T     .05 

T 

T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

1.19 

.05 

.02 

•  13 

.40 

•03   .01   .07 

.05 

.06 

•  31 

T 

•  02 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.60 

•  83 

.>*<> 

.20        .85 

.07 

T 

1.10 

•  02 

•  06 

WILLIAMSON 

2.75 

•  29 

.18 

•  46 

.02        .62 

.13 

•  03 

1*02 

WILLIAMSON  2 

2.71 

T 

.28 

.16 

.^ 

.62 

.12 

.05 

.90 

T 

.01 

WINFIELD  LOCKS 

2.02 

.15 

.02 

.32 

.02 

,<.fl 

.01         .24 

•  14 

.01 

•  62 

.01 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 


- 

Day 

Oi  Month 

• 

s 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
> 
< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

57 
38 

48 
20 

57 
24 

52 

29 

55 

14 

53 
26 

50 
38 

50 
26 

55 
25 

57 
21 

55 
29 

51 

34 

43 
33 

53 

14 

35 
32 

54 
22 

55 
25 

49 
11 

55 
19 

53 
28 

62 

44 

58 
28 

53 

11 

48 
24 

55 
36 

56 

41 

58 
34 

50 
30 

53.5 
27.0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

51 
39 

54 
24 

62 
27 

48 
27 

47 
12 

45 

35 

42 
29 

38 
26 

50 
31 

54 

26 

52 
37 

52 
31 

35 

28 

54 
15 

52 
27 

50 
20 

45 
21 

42 
9 

53 
23 

55 
39 

60 
48 

49 
19 

50 
20 

45 
28 

53 
34 

53 

35 

51 
36 

48 
26 

49.6 
27.6 

BAYARD 

MAX 
MIN 

52 

27 

40 
13 

51 
23 

45 
23 

46 
12 

41 
25 

41 
33 

38 
20 

38 
25 

38 

19 

37 
25 

49 
28 

30 
25 

47 
12 

43 
28 

43 
20 

42 
16 

35 
5 

46 
25 

50 
24 

57 
38 

39 

20 

42 

19 

46 
27 

46 

31 

43 
31 

45 
32 

44 
21 

43.4 
23.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

49 
33 

50 
22 

54 

27 

47 
25 

48 
13 

-6 
36 

43 
34 

42 
19 

49 
23 

51 
20 

48 
22 

52 
30 

34 
28 

53 
12 

48 

2  6 

46 
9 

42 
20 

45 
2 

55 
20 

51 
40 

59 
43 

44 
22 

47 
13 

46 
22 

54 
33 

47 
35 

50 
34 

43 
25 

48.0 
24.6 

BENSON 

MAX 

MIN 

59 
33 

61 
16 

26 

5? 
30 

55 
13 

54 
33 

56 
36 

54 
20 

48 
16 

47 
17 

44 
22 

52 
34 

35 

30 

52 

18 

57 
31 

53 
26 

43 
21 

43 
8 

56 
20 

58 
25 

63 

41 

47 
24 

53 
14 

52 
22 

52 

27 

50 
34 

54 
39 

55 
28 

52.1 
25.1 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

51 
27 

47 

18 

47 
30 

40 
29 

54 
18 

47 

38 

45 
31 

47 
25 

51 

25 

40 
22 

49 
30 

52 
34 

35 

31 

52 
24 

43 
32 

48 
27 

43 
20 

47 
12 

55 
25 

56 
32 

60 
38 

38 
23 

51 
19 

54 
26 

49 
30 

50 
39 

55 
39 

48 
28 

46.4 
27.6 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

56 
26 

37 
13 

-8 
26 

42 
18 

50 
14 

45 

24 

50 
34 

51 
29 

50 
25 

47 
23 

40 
26 

41 
30 

40 
33 

51 
23 

44 
31 

45 
28 

42 
23 

44 
19 

56 
20 

51 
23 

65 
45 

51 
28 

55 
25 

57 
24 

53 

37 

52 

37 

55 

41 

53 
29 

49.0 
26.9 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

56 
31 

54 
14 

55 
23 

53 
26 

52 

8 

48 
38 

55 

34 

45 
13 

48 
13 

49 
13 

48 
25 

52 
31 

32 
28 

52 

8 

51 
31 

44 
6 

45 
18 

42 
1 

54 
15 

53 
35 

61 
46 

49 
21 

48 
8 

49 
17 

52 

34 

51 
36 

52 

35 

51 
22 

50.0 
22.5 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

SO 
39 

49 
24 

55 

29 

44 
27 

49 

16 

48 
33 

44 
35 

46 

24 

52 
28 

57 
23 

52 
39 

S3 
29 

38 

27 

54 
16 

48 

28 

51 

2C 

45 
22 

46 
12 

57 
23 

51 
39 

59 
43 

44 
23 

49 
16 

47 
25 

55 
34 

53 
34 

53 
34 

49 
26 

49.9 
27.4 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

58 

44 

50 
26 

46 

26 

37 
32 

44 
21 

54 
21 

50 
38 

46 
29 

44 

26 

54 
26 

60 
28 

50 

37 

50 

34 

39 
22 

54 
23 

39 
24 

52 

24 

32 

16 

37 
16 

58 
25 

61 

40 

59 
29 

41 
20 

52 
21 

45 
30 

55 

40 

50 
35 

56 

31 

49.8 
28.0 

BRANDONVILLE 

MAX 

MIN 

57 
22 

28 
9 

51 
2  0 

51 
21 

34 

9 

52 

14 

43 
32 

46 
17 

41 
21 

40 
15 

38 
23 

51 

31 

35 

27 

31 
21 

51 
25 

35 
21 

42 
IS 

23 
8 

44 
21 

46 
27 

59 
36 

56 
20 

34 
16 

47 
28 

57 
32 

48 
35 

45 
33 

51 
21 

44.1 
22.3 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

60 

33 

51 
16 

61 
27 

53 

30 

60 
14 

56 

32 

53 

33 

52 
19 

54 
16 

54 
17 

46 
27 

56 
34 

36 

30 

59 
17 

59 
31 

55 
20 

50 
21 

46 

8 

57 
20 

58 
28 

65 
50 

52 
25 

61 
13 

55 
22 

55 
32 

52 

40 

57 
40 

56 
28 

54.6 
25.8 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

5* 
29 

53 

17 

55 

29 

45 
28 

55 

15 

-7 
36 

46 

35 

45 
20 

47 

20 

41 

18 

49 
30 

54 
32 

33 

29 

53 
18 

43 

31 

46 
20 

45 
19 

43 
8 

53 
25 

57 
30 

65 
38 

38 
23 

49 

14 

50 
24 

51 
32 

47 
39 

53 
37 

48 
27 

48.8 
25.8 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

55 

38 

60 
20 

57 
27 

50 
30 

57 

17 

51 
32 

49 
34 

52 
24 

55 

21 

57 
24 

58 
30 

56 

35 

37 
33 

54 
17 

45 
33 

55 
20 

54 
24 

52 

11 

59 
22 

58 
31 

55 
40 

46 
25 

54 
15 

51 
25 

55 
34 

54 
39 

56 
33 

50 
23 

53.3 

27.0 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 
22 

47 
11 

50 
28 

42 
20 

42 

7 

39 

28 

39 
29 

35 

17 

38 

20 

39 

17 

38 
23 

38 
23 

27 
20 

45 
13 

43 
22 

41 
14 

40 
11 

34 
3 

45 
26 

47 
26 

55 
36 

38 

14 

40 
15 

45 
26 

45 
26 

44 
30 

42 
29 

40 
16 

41.4 
20.4 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
26 

61 
20 

56 
33 

44 
28 

57 
20 

50 
44 

49 
33 

48 
27 

52 

29 

51 
25 

57 
38 

56 

33 

35 

27 

55 
24 

46 

30 

53 

27 

39 
22 

51 
15 

59 
31 

61 
51 

61 
32 

38 
25 

52 
25 

51 

30 

53 
38 

50 
42 

54 
41 

46 
30 

51.1 
30.2 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

62 

40 

40 
21 

62 
25 

58 
30 

44 
20 

57 
23 

50 
36 

50 
28 

51 

25 

54 
24 

52 
29 

58 
37 

37 
35 

38 
21 

56 
24 

38 
26 

54 
24 

35 

14 

52 

19 

60 
30 

64 
51 

53 
27 

41 
19 

54 
25 

53 

31 

55 
42 

54 
44 

57 
29 

51.4 
28.5 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

61 
40 

40 
19 

52 

19 

54 
31 

40 
16 

61 
16 

47 
36 

48 
23 

47 
22 

46 
21 

40 
23 

55 
34 

38 

32 

35 
23 

54 
25 

35 
27 

47 
23 

25 

12 

44 

13 

54 
24 

65 
36 

60 

27 

36 
18 

51 
21 

52 
26 

50 
32 

48 

37 

53 

30 

47.8 
25.2 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

47 
20 

43 
15 

51 
22 

45 

21 

41 
8 

39 

26 

38 
30 

38 
21 

41 
24 

48 
20 

46 
25 

49 
26 

27 
22 

44 
9 

43 
24 

38 

15 

40 
14 

39 

-  4 

47 
13 

44 
26 

54 
39 

45 
16 

47 
15 

41 
21 

48 

29 

44 
30 

45 
35 

43 
16 

43.4 
20.7 

CRESTON 

MAX 
MIN 

61 

37 

42 

17 

58 
12 

55 
27 

45 
15 

60 
10 

49 

34 

52 

20 

54 

13 

52 

13 

48 

20 

58 
35 

40 
32 

40 
18 

55 
18 

40 
22 

55 
22 

3-1 
8 

52 

10 

52 
20 

62 
42 

58 
21 

39 
13 

50 
15 

58 
24 

54 
34 

55 
43 

60 
28 

51.3 
22.3 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
18 

54 
15 

54 

28 

34 
19 

52 
13 

42 
34 

45 
26 

43 
19 

45 
21 

42 

18 

52 
26 

53 
30 

31 
24 

54 
10 

44 
25 

46 
16 

34 
16 

42 
6 

49 

20 

56 
27 

60 
30 

34 
19 

47 
16 

49 
24 

50 
33 

44 
36 

50 
36 

39 
24 

46.1 
22.5 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

45 
18 

45 
16 

53 

31 

36 
26 

54 
20 

45 
39 

48 
31 

45 
26 

46 
26 

39 
22 

52 

30 

52 

31 

35 
29 

53 
26 

40 
27 

44 
26 

35 

18 

42 
15 

51 
33 

58 
38 

62 
28 

36 
23 

51 
23 

52 

34 

48 
33 

47 
34 

55 
36 

42 
27 

46.8 
27.4 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

43 
25 

40 
24 

50 
27 

35 

17 

42 
14 

41 
32 

36 
28 

37 
25 

45 
28 

52 
26 

49 
34 

46 

25 

28 
20 

44 
20 

33 

22 

44 
17 

33 
13 

39 
11 

50 
24 

53 
38 

55 
25 

31 
18 

42 
18 

41 
30 

48 
30 

42 
32 

46 
32 

32 
29 

42.1 
24.4 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

56 
35 

44 
15 

60 
29 

54 
27 

51 
12 

48 
33 

48 
31 

45 
25 

51 
35 

47 
21 

42 
26 

SI 
35 

41 
29 

55 

49 
30 

44 
25 

47 
22 

46 
15 

55 
28 

52 

31 

65 

47 

50 
27 

53 
21 

50 
27 

55 
35 

51 
38 

55 

39 

50 
27 

50.5 
28.3 

GARY 

MAX 
MIN 

60 
31 

52 
25 

54 

25 

57 
29 

43 
18 

58 
19 

52 

36 

47 
26 

47 
22 

54 
22 

59 
26 

56 
37 

47 
31 

38 
18 

57 
23 

37 
20 

53 
20 

31 
13 

50 
14 

63 
25 

61 
42 

58 

26 

39 
16 

52 

17 

48 
29 

57 
38 

50 
29 

56 

29 

51.3 
25.2 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

57 
32 

60 
18 

58 

26 

48 
28 

50 
16 

50 
34 

50 
34 

52 
22 

52 

18 

48 
18 

50 
28 

48 
30 

37 
18 

52 

18 

57 
30 

52 

18 

50 
22 

45 
10 

58 

18 

57 
28 

65 
48 

52 
14 

54 
18 

53 
23 

56 

36 

51 
38 

57 
36 

52 
28 

52.5 

25.3 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

44 
30 

53 

17 

55 
29 

42 
30 

56 

17 

49 

40 

50 

20 

45 
20 

53 

36 

56 
35 

36 

31 

54 
20 

44 
34 

51 
27 

52 
22 

46 
10 

56 
22 

60 
30 

63 

35 

46 
26 

53 

16 

53 

24 

52 
35 

52 

41 

56 
42 

51 
29 

51.1 
27.6 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

56 
27 

50 
15 

54 

30 

48 
28 

54 
14 

48 
29 

47 
34 

45 
18 

44 
19 

41 

18 

46 
26 

55 
33 

35 

30 

53 
19 

41 
30 

44 
26 

44 
21 

42 
8 

51 
20 

59 
26 

63 
38 

39 

18 

50 
13 

51 
21 

50 
29 

48 
35 

55 
3' 

47 
28 

48.6 
24.6 

GRANTSVILLE 

MAX 
MIN 

63 
36 

40 
17 

58 
18 

55 
28 

42 

16 

58 

18 

48 
34 

50 
22 

52 
18 

51 
19 

52 

20 

57 

22 

37 
31 

37 
18 

55 
19 

37 
22 

54 
21 

30 
9 

51 
14 

52 
23 

63 
49 

59 
25 

40 
15 

55 
18 

53 
26 

54 
35 

54 
42 

58 
26 

50.5 
23.6 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

62 

37 

43 
16 

62 
23 

56 
26 

46 
13 

58 
23 

50 
30 

49 
20 

53 
17 

56 

19 

53 
25 

57 
33 

36 

30 

36 
14 

50 
20 

40 
18 

56 
20 

35 
8 

54 
19 

61 
25 

63 

44 

49 
22 

40 
12 

56 
23 

48 
28 

54 
39 

54 
37 

56 
20 

51.2 
23.6 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

48 
18 

46 
17 

49 

31 

38 

21 

53 
15 

46 

39 

46 
28 

45 
25 

41 
23 

41 
19 

54 
26 

38 

34 
30 

49 
23 

40 

30 

44 
28 

33 
15 

43 

7 

54 
23 

59 
31 

61 
27 

36 
21 

51 

14 

57 
23 

48 
34 

46 
41 

52 

37 

43 
29 

46.6 
25.5 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

61 
39 

41 
18 

59 
17 

48 
19 

42 
17 

56 
18 

48 
29 

49 
23 

50 
22 

52 
22 

50 
25 

57 
32 

37 
33 

37 
20 

52 

19 

39 
24 

52 

20 

33 

11 

52 
12 

58 
27 

62 
45 

50 
24 

39 
18 

54 
19 

55 
27 

52 
36 

52 
39 

56 
28 

49.8 
24.4 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

50 
22 

45 
10 

50 
26 

42 
21 

44 
12 

40 

30 

41 
32 

40 
21 

39 
24 

37 
18 

34 
27 

49 

27 

29 

24 

46 
IB 

42 
28 

38 
19 

40 
14 

35 

7 

45 
33 

50 
25 

56 
38 

38 

18 

42 
18 

46 
32 

45 
30 

40 
30 

44 
31 

42 
20 

42.5 
23.4 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

51 
31 

60 
18 

53 
31 

43 
29 

57 
18 

49 
44 

48 
31 

51 
23 

53 

22 

51 
21 

55 
34 

56 
35 

37 
31 

53 
19 

48 
35 

57 
26 

55 
21 

53 
11 

60 
26 

60 
38 

62 

37 

39 
25 

55 
17 

53 

27 

51 

37 

57 
42 

56 

43 

52 

28 

52.7 
28.6 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

48 
27 

61 
23 

53 
31 

44 
29 

58 
23 

50 
43 

50 
31 

51 
30 

54 
26 

54 
30 

57 
36 

56 
36 

37 
30 

54 
25 

43 
31 

58 
29 

34 

21 

54 
18 

60 
31 

60 

44 

63 

31 

39 
25 

56 
24 

53 
32 

52 

38 

53 

43 

55 
42 

50 
30 

52.0 
30.7 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

53 

25 

38 
8 

51 
11 

42 
22 

53 

7 

-0 
20 

50 
32 

49 
16 

50 
19 

47 
15 

36 
22 

45 
27 

40 
30 

58 

11 

44 

27 

45 
26 

41 
20 

45 
12 

55 
18 

47 
28 

65 

36 

43 

18 

54 
12 

54 

18 

55 
26 

52 
33 

57 
37 

50 
22 

48.5 
21.4 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

59 
26 

35 
13 

48 

25 

45 
30 

47 
17 

51 
30 

52 

37 

51 
33 

52 

29 

49 
24 

43 
30 

H 

44 
31 

49 
23 

44 

32 

46 
25 

44 
27 

44 
17 

58 
30 

58 
30 

72 
50 

55 
32 

55 
24 

57 
31 

55 
35 

56 
38 

58 
29 

55 
30 

51.0 
28.9 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

46 
25 

51 
13 

50 
26 

43 
21 

44 
10 

47 

28 

41 
30 

37 
18 

41 
18 

43 
15 

44 
27 

25 

28 
21 

49 
6 

43 
24 

45 
12 

42 
14 

40 
-  8 

47 
15 

46 
29 

56 
38 

37 
16 

43 
10 

44 
20 

48 
29 

45 
30 

46 
31 

42 

19 

44.2 
20.1 

See   reference   notes   following   Station   Index. 
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Table  5 -Continued 

D 

AI 

LY 

t: 

EM 

tPE 

RJ 

\T 

UR 

ES 

WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 

Day  Of  Month 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

55 
35 

43 
20 

55 
25 

50 
26 

47 
13 

48 
32 

43 
32 

43 
25 

50 
30 

55 
25 

55 
34 

50 
32 

35 
30 

52 

15 

46 

30 

48 
22 

45 
21 

42 
11 

50 
20 

50 
35 

60 
47 

50 
23 

49 

26 

52 

34 

51 
28 

50 
32 

57 
37 

46 
26 

49.2 
27.4 

LOGAN 

MAX 
MIN 

64 
33 

59 
26 

58 
26 

59 

32 

46 
23 

57 
23 

52 
40 

52 

31 

50 
27 

59 
27 

60 
30 

59 

41 

45 
35 

39 
23 

56 
24 

47 
24 

54 
26 

36 
18 

55 
18 

62 
29 

64 
53 

57 
29 

50 
22 

56 

22 

51 

31 

55 
38 

54 
38 

57 
30 

54.0 

29.3 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

57 
27 

49 
25 

56 
25 

57 
32 

44 
24 

5* 

24 

54 
39 

47 
33 

50 
28 

S3 
26 

55 
28 

55 
38 

47 
35 

37 
24 

55 
24 

38 
23 

53 
23 

33 
17 

50 
17 

58 
28 

64 

44 

61 
28 

49 
21 

51 
20 

50 
32 

57 
37 

52 
38 

58 
32 

51  .6 
28.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

62 

40 

47 
22 

58 
24 

59 

31 

43 
20 

58 
24 

52 
38 

49 
28 

50 
24 

55 

25 

55 
27 

56 
38 

44 
35 

37 
20 

55 

24 

40 
22 

53 
25 

35 
15 

51 
18 

60 
29 

65 
52 

54 
27 

54 
22 

40 
19 

52 

23 

56 

36 

53 
36 

57 
29 

51.9 
27.7 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

55 
27 

43 
16 

55 
29 

43 
28 

55 

13 

46 
31 

48 
28 

48 
20 

46 
18 

40 

17 

47 
24 

54 
35 

37 
31 

53 
19 

45 
31 

45 
27 

41 
21 

43 

7 

53 
20 

59 
26 

63 
38 

39 
24 

53 
14 

55 

20 

51 
28 

49 
35 

56 

37 

50 
28 

49.0 
24.7 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

52 

20 

37 
15 

48 
23 

42 
26 

48 
17 

53 
30 

50 
38 

50 
30 

50 
34 

46 
24 

36 
28 

48 
33 

43 
29 

51 

20 

42 
32 

45 
29 

44 
23 

42 

17 

58 

27 

57 
27 

69 

38 

42 

30 

54 
27 

56 

28 

53 

18 

54 
39 

56 

36 

45 
27 

49.0 
28.0 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

54 
32 

36 
12 

56 
22 

52 
22 

47 
12 

50 
31 

47 
37 

45 
24 

50 

27 

43 
21 

42 
23 

50 
32 

37 
32 

52 

14 

42 

31 

45 
26 

41 
22 

42 
16 

52 
23 

53 
27 

62 
49 

53 

28 

51 
19 

48 

25 

54 
34 

53 
39 

54 
41 

50 
29 

48.6 
26.8 

MIDDLEBOURNE  2  E5E 

MAX 
MIN 

58 
35 

35 
18 

47 
19 

49 
29 

39 

16 

54 
17 

45 
32 

46 
22 

48 
18 

45 
18 

42 
19 

54 
32 

36 

31 

37 
22 

54 
23 

36 
27 

46 
22 

26 

10 

47 
9 

55 
22 

61 
44 

56 
23 

36 
16 

51 

16 

55 
23 

49 
28 

50 
35 

55 
29 

46.9 
23.5 

MOOREF1ELD 

MAX 
MIN 

57 
30 

57 
29 

66 
51 

53 
30 

54 
24 

53 
26 

57 
35 

51 

41 

57 
43 

54 
26 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

MIN 

62 

31 

40 
10 

57 
19 

48 
22 

51 
8 

49 
26 

53 
34 

49 
*18 

52 

17 

49 
15 

44 
20 

48 
29 

40 
31 

58 
10 

47 
29 

52 
19 

47 
21 

46 
10 

52 

57 
10 

67 

55 

54 

53 

55 
29 

52 

28 

56 
42 

52 
30 

51.6 
22.1 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 

17 

50 
14 

52 

31 

35 
24 

54 
20 

47 
39 

47 
30 

44 
25 

43 
27 

38 
21 

52 
32 

53 

31 

34 
29 

51 
26 

43 
29 

42 
26 

35 

19 

41 
14 

51 
37 

62 
40 

60 
28 

35 
23 

50 

21 

53 
33 

49 
32 

49 
36 

55 
37 

41 
26 

46.9 
27.4 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

52 
26 

52 
16 

54 
34 

39 
29 

55 
19 

48 
33 

48 
34 

47 
25 

45 
26 

40 
20 

48 
29 

54 
34 

37 
30 

53 
27 

42 
32 

44 
26 

40 
23 

42 

15 

52 

26 

60 
27 

62 
36 

37 
25 

52 

19 

53 
27 

50 

34 

56 

44 

55 

37 

49 
29 

48.6 
28.0 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

48 
19 

38 
12 

38 

28 

41 
25 

51 
22 

54 
39 

52 

29 

47 
24 

44 
26 

41 

19 

45 
32 

55 
34 

37 
30 

51 
28 

44 
32 

35 
24 

35 
16 

43 
5 

50 
35 

58 
38 

63 

30 

35 
21 

52 
22 

56 
28 

50 
29 

50 
39 

50 
36 

46 
26 

46.8 
26.7 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
24 

47 
18 

49 
27 

40 
27 

54 
11 

46 
35 

46 
30 

49 
25 

42 
21 

40 
22 

49 
29 

53 
34 

37 
30 

51 
22 

39 
33 

45 
27 

40 
24 

45 
11 

55 
24 

58 

31 

60 
30 

38 
22 

52 
18 

56 
23 

50 
29 

52 
39 

56 
39 

48 
27 

48.2 
26.1 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

59 
39 

43 
22 

48 
23 

56 
25 

37 
16 

47 
17 

46 
33 

44 
20 

43 
20 

48 
22 

49 
22 

52 
36 

44 
27 

32 

18 

53 
22 

34 
13 

45 
13 

29 
9 

43 

13 

53 
25 

58 
46 

59 
20 

39 

15 

47 
16 

47 
26 

55 
32 

47 
35 

52 
26 

46.8 
23.3 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

46 
20 

46 

17 

45 
30 

40 
25 

53 
19 

46 
40 

46 

30 

48 
26 

46 
22 

42 

24 

54 
32 

54 
33 

35 

28 

51 
25 

43 
28 

49 
27 

28 
18 

48 

12 

55 
32 

59 
45 

60 
28 

36 
22 

52 
21 

53 
32 

48 
30 

50 

40 

55 
37 

45 
27 

47.6 

27.5 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
23 

46 
19 

43 
31 

42 
27 

54 
22 

47 
41 

48 
30 

49 
28 

47 
26 

43 

27 

54 
33 

54 

34 

36 
29 

52 
26 

46 

31 

52 
29 

29 

20 

49 
14 

56 
34 

60 
43 

63 
30 

38 
24 

54 
23 

55 
32 

50 
33 

51 
41 

55 
39 

45 
28 

48.8 
29.2 

PARSONS  2 

MAX 

MIN 

46 
28 

50 
15 

51 
29 

34 
24 

47 
14 

40 
36 

43 
35 

41 
22 

41 
24 

40 
19 

51 
27 

52 
32 

34 
27 

53 
16 

42 
30 

44 
22 

45 
18 

41 
6 

47 
22 

53 
29 

61 
33 

33 
22 

45 
20 

48 
26 

♦7 
34 

44 
36 

48 
35 

45 
25 

45.2 
25.2 

PETERSBURG  WB  CITV 

MAX 
MIN 

52 

25 

40 
17 

59 
24 

43 
23 

52 
16 

49 
35 

50 
35 

47 
25 

52 
34 

48 
23 

33 
27 

50 
32 

40 
29 

58 
20 

45 
32 

50 
30 

38 
24 

48 
21 

55 
33 

55 
29 

68 
37 

42 

30 

54 
27 

54 
28 

55 

37 

52 

40 

57 
42 

43 
31 

49.6 
28.8 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

48 
27 

53 

16 

52 
28 

40 
24 

48 
15 

37 
36 

41 
31 

40 
20 

45 
19 

45 
18 

48 
29 

50 
21 

29 
22 

50 
11 

40 
24 

44 
10 

42 

15 

39 
0 

48 

19 

52 
31 

60 
35 

38 

17 

44 
13 

45 
23 

51 
30 

33 

48 
33 

42 
21 

45.1 
22.0 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

61 
25 

47 
17 

37 
18 

54 
28 

39 
19 

50 
22 

39 
34 

50 
25 

46 
28 

46 
26 

45 
27 

42 
30 

41 
33 

37 
25 

52 
28 

34 
27 

45 
25 

28 
16 

44 
20 

52 

30 

58 
35 

62 
26 

41 
22 

51 
27 

54 
32 

54 
40 

50 
38 

53 
28 

46.9 
26.8 

P1NEVILLE 

MAX 

MIN 

59 
28 

51 
24 

53 
28 

58 
29 

48 

19 

57 
21 

46 

34 

50 
25 

52 
21 

56 
23 

62 
23 

55 
37 

52 
32 

39 

18 

52 
19 

39 
20 

53 
23 

34 

13 

52 

15 

54 
24 

59 
37 

56 
27 

41 
16 

53 
16 

46 
27 

54 

41 

51 
26 

55 
27 

51.3 
24.8 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

55 
35 

53 
20 

52 
32 

40 
30 

55 
20 

55 
45 

50 
32 

50 
27 

49 
25 

55 
32 

50 
30 

48 
36 

38 
35 

50 
25 

50 
35 

54 
28 

54 
20 

50 
15 

57 
27 

58 
35 

57 
41 

41 
24 

53 
24 

53 

30 

54 
38 

52 

42 

55 

44 

55 
29 

51.5 

30.6 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

54 
32 

55 
17 

52 

27 

42 
28 

54 
16 

52 

44 

48 
28 

51 
22 

50 

17 

49 
24 

52 

30 

55 
35 

36 

30 

52 
20 

49 
35 

54 
23 

53 

19 

51 
9 

56 

24 

58 

34 

60 
39 

40 
22 

55 

17 

54 
25 

51 
35 

52 
41 

56 
43 

53 
26 

51.6 
27.2 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

50 
31 

45 
20 

55 
26 

46 
25 

46 
13 

48 

34 

44 
34 

42 
22 

49 
26 

55 
25 

48 
29 

52 

30 

31 
27 

50 

11 

45 
27 

49 
14 

44 
19 

45 
5 

52 

17 

48 
31 

58 
42 

43 

21 

43 
13 

45 
23 

53 

34 

49 
31 

50 
29 

43 
25 

47.4 
24.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

55 
33 

52 
19 

50 
30 

41 
29 

52 

18 

53 

42 

53 

31 

50 
24 

50 
19 

50 
22 

50 

31 

56 

35 

37 
30 

52 

24 

52 

35 

53 
23 

53 
20 

50 
12 

57 
25 

58 
36 

62 

40 

42 

25 

53 
19 

54 
27 

54 
34 

51 
41 

55 
41 

55 
29 

51.8 
26.4 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

42 
25 

50 
20 

53 
33 

40 

23 

45 
16 

43 
30 

39 
23 

45 
26 

42 
30 

50 
23 

46 
36 

50 
28 

27 
21 

49 
16 

41 
23 

45 
16 

41 
15 

40 
8 

50 
22 

49 
39 

50 
43 

46 
18 

44 

16 

45 
27 

52 

31 

43 
32 

47 
33 

41 
19 

44.8 
24.7 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

52 
28 

57 
16 

51 
27 

42 
27 

55 

16 

49 
38 

49 
28 

50 
21 

51 

17 

49 
18 

50 
28 

50 
33 

37 
29 

55 
18 

46 
33 

54 

23 

50 
18 

51 
9 

59 

21 

58 
29 

62 
38 

38 
24 

55 

15 

56 
25 

53 
34 

53 
39 

57 

40 

53 
26 

51.5 
25.6 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

55 
31 

49 

17 

56 

30 

49 
29 

54 

17 

48 
31 

46 
36 

44 
24 

46 
28 

47 
21 

40 
30 

54 
34 

35 
31 

56 
20 

46 

33 

42 
26 

43 
22 

44 
12 

49 
25 

52 
30 

60 
45 

45 
25 

50 
20 

52 
27 

52 

16 

47 
36 

52 
37 

49 
28 

48.6 
27.9 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

48 
32 

52 

42 
25 

44 
12 

44 
31 

41 
32 

40 

19 

48 
27 

51 
20 

49 
29 

45 
30 

31 
27 

47 
10 

45 
27 

46 
10 

44 
19 

41 
2 

51 
16 

49 

33 

53 

45 

47 
20 

45 

10 

44 
21 

51 
32 

47 
34 

48 
35 

41 
23 

45.7 
23.9 

SPENCER 

MAX 
MIN 

55 

31 

58 

18 

54 
33 

40 
28 

55 

17 

49 
42 

48 

33 

48 
22 

49 

21 

*5 
23 

51 
33 

55 
33 

35 
28 

52 
21 

50 
32 

52 
26 

50 
20 

48 
9 

56 
27 

58 
38 

62 

37 

38 
24 

53 

15 

54 
26 

51 
36 

51 
39 

55 

43 

50 
27 

50.8 
27.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

58 
23 

45 
15 

50 
20 

17 

45 
10 

43 
23 

40 
23 

40 
20 

45 

15 

48 
18 

50 
20 

43 

18 

40 
15 

48 
20 

46 
23 

43 
20 

47 
25 

38 
20 

44 
23 

50 
20 

55 
22 

48 
20 

50 
18 

43 
23 

50 
33 

47 
27 

50 
22 

46.4 
20.5 

UNION 

MAX 
MIN 

59 
35 

50 
22 

46 
24 

55 
28 

44 
15 

49 
20 

46 
38 

43 
24 

46 
27 

53 

55 
25 

52 

36 

47 
28 

39 

20 

52 
21 

37 
21 

48 
23 

32 
15 

44 
18 

55 
25 

61 

48 

59 
24 

40 
20 

49 
25 

43 
24 

55 

30 

47 
33 

55 
28 

48.6 
25.7 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

59 

33 

54 
18 

56 
28 

52 

30 

57 
15 

58 

34 

50 
33 

48 
21 

48 
18 

48 
19 

45 
29 

55 
34 

36 

30 

56 
20 

54 
32 

48 
23 

50 
21 

45 
10 

57 
22 

59 

30 

65 
48 

48 
25 

54 

15 

55 
23 

54 
29 

55 
28 

55 
38 

54 
29 

52.7 
26.3 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

58 
32 

33 
18 

41 
23 

43 
32 

38 

18 

53 

18 

47 
28 

46 
22 

48 
20 

47 

21 

42 

31 

54 
35 

36 
32 

36 

21 

49 
29 

37 
28 

48 
20 

38 
12 

47 
24 

55 
32 

60 
45 

54 
25 

36 

17 

50 
26 

54 
28 

49 
34 

50 
42 

54 
28 

46.5 
26.8 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

61 
22 

56 

13 

40 
15 

\: 

41 
13 

50 
14 

50 
36 

49 
24 

49 
27 

50 
21 

48 
23 

49 
26 

51 
32 

41 
14 

53 
26 

45 

27 

50 
26 

32 
18 

45 
19 

57 
24 

63 
31 

70 

20 

53 
21 

53 
24 

53 
37 

53 
40 

57 

30 

50.9 
24.0 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 
3* 

62 
21 

58 
36 

50 
30 

55 

18 

48 
38 

48 
37 

46 
25 

53 

23 

54 
20 

54 
32 

56 
33 

33 
31 

60 
17 

48 
33 

52 
19 

50 
22 

50 
10 

57 
23 

55 
42 

65 

47 

47 
25 

53 
16 

52 
25 

58 

38 

53 
40 

55 
32 

50 
28 

52.9 
•28.4 

WEIR TON 

MAX 

MIN 

45 
19 

38 
12 

41 
31 

41 
25 

52 
21 

48 
37 

46 
28 

48 
24 

42 
25 

41 
20 

43 
32 

52 
32 

37 
21 

50 
27 

43 
32 

34 
26 

30 
14 

41 

9 

49 
35 

57 
38 

62 
26 

36 
20 

22 

56 
31 

49 
30 

49 
34 

50 
35 

45 
25 

45.6 
26.1 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

48 

21 

40 
13 

40 
20 

41 
22 

54 
14 

51 
32 

46 
29 

47 
22 

46 
22 

41 
16 

42 
30 

53 
34 

36 
29 

50 
21 

48 
31 

36 
25 

35 
16 

43 
2 

51 
20 

58 
28 

63 

33 

34 
22 

51 
15 

57 
22 

52 
28 

48 
34 

52 
42 

49 
27 

46.9 
23.9 

es  following  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 


Day 

Ol  Month 

• 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

18 

29 

30 

31 

WESTON 

MAX 
MIN 

60 
42 

45 
17 

52 
18 

55 

31 

40 
19 

56 
18 

47 
40 

48 
26 

48 
26 

45 

20 

49 
22 

60 

34 

40 
31 

40 
20 

50 
23 

38 
24 

48 
24 

28 
12 

45 
13 

46 
24 

65 
25 

56 
24 

45 
17 

52 
18 

54 
25 

53 
42 

49 
41 

55 
29 

49.0 

25.2 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 

13 

42 
12 

43 
29 

39 
25 

50 
23 

45 
39 

43 
27 

44 
22 

42 
24 

36 
20 

52 

30 

52 

3  0 

34 
28 

48 
26 

40 
27 

35 

22 

22 
16 

41 
9 

49 

34 

56 

40 

62 
26 

34 
20 

49 
22 

55 
32 

45 
30 

46 
36 

51 
31 

41 
25 

44.3 
25.6 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

56 
28 

31 
15 

43 
20 

40 
28 

40 
21 

54 
20 

49 
31 

47 
27 

47 
25 

43 
21 

40 
21 

54 

34 

38 

30 

38 
21 

50 
28 

38 

25 

40 
19 

27 
16 

44 
16 

52 
32 

58 
38 

53 

21 

36 
21 

52 
30 

56 
29 

48 
32 

50 
40 

53 
28 

45.6 
25.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 
35 

47 
19 

57 
24 

53 
29 

49 

13 

48 
29 

44 
38 

45 
26 

53 
29 

55 
20 

54 
29 

52 

35 

37 
32 

55 
13 

50 
32 

50 
24 

48 
24 

44 
11 

55 
18 

50 
32 

61 
47 

54 
26 

50 
18 

50 
23 

53 

37 

53 

37 

55 
38 

48 
28 

50.9 

27.4 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

64 
35 

50 
25 

64 
26 

61 
30 

49 
21 

64 
21 

52 

38 

52 
28 

53 
24 

62 
24 

63 
30 

42 

43 
35 

42 
23 

59 
24 

43 
23 

55 
23 

33 
16 

56 
17 

65 
27 

63 

48 

54 
29 

44 
19 

48 
20 

50 
30 

58 
40 

55 

41 

59 
30 

54.3 
28.2 

W INF  I  ELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

59 
42 

44 
20 

59 
20 

52 

30 

45 
22 

55 
21 

51 
33 

48 
27 

49 
24 

49 

23 

51 
23 

57 

34 

40 
33 

36 
23 

54 
23 

40 
26 

55 
23 

32 

15 

52 

15 

59 
27 

63 
50 

52 

27 

38 
21 

54 
21 

53 
30 

58 
38 

52 
43 

55 
28 

50.4 

27.2 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  ldent l f lcit ion  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  mill  be  no  duplication 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  is 


>f  numbers  within 


Unless  otb 
average  of 

Sleet  and  hall  were  Included  1: 

Amounts  In  Table  3  are  from  no; 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  i 

ground  In  Table 


nits 


ted 


the 


lies.   Degree  days  are  based 


snowfall  averages  In  Table  1,  beginning 
-recording  gages,  unless  otherwise  lndlca 
lowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  ho 


lth  July  1948. 


ending  at  time  of  observatl 


equlvale 


ground. 


tlon  time  for 

all  exc 

s  measured  at 

selecte 

d  the  Station 

Index. 

.me  diet 

leld. 

n  Index  for  obser 
on  ground  values 


7:30  A.M.  E.S.T. 


-  No  record  In  Tables  3.  < 

4  And  also  on  a  later  dat 

*  Amount  included  In  foil. 

//  Gage  Is  eoulpped  with  a 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Dxta  for  recorder  stations  denoted  by  "C" 

E  Water  eoulvalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  deta 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  1    r   previous  month. 

X  Observation  tine  is  1:30  a.m.  E.S.T.  of  the  following  day 


nd  5  Is  indicated  by 


Bed  for  special  purposes  and  published 
ted,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equl 
led  dally  record.   Degree  day  dat; 


"Hourly  Precipitation  Data". 

ent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

if  carried  for  this  station,  have  been 


WTR  EQUlv  In  Table  7  men 


the  value  for  a  full 


IS 


per 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

5.0 
5 

T 
4 

1.0 

5 

T 
5 

4 

3 

T 

1.0 

1.0 
T 

BECKLEY  V  A  HOPSITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.5 
4 

1.0 
5 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

5.0 
4 

T 
3 

T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

1.0 

T 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

1.9 
3 

T 

1 

.1 

T 

T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1 

7.0 
8 

8 

1.0 
8 

8 

7 

T 

1.0 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.3 
2 

T 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1.5 

T 
T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.1 
T 

1 

S.  3 
2 
.2 

T 
4 
.2 

.1 

2 

.1 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 
T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.  2 
7 

4 

T 
4 

4 

2 

T 

T 
T 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.8 

1 

T 
T 

T 
T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 

12. C 
K 

7 

2.0 
8 

6 

4 

2 

1.0 

1.0 

1  ,  0 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

.4 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

1 

T 
2 

.1 

T 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

.2 
T 

T 
T 

T 
T 

PARSONS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

1 

.2 
1 

T 

T 
T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

3.0 

T 

T 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

6.0 
6 

4 

2.0 
6 

4 

2 

T 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.5 

1 

6.0 
6 

T 
3 

T 

1 

T 

T 

RICHWOOD  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

1.5 
6 

1 

T 

T 
T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1.0 

1 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

4.5 
2 

T 

1 

T 

T 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 

.5 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
3 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

£ 

County 

« 

■ 

1 

§ 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

I 

1 

A 

§ 

! 

1 

Q 

g 

tables 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39   04 

80   18 

1060 

4P 

L.    ESLE   BOND 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

37    43 

80   39 

1550 

6P 

6P 

JOHN   E.    FOSTER 

2    3    5 

ALEXANDER 

0107 

UPSHUR 

10 

36    47 

BO   13 

1655 

5P 

MRS.    DALPKON    RIFFLE 

ALPENA 

0143 

RANDOLPH 

2 

36    55 

79   40 

2980 

7A 

WILLIS   G.   GAINER 

ARBOVALE   2 

02*9 

POCAHONTAS 

7 

38   26 

79   49 

2730 

BA 

NETTIE   R.    SHEETS 

ARNOLD 

0307 

LEWIS 

6 

38    54 

BO  31 

980 

5f> 

WARD   B.    PERRINE 

ATHENS   CONCORD   COLLEGE 

03  55 

MERCER 

37    25 

81    01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

2   3   3 

BAYARD 

0527 

GRANT 

9 

39    16 

79   22 

2373 

SP 

5P 

HOWARD    R.    FULK 

2   3    5        7 

8ECKLEY   V  A  HOSPITAL 

C56C 

RALEIGH 

37   47 

81    11 

2330 

6P 

BA 

V.    A.    HOSPITAL 

2    3    5        7 

BELlNGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39   02 

79   36 

1679 

7A 

GEORGE   R.    HILLYARD 

BELLEVILLE    DAM   20 

06*5 

WOOD 

B 

39   09 

81   45 

600 

7A 

LOCKMASTER 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

38   14 

81    12 

710 

7A 

CHARLES    0.    SMITH 

BENSON 

0679 

HARRISON 

10 

39   09 

80   03 

1080 

*P 

R.    0.    MARTS 

2    3    5 

BENS   RUN 

068  7 

PLEASANTS 

8 

39   27 

81    07 

6S2 

5P 

MRS.    C.    W.    REA 

2    3    5 

BERKELEY    SPRINGS 

07  10 

MORGAN 

9 

39    37 

76   14 

640 

6P 

6P 

H.M.    RUPPENTHAL    III 

2    3    5 

BERLIN 

07  IB 

LEWIS 

6 

39   03 

80   21 

1050 

BA 

MRS.   A.    P.    SWISHER 

BIG   SKIN   CREEK 

062*. 

LEWIS 

6 

38    58 

BO  26 

1050 

WILLIAM   K.    BUTCHER 

BIRCH   RIVER   6   SSW 

06** 

NICHOLAS 

38    25 

80  47 

1885 

4P 

HAMILTON    GAS    CORP. 

2   3   5 

BLUEFIELD   1 

0916 

MERCER 

37    16 

81    )3 

2550 

C.    K.    CALDWELL 

2    3    3        7 

BLUEFIELO    Z 

0923 

MERCER 

7 

37    16 

81    13 

2590 

7A 

OTA   C.    KEENEY 

BLUESTONE   DAM 

09  39 

SUMMERS 

7 

37    39 

80   53 

1388 

8A 

BA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3    5   6 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38    13 

82    12 

600 

7A 

VERLIN   H.    AOKINS 

BRANDONVILLE 

10B3 

PRESTON 

2 

39   40 

79   37 

1798 

10A 

10A 

JAMES    I.    GALLOWAY 

2    3    3        7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

6 

39    03 

80   29 

1032 

4P 

M.    D.    HAWKINS 

2   3   5 

BRUSHY    FORK 

1196 

HARRISON 

6 

39   13 

80   13 

1030 

4P 

MRS.    ABBIE    PARKS 

BRUSHY    RUN 

120* 

PENDLETON 

9 

3B    50 

79   15 

1373 

BA 

JOHN   B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38    11 

80   OB 

2100 

MISS    ILEAN   WALTON 

BUCKHANNON 

1220 

UPSHUR 

10 

80   16 

1459 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    8.    GOULD 

2   3   5        7 

BURNSV1LLE 

BRAXTON 

5 

36     52 

80    40 

770 

7A 

ROLAND   H.    SCOTT 

CABWAYL1NG0    ST    FOREST 

1319 

WAYNE 

B 

37    59 

82    21 

740 

6P 

6P 

FOREST    CUSTODIAN 

2   3    3 

CAIRO  3   S 

1326 

RITCHIE 

5 

39    10 

Bl    10 

680 

6P 

6P 

EUREKA   PIKE   LINE   CO 

2   3    5 

CAMDEN-ON-GUALEY 

1363 

WEBSTER 

38   22 

80    36 

2030 

BA 

WILLIAM   F.    COMPTON 

CANAAN    VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39   03 

79    26 

3230 

6P 

6P 

GEORGE    B.    THOMPSON 

2   3    5        7 

CENTRALIA 

1526 

BRAXTON 

38    37 

80   34 

950 

e* 

MRS.    CLARA    F .HOLDEN 

CHARLESTON    we    AIRPORT 

1570    KANAWHA 

* 

38    22 

81    36 

950 

MID 

PUG 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2   3    3        7 

CHARLESTON    1 

1575   KANAWHA 

4 

38   21 

81    38 

613 

9A 

9A 

W.    VA  WATER   SVC   CO 

2   3    3 

CLARKSBURG    1 

1677 

HARRISON 

6 

39   16 

80    21 

977 

7A 

7A 

PERKINS   6OYNT0N 

2   3    5  6   7 

CLARKSBURG   2 

1682 

HARRISON 

6 

39    17 

80    20 

1000 

6P 

SAMUEL    R.    PERINE 

CLAY    1 

1696 

CLAY 

38    27 

81    05 

722 

7A 

PETER   H.    FRANKFORT 

CLAY   2 

1701 

CLAY 

* 

38    28 

81    04 

650 

MID 

MUNICIPAL    WATER    PL 

C 

CLENDENIN 

1723 

KANAWHA 

4 

38   29 

81    21 

620 

7A 

COMBINED  WITH   STA   Nl 

MBER    7265    12/; 

2 

COBURN   CREEN 

1S06 

HARRISON 

39    15 

60   26 

1075 

5P 

RITCHIE   GREATHOUSE 

CRANBERRY   GLADES 

2013   POCAHONTAS 

38    11 

80   16 

3400 

3P 

3P 

FEDERAL   PRISON   CAMP 

2    3    5 

CRAWFORD 

2022    LEWIS 

6 

38    52 

80   26 

1107 

6P 

MISS   BELLE    BLAIR 

CRESTON 

2054   WIRT 

5l38    97 

81    1ft 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE    B.ARTHUR 

2   3    3        7 

DAILEY 

2151 

RANDOLPH 

10 

38   49 

79   53 

1940 

7A 

LAURA   E.    FULWIDER 

DAVIS 

2  2  0? 

TUCKER 

2 

39    06 

79    28 

3120 

MID 

MARY   DUMAS 

C 

DAVISSON    RUN 

2217 

HARRISON 

ft 

39   1ft 

80   24 

1000 

5P 

MRS.    DOROTHY   FOGG 

DUCK   CREEK 

Z4M 

HARRISON 

39   09 

80   24 

1068 

9A 

MRS.    A.    E.    TALBOTT 

EAST    RAINELLE 

2636 

GREENBRIER 

* 

37    58 

80   45 

2410 

7A 

MR.FLAVlUS    E.    BROWN 

ELK 

2701 

HARRISON 

6 

39    11 

80   14 

1000 

5P 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

ELK1NS  WB   AIRPORT 

2716 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79   31 

2006 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

2   3    5        7 

FAIRMONT 

292  0 

MARION 

* 

39   26 

80   08 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PL 

2   3    5        7 

FINK    RUN 

302* 

UPSHUR 

10 

39   00 

BO   16 

1420 

*P 

LAYTON    THARP 

FLAT    TOP 

3  0  72 

MERCER 

7 

37   33 

81    07 

3225 

* 

* 

FRED   E.    BOWLING 

2   3    5        7 

FRANKLIN    l    NE 

3215 

PENDLETON 

9 

38   42 

79   20 

1700 

5P 

5P 

DICK   B.    MURPHY 

2    3    5 

FREEMANSBURG 

3236 

LEWIS 

6 

39   06 

80  31 

1030 

MID 

EODIE   MC    INTYRE 

C 

GARY 

3353 

MC   DOWELL 

1 

37   22 

Bl    33 

1426 

8A 

8A 

WM.    L.    DAUGHERTY 

2   3    5 

GASSAWAY 

3361 

BRAXTON 

38   41 

BO   46 

fep 

6P 

AUSTIN    0.    DUCKWORTH 

2   3    3 

GLENVILLE    1 

35*4  GILMER 

5 

38    56 

80   50 

780 

6P 

7A 

F    6  K   WELLS 

2   3    5        7 

GRAFTON 

3630 

TAYLOR 

10 

39   21 

80   01 

1100 

6P 

6P 

WILLIAM  D.    MYERS 

2   3    3        7 

GRANTSV1LLE 

36*1 

CALHOUN 

5 

38    56 

81    Oft 

730 

8A 

HOPE   NATURAL   GAS   CO 

2   3    3 

GftlFFITHSVILLE 

37*9 

LINCOLN 

38   14 

81    59 

850 

MID 

ROBIN   D.   MOORE 

C 

HACKERS   CREEK 

3  793 

HARRISON 

39   08 

80  26 

1020 

6P 

WADE    D.    ALLMAN 

HALL 

3616 

BARBOUR 

10 

39   03 

80   07 

1375 

7A 

MRS.    OPAL   R.JACKSON 

HAMLIN 

IBM 

LINCOLN 

3 

36    17 

62    Oft 

642 

BA 

BA 

W.    VA    WATER    SVC    CO 

2    3    5 

HARPERS   FERRY 

392  7 

JEFFERSON 

9 

39   19 

77   44 

400 

7A 

MISS   E.    J.    WHITE 

HAST INGS 

397* 

WETZEL 

8 

39   33 

80   40 

609 

MID 

3P 

L.    G.    MC     INTYRE 

2    3   3 

HOGSETT    GALLJPOL1S    DAM 

*200 

MASON 

6 

38   41 

62    11 

56* 

MID 

7A 

LOCKMASTER 

2    3    5   6 

HOPEMONT 

42(4 

PRESTON 

11 

39   26 

79   31 

2340 

6P 

6A 

ROBERT    F.    DULIN 

2    3    3 

HORNER 

4281 

LEWIS 

6 

38    59 

BO   22 

1075 

*P 

MAPLE   H.    SUMMERS 

HOULT   LOCK    15 

*309lMARION 

39   30 

BO   08 

8T8 

LOCKMASTER 

HUNDRED 

4369  WETZEL 

8 

39   41 

BO   27 

1034 

MID 

J.    A.    FURBEE 

C 

HUNTINGTON    1 

4378   CABELL 

38    25 

82    22 

673 

6P 

6P 

H.    N.    ROBINSON 

2   3   5 

HUNTINGTON    WB    CITY 

4388    CABELL 

8 

38   25 

B2   27 

614 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   3    5         7 

IAEGER 

4408  IMC   DOWELL 

1 

37    28 

81    49 

980 

7A 

MRS.     TINA    L.     TANNER 

I RELAND 

LEWIS 

38   49 

80   28 

1142 

5P 

ROBERT   CRAIG 

ISAACS   CREEK 

4491 

HARRISON 

ft 

39   12 

80   30 

1063 

5P 

MRS.    C.    A.    MOORE 

JANE   LEW 

*559 

LEWIS 

6 

39   06 

80   25 

1020 

4P 

MRS.    RETA   GOLDSMITH 

JESSE   RUN 

*619 

LEWIS 

* 

39   Oft 

80   20 

1080 

7P 

MRS.    JAMES   MYERS 

JUNCTION 

4697 

HAMPSHIRE 

9 

39    19 

78    32 

800 

6P 

6P 

J.    P.    KUYKENOALL 

2   3    3 

KAY FORD 

4755 1  KANAWHA 

38    01 

81    27 

1335 

7A 

TRUAX-TRAER   COAL   CO 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

*763i JEFFERSON 

9 

39   23 

77    53 

550 

SP 

5P 

UNIVERSITY    EXP    STA 

2   3    3        7 

KERMIT 

-616     MINGO 

1 

37    50 

82    24 

620 

7A 

TOY   A.    DEMPSEY 

KNOBLY    MOUNTAIN 

*9*1    MINERAL 

9 

39   22 

79   00 

1400 

7A 

DAVID  A.    ARNOLD 

KUMBRABOW   STATE   FOREST 

*971 

RANDOLPH 

10 

38    33 

80   03 

3210 

5" 

5P 

0.    C.    HAMILTON 

2   3   3        7 

LAKE   FLOYD 

*99* 

HARRISON 

6 

39   17 

80   30 

1110 

6P 

W.    M.    BENNETT 

LAKE    LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

39   43 

79   31 

900 

WEST    PENN   POWER   CO 

LEWISBURG 

5224 

GREENBRIER 

7 

37   48 

80   26 

2250 

5P 

5P 

HUGH  A.    SCOTT 

2    3    3 

LINOS  IDE 

5284   MONROE 

7 

37   27 

60   40 

2000 

8A 

LOUIS   E.    CANTIBERRY 

LITTLE   SKIN   CREEK 

5314  LEWIS 

6 

38    58 

80   25 

1068 

6P 

BETTY   J.    RADABAUGH 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

B 

38   54 

81    32 

660 

MID 

BROOKS   E.    UTT 

C 

LOCKNEY 

53*1 

GILMER 

38    51 

60   58 

720 

MID 

HOPE   NATURAL   GAS   CO 

c 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3 

37    51 

82    00 

664 

MA 

DONALD    C.    BROWN 

2   3   5        7 

LONDON   LOCKS 

5365 

KANAWHA 

* 

38   12 

81    22 

623 

7A 

7A 

LOCKMASTER 

2    3    5 

Obser- 

Station 

£ 

County 

4* 

T3 

1 

S 

vation 
tune 

Observer 

Refer 
to 

| 

s 

1 

J 

1 

9 

d 

a 

tables 

£ 

£ 

3 

a 

& 

& 

£ 

LOOKOUT    2 

5*00 

FAYETTE 

7 

38   04 

80   58 

2300 

7A 

JOHN   0.    WAOE 

MADISON 

5563 

BOONE 

38    03 

81    49 

675 

8A 

BA  !W.    VA  WATER   SVC   CO 

2   3   5 

5600 

LOGAN 

3 

81    53 

750 

6P   RUSSELL   E.    WHITE 

MANNINGTON    1    N 

5621 

MARION 

6 

39   33 

80   21 

97* 

6P 

6P   JAMES   N.    MORGAN 

2   3    5 

MANNINGTON    1    W 

5626 

MARION 

* 

39   32 

80   22 

995 

BA  |ORA   G.    FROST 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7 

38    13 

80   05 

2150 

MID  {CECIL   A.    CURRY 

C 

MARTINSBURG    CAA    AIRPOR 

5707 

BERKELEY 

39   2* 

77   59 

534 

MID 

MID   CIVIL   AERO.    ADM. 

2   3    5        7 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9 

38    52 

78    52 

1625 

6P 

6P  VIRGIL   L.    MATHIAS 

2    3    5 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

7 

37   26 

81    15 

2600 

7A   NOVELOA    THOMPSON 

MC   MECHEN   DAM   13 

58*7 

MARSHALL 

8 

39    59 

80   44 

6*6 

7A    LOCKMASTER 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

5963 

TYLER 

B 

39    29 

80   52 

750 

7A 

7A    LAWRENCE    A.CRUMRINE 

2   3    5 

MIDVALE 

596* 

RANDOLPH 

10 

38    57 

80   05 

1813 

7AJMRS.RUTH   G.    DARNALL 

MOOREFIELO 

6163 

HARDY 

9 

39    04 

76    58 

820 

5P 

7A  iWILLIAM   W.    VANCE 

2    3    5 

MOOREFIELD  MC   NEILL 

6166 

HARDY 

9 

39    09 

7B    54 

BP 

6P   MRS.    JOHN   W.    SAVILLE 

2    3    5 

MORGANTOWN    CAA    AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39    38 

79    55 

12*5 

MID 

MID    CIVIL   AERO.    ADM. 

2   3    5        7 

MORGANTOWN   LOCK   6  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39    38 

79    58 

B26 

7P 

7A   CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5 

MOUNT    CLARE 

e;76 

HARRISON 

6 

39    13 

80   20 

10*0 

6P  IjOHNNY   CHISLER 

MT    STORM 

6293 

GRANT 

9 

39    17 

79    14 

2850 

8A   JOHN   E.    ELRICK 

NAOMA    1    E 

6362 

RALEIGH 

37    51 

81    30 

1125 

7A 

HARLEY    C.    WALKER 

NEW    CUMBERLAND    DAM    9 

6**2 

HANCOCK 

8 

40   30 

80    37 

671 

6P 

6P 

LOCKMASTER 

2    3    5        7 

NEW    MARTINSVILLE 

6*67 

WETZEL 

8 

39    39 

80   52 

637 

6P 

6P 

DR.     Z.    W.    ANKROM 

2    3    5         7 

OAK   HILL 

6591 

FAYETTE 

37    58 

81    09 

1992 

MILES    H.    MARTIN 

2    3    5 

OMPS 

667* 

MORGAN 

9 

39   30 

78    17 

950 

JULIA   M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG  CAA   AIRP0RT6849 

WOOD 

a 

39   21 

81    26 

837 

MID 

MID 

CIVIL    AERO.    ADM. 

2    3    5        7 

PARKERSBURG  WB   CITY 

66  59 

WOOD 

B 

39    16 

81    34 

615 

MID 

MfD 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5         7 

PARSONS   2 

6666 

TUCKER 

2 

39   06 

79   41 

1900 

6P 

6P 

DEL8ERT    ROY 

2    3    5 

PETERSBURG   WB  CITY 

695* 

GRANT 

9 

39   00 

79   07 

1013 

MID 

M|C 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   3    5        7 

PHILIPP1 

6982 

BARBOUR 

10 

39   09 

SO   02 

12B1 

MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS   1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38   40 

80   13 

2695 

7P 

NELL   BENNETT 

2    3    5        7 

PIEDMONT 

700* 

MINERAL 

9 

39   29 

79   02 

1053 

8A 

6A 

C.    A.    SUTER,    JR. 

2   3    5 

PINEVlLLE 

7029 

WYOMING 

3 

37   35 

81    32 

1350 

7A 

7A 

WALTER  C.    8VRD 

2    3    5 

POINT   PLEASANT 

7105 

MASON 

6 

38    51 

82    08 

5*0 

*P 

4P 

E.    C.   WINGER 

2   3    5         7 

POINT    PLEASANT    6    NNE 

7110 

MASON 

8 

38    55 

82    04 

625 

5P 

5P 

HERBERT    C.    DAHL 

2    3    5 

POLK   CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39   03 

80    34 

1074 

5P 

0.    W.    HITT 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37    22 

81    05 

2410 

7A 

W.    VA  WATER   SVC   CO 

3 

OUEEN   SHOALS 

7265 

KANAWHA 

4 

38   28 

81     17 

620 

7A 

MRS.    EVA   BARLOW 

RAINELLE 

7  3  06 

GREENBRIER 

37    SB 

80    47 

2425 

6P 

6P 

L.    G.    SWING 

2    3   5        7 

RAVENSWOOD   DAM   22 

7352 

JACKSON 

B 

38    57 

81    45 

58* 

7A 

LOCKMASTER 

2    3    5 

RENICK   2   S 

7*** 

GREENBRIER 

7 

37    58 

80   21 

1900 

6A 

MARY   V.    MC   FERRIN 

RICHWOOD    2    N 

7504 

NICHOLAS 

* 

38    15 

80   32 

3000 

6P 

7A 

T.    CARTER   ROGERS 

2    3    5         7 

RT    FORK   OF   STONECOAL   Cf 

7536 

LEWIS 

6 

38    54 

80   26 

1086 

3P 

CREED   R.    SUMMERS 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

B 

38   49 

81   43 

610 

*P 

*P 

R.    B.    PARSONS 

2    3    5 

ROANOKE 

7596 

LEWIS 

6 

36    56 

80   29 

1050 

*P 

MISS    MARY    A.    CONRAD 

ROCKFORD 

7656 

HARRISON 

6 

39   OB 

80  20 

1035 

6P 

CREED   FOGG 

» 

ROHRBOUGH 

7718 

LEWIS 

6 

38    59 

80  30 

1036 

4P 

MISS    E.    CUTRIGKT 

ROWLESBURG   1 

PRESTON 

2 

39   21 

79   40 

1375 

7P 

7  A 

WALTER    H.    BOLYARO 

2    3    5        7 

ST    MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39   23 

61    12 

6*0 

SP 

W.    G.    H.    CORE 

SALEM 

7863 

HARRISON 

6 

39    17 

80   34 

10*7 

6P 

MRS.    J.    A.    SWIGER 

SAND    FORK 

7901 

LEWIS 

6 

36    55 

60   26 

1065 

NOOr. 

LOR  IS  WEAVER 

SHADY    SPRINGS   2   ESE 

608? 

RALEIGH 

7 

37    42 

81    03 

2750 

5P 

5P 

C.     T.    KESSINGER 

2    3    5 

SHINNSTON 

81*5 

HARRISON 

39    23 

80   18 

910 

6P 

MRS.     R.    D.    SNIDER 

SMITHBURG 

827* 

DODDRIDGE 

B 

39   17 

80   43 

800 

HID 

HARVEY   S.    HARPER 

C 

SMITHV1LLE 

82  e  6 

RITCHIE 

5 

39   04 

81    05 

8*0 

MID 

HOPE   NATURAL   GAS  CO 

c 

SPENCER 

83b* 

ROANE 

5 

38   48 

81    21 

964 

6P 

BA 

W.    VA.    WATER   SVC   CO 

2    3    5 

SPRINGFIELD   2   S 

6*09 

HAMPSHIRE 

9 

39    26 

78   43 

700 

MID 

HARRY   L.    GRACE 

C 

SPRUCE   KNOB 

6*33 

PENDLETON 

9 

38    41 

79   31 

3050 

BA 

8A 

HARRY   J.    GORDON 

2   3    3 

STONY   RIVER   DAM 

6536 

GRANT 

9 

39   06 

79    18 

3400 

FRED  C.    BECKER 

3 

SUGARCAMP   RUN 

BMO 

LEWIS 

6 

SB    50 

80   25 

1180 

KMW 

MRS.    BESSIE   GREINER 

SUMMERSVILLE   2 

B60S 

NICHOLAS 

* 

38    17 

60   51 

1900 

8A 

MRS.    G.    MC   CLUNG 

SUTTON    2 

8662 

BRAXTON 

4 

38   40 

60   43 

828 

7A 

RAY   M.    HOOVER 

SYCAMORE   CREEK 

B699 

HARRISON 

6 

39   14 

80   25 

1000 

6P 

MRS.    GAY   OAVISSON 

TERRA   ALTA   2 

6762 

PRESTON 

2 

39   27 

79   33 

2580 

MID 

CHARLES    E.    TREMBLY 

C 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39   09 

79   30 

3010 

7A 

MRS. MARGARET    PERKINS 

TR1BBLE 

89Z* 

MASON 

4 

38   41 

81    50 

630 

MID 

NORMA   RUTH   CASTO 

c 

TYGART    DAM 

e986 

TAYLOR 

10 

39   19 

BO   02 

1200 

MID 

FRED   E.    FLOYD 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

37    36 

BO   32 

1975 

MRS.THELMA    SPANGLES 

2   3   5 

UPPER   OAVISSON   RUN 

9036 

HARRISON 

6 

39   16 

80   26 

1084 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

UPPER   SYCAMORE   CREEK 

90** 

HARRISON 

39   14 

BO   27 

107* 

TA 

0.    A.    POST 

VALLEY    CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6 

39   06 

80  24 

1011 

4P 

4P 

ROSCOE   H.    JACKSON 

2    3   5 

VALLEY   HEAD 

9  06  6 

RANDOLPH 

10 

38    33 

60   02 

2*25 

7A 

KENT    SWECKER 

VANDAL  I A 

910* 

LEWIS 

38    56 

80   24 

1120 

6P 

MISS   MARY   HORNOR 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

WOOO 

B 

39   21 

81    32 

63* 

9A 

PENN  METAL   COMPANY 

2   3   5 

WAR0ENSV1LLE   R   M   FARM 

9281 

HARDY 

39   06 

78   33 

1200 

9A 

UNIVERSITY   EXP   STA 

2   3   5   6   7 

WASHINGTON   DAM   19 

9309 

WOOO 

B 

39    16 

81   42 

600 

7A 

LOCKMASTER 

WEBSTER   SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

4 

38    29 

60   25 

1560 

6P 

8A 

THOMAS   H.    DONALD 

2    3   5 

WEIRTON 

93*3 

HANCOCK 

8 

40  24 

60   36 

1050 

6p 

6P 

C.    E.    STETSON 

2   3   3 

WELLS8URG   3   NE 

9366 

BROOKE 

8 

40   19 

80   33 

666 

6P 

6P 

GEORGE   P.    PFISTER 

2   3   5 

WEST   MILFORD 

9*26 

HARRISON 

6 

39   12 

80   24 

979 

*P 

SCOTLAND    G. HIGHLAND 

WESTON 

9*36 

LEWIS 

6 

39   02 

80   28 

1026 

7A 

7A 

J.    ARTHUR   HENRY 

2    3   5        7 

WHEELING-OHIO  CO  CAA   AF 

9*8  7 

OHIO 

8 

40   11 

BO   39 

1190 

MID 

MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2   3    5        7 

WHEELING  WARWOOO   DAM  12 

9*92 

OHIO 

8 

40   06 

BO  42 

639 

6A 

7A 

LOCKMASTER 

2   3   3 

WHITE   SULPHUR   SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

7 

37   48 

80    IB 

191* 

5P 

7A 

GREENBRIER  HOTEL 

2    3    5         7 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

37   40 

82    17 

673 

6A 

8A 

NORFOLK   6  WEST.    RWY 

2    3   3         7 

WILLIAMSON   2 

9610 

MINGO 

1 

37   40 

82    17 

700 

6A 

LAWRENCE   T.    FINK 

3 

WINFIELC   LOCKS 

9683 

PUTNAM 

4 

38   32 

81    32 

371 

7A 

7A 

LOCKMASTER 

2   3   3 

NEW  STATIONS 

MARTINSBURG    2    W 

5712 

BARKLEY 

9 

39   28 

78    00 

535 

MID 

ROBERT    L.    CRISWELL 

C 

-BIG    SANDYi       2-CHEATj       3-GUYANDOT p       4-KANAWHA| 


6-MONONGAHELA,        7-NEW,       8-OHIOi       9-P0T0MAC| 


See    page    22    for    refe 
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CHATTANOOGA:    19S3 


WEST  VIRGINIA  -  MARCH  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  not  as  blus 
usually  expects  of  March, 
month  of  spring.  Average 
and  precipitation  were  si 
normal.  It  was  the  fifth 
month  with  above  normal  a 
perature.  There  were  no 
floods  or  zero  temperatur 
Snowfall  was  slightly  abo 
with  heaviest  amounts  of 
reported  at  Pickens  and  2 
Spruce  Knob  -  both  mount a 


tery  as  one 
the  first 
temperature 
ightly  above 
consecutive 
verage  tem- 
severe  storms , 
es  reported, 
ve  normal 
28  inches 
0  inches  at 
in  stations. 


The  first  two  days  were  considerably 
below  normal  in  temperature,  the 
third  and  fourth  considerably  above 
normal;  and  then  the  weather  turned 
colder  and  remained  quite  cold  until 
the  10th.   Frequent  precipitation 
fell  from  the  1st  to  8th,  inclusive; 
most  of  the  precipitation  was  snow 
at  the  higher  elevations  but  some  snow 
fell  also  at  the  lower  levels.   The 
period  9-llth  was  comparatively  dry; 
precipitation  began,  with  rising  tem- 
peratures, on  the  12th  and  continued 
off  and  on  until  the  15th.   An  unusu- 
ally long  warm  spell  prevailed  from 
the  12th  through  the  24th;  it  was 


followed  by  colder  weather  which  con- 
tinued until  the  end  of  the  month. 
Precipitation  periods  at  the  various 
reporting  stations  were  rather  vari- 
able over  the  State  but  the  one  from 
the  22nd  to  the  28th  was  a  fairly  wet 
one  at  most  places. 

The  spring  season  advanced  rapidly 
during  March  with  some  of  the  earliest- 
blooming  fruit  trees  in  bloom  at  the 
lower  elevations  by  the  close  of  the 
month.   Winter  grains  grew  well  and 
showed  no  great  damage  from  winter- 
killing.  Maple  sap  was  running  from 
the  first  to  late  in  the  month. 
Field  work  on  farms  was  underway 
generally  by  the  20th  with  potatoes 
and  oats  being  planted  at  that  time. 
Grass  began  growth  early  in  the  month 
and,  by  the  third  decade,  had  grown 
enough  to  furnish  about  one-half  of 
the  feed  requirements  of  cattle. 
Earliest  vegetables  were  planted  as 
soon  as  the  soil  could  be  worked  in 
the  home  gardens.   The  season  was 
about  two  weeks  early  at  the  close. 
C.L.W. 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

S3  J 

U    in    m 

S3    0    ° 

O,     0.   £ 

.    8.8 
|  g  « 

2    o  2 

111 

Station 

> 
£ 

o  b  > 

;b: 

a.-  a 

8 

8 
> 
< 

1    • 

|  1 

ffi 

1    1 

a  ^  3 

Q       £ 

© 
o  — 

Q  3 

a 

O  f 
CO  w 

..  w 

M 

O  s- 
..  w 

a 

Of- 

o  H 
PI  w 
..  « 
t- 

2 

O 

3 

1 

o 

01 
01 

r 

o 
en 

0> 
o> 

T 

8 

9 

1 

o 
H 

CHARLESTON   WB  AP 

WNW 

17 

10.7 

30» 

wsw 

15 

72 

77 

52 

57 

6 

9 

6 

2 

i 

0 

24 

- 

7.8 

ELKINS   WB  AP 

WNW 

16 

7.9 

39 

NW 

19 

80 

82 

58 

70 

4 

10 

10 

1 

0 

0 

25 

36 

7.8 

HUNTINGTON    WB  CITY 

8 

5 

6 

2 

1 

0 

22 

- 

- 

PARKERSBURG  WB  CITY 

wswf 

15t 

7.3 

27 

NW 

19 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

6 

2 

1 

0 

23 

31 

7.8 

PETERSBURG  WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51 

61 

5 

3 

7 

2 

0 

0 

17 

- 

6.9 

fAirport    Data 

♦This    datum    is   obtained 

by   visual    observation 

since    recording   equip- 

ment   is    not    available. 

It    is    not    necessarily 

the    fastest    mile   occur- 

ring  during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

! 
1 

s 

1 

B 

a 

■ 

0* 

2 
8 

> 
< 

CT-3 
21 
S  ° 

m     IS 

&  o 

■o  a 

"o  s 
d  ~ 

55  q 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

34.9 
36.4 
40.7 
45.8 
39.6 

36.1 
46.1 
48.5 
42.5 
38.5 

42.9 
43.4 
51.3 
43.8 
46.6 

37.3 
49.6 
47.8 
40.8 
49.5 

40.5 
39.9 
45.7 
37.3 
34.4 

87 
84 
88 
90 

76 
81 
86 
76 
78 

83 
80 
87 
86 
88 

75 
94 
89 
83 
90 

90 
80 
89 
83 

8 
3 

1 
0 

-10 

12 

9 

0 

-  5 

-11 

-  5 
13 

7 

-  2 

-  7 
2 

15 

10 

5 

-  5 
6 

-  3 

-13 

7 

4.91 
3.50 
1.49 
1.94 
3.05 

4.45 
3.60 
5.13 
5.82 
3.79 

3.23 
4.30 

4.47 
4.12 
4.10 

4.77 
4.77 
6.04 
3.38 
0.55 

3.30 
5.02 
4.53 
3.03 
1.61 

5.2 
1.9 
7.9 

T 

4.5 

14.7 

2.3 
15.0 

0.2 
1.9 
0.7 

13.4 
4.2 
1.1 
4.7 
1.1 

5.2 
5.1 
2.7 
17.7 
6.7 

9 

8 
11 

13 
12 
12 
13 
12 

12 
11 
11 
11 
10 

14 
12 
13 
13 
4 

12 
15 
12 
12 
8 

Temperature 

Precipitation 

,   S 

Year 

B 
Oi 
■0 
B 
> 
< 

8 

s 

p 

a 

■ 
B 

1 

B  =: 
o>  « 

11 

<    a 

■a  a 
"5  8 
d  -. 
ZQ 

1916 

38.5 

88 

-   4 

4.88 

9.0 

13 

1917 

41.9 

85 

-   3 

6.58 

11.6 

14 

1918 

46.5 

85 

9 

4.26 

0.1 

9 

1919 

44.5 

81 

12 

2.92 

0.8 

9 

1920 

42.8 

83 

-   5 

3.38 

3.1 

9 

1921 

52.7 

90 

10 

2.84 

T 

10 

1922 

45.0 

85 

0 

5.33 

3.3 

15 

1923 

41.7 

82 

-   4 

3.23 

3.2 

10 

1924 

38.9 

83 

4 

4.16 

9.9 

11 

1925 

43.6 

82 

-12 

3.25 

2.2 

11 

1926 

35.9 

75 

-   9 

2.87 

10.0 

13 

1927 

45.4 

89 

5 

2.66 

1.0 

9 

1928 

41.4 

86 

-   3 

3.87 

16.3 

12 

1929 

46.7 

92 

-    2 

3.47 

4.8 

12 

1930 

40.3 

79 

0 

3.21 

6.9 

11 

1931 

37.4 

68 

10 

3.52 

9.0 

16 

1932 

36.6 

80 

-    3 

5.32 

8.0 

13 

1933 

40.5 

80 

-    4 

5.92 

5.1 

15 

1934 
1935 

38.9 
48.7 

80 
86 

-18 
10 

4.26 

5.51 

11.4 
1.8 

14 
14 

1936 

45.3 

86 

10 

6.21 

15.9 

14 

1937 

38.5 

80 

-   3 

2.05 

11.0 

10 

1938 

48.3 

92 

3 

4.02 

0.7 

15 

1939 

44.9 

87 

3 

4.21 

0.5 

10 

1940 

38.8 

79 

-   3 

3.70 

3.4 

13 

Year 

Temperature 

Precipitation 

s 

8 
| 

B 

.0. 

i 

B 

s 

a 

oi 

B 
< 

Oi^ 
!    0 

I! 

■o  a 

~°   0 

Is 

1941 
1942 
1943 

1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 

1952 
1953 

34.8 
44.1 
40.0 
40.2 
52.1 

50.7 
34.1 
46.7 
42.4 
38.9 

42.7 
41.5 
43.8 

72 
89 
85 
87 
91 

88 
76 
89 
88 
89 

78 
90 
82 

-  7 
0 

-17 

-14 

12 

11 

-  7 
0 

-  6 

-  9 

5 
8 
5 

1.95 
3.64 
4.59 
5.21 
4.58 

3.62 
2.27 
4.30 
2.50 
3.71 

4.96 
4.38 
4.00 

12.2 
15.5 

6.5 
4.4 
1.2 

0.2 

0.8 
4.8 
6.9 

6.9 
3.6 
6.6 

10 
12 
12 
15 
12 

12 
13 
13 
13 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  27  - 
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TABLE  2 

F 

n  i 

»33 

Temperature 

Precipitation 

o  9 

a! 

9  X 

>  J3 
«E 

0  § 

01  g 
O  B 

01 

•t 

|| 

BE 

0) 

s 

£ 

a 

• 
| 

2 

>- 

a 

1 
a 

No.  of  Days 

1 

.1 

*  £ 

>• 
Q 

« 

o 

© 

a 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

■3-a 
11 

»<3 

«  r- 

E  o 

— 

a 

• 
E 

sl 

0  * 

hi 

5  s 

=  1 

■ 
O 

gE 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

'.8.3 
53.9 
55.3 
54.6 

56.0 

28.1 
33.5 
33.1 
29.1 
33.7 

38.2 
43.7 
44.2 
41.9 
44.9 

•  5 
2.9 

67 
70 
70 

72 
70 

15 
14 
14 
14 
14 

13 

18 
15 
11 
18 

9 
2 
9 
9 
9 

823 

651 
638 
709 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 

o 
1 

22 
13 
17 

19 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.77 
4.57 
3.41 
4.44 
4.64 

.26 

1.32 

.74 
1.23 
1.00 
1.16 

.79 

24 
24 
24 
24 
24 

15.0 
6.4 
7.0 

6.5 

7 
2 
4 

8 
8 
8 

16 

11 

9 

11 

1? 

3 

4 
2 

4 

0 
1 
1 
1 
0 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

52.9 
53.8 
56.6 
56,8 
54.8 

34.1 
31.1 
35.2 
30.8 
34.7 

43.5 
42.5 
45.9 
43.8 
44.8 

1.9 
1.0 

70 
70 
75 
74 
73 

14 
15 
15 
15 
15 

19 
13 
20 
10 
19 

2  + 
9 
9 
10 
9 

656 
692 
587 
648 
622 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 

0 

1 

13 
21 
14 
19 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

4.43 
4.21 
3.65 
4.24 
3.47 

1.17 

.87 

.77 
1.3Q 
1.10 
1.2? 

.88 

15 
24 
24 

24 
24 

8.4 
6.0 

6.0 
9.2 

4 
3 

5 

8 
2 

8 

IS 
11 
9 
10 
12 

4 
2 
3 
3 
2 

0 

1 

1 
1 

0 

P I EDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

50.0 
45.1 
54. 1M 

32.8 
20. 4M 
28. 7M 

41.4 
32.  8M 
41. 4M 

.2 
-   .5 

70 
58 
70 

15 
22 
15+ 

18 
6 
17 

9 

9  + 
9 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

13 
29 
19 

0 

0 
0 

5.18 
3.47 
3.B6 

2.20 
1.66 

1.17 

.90 

1.22 

24 
24 
24 

15.3 
20.0 

10 
6 
3 

8 

8+ 

8 

12 
10 
11 

4 
1 
2 

2 

0 

1 

DTVISION 

42.2 

4.18 

10.0 

NORTHERN  DIVISION 

RENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

58.7 
55.3 

49.1 
61.0 
54.5 

31.9 
33.4 
29,8 
32.0 
32.1 

45.3 
44.4 
39.5 
46.5 
43.3 

5.0 
.9 

4.6 
1.4 

77 
77 
69 
82 
73 

22 

21 
24 

21 
21 

15 
18 
10 
18 
18 

9 
9 
9 

7  + 
9+ 

602 
634 

565 
661 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

17 
14 

20 
17 
19 

0 
0 

0 
0 
0 

4.07 
3.64 
5.26 

3.19 
4.33 

.61 

-  .40 
1.08 

-  .28 

-  .18 

1.05 
.73 

1.52 
.84 
.92 

3 
23+ 
24 

3 
24 

9.0 
7.0 

2 

1 

3 

2+ 

2 
8 

18 
13 

13 
13 

19 

2 
3 

2 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

59. 1M 

46.3 

53.4 

58.6 

50.9 

33. 1M 
26,3 

31.7 
30.2 
30.3 

46. 1M 

36.3 

42.6 

44.4 

40.6 

1.8 

2.9 

.4 
1.3 

78 
66 
75 
78 
70 

21 
14 
22 
15  + 
14+ 

20 
7 
17 
12 
16 

9 
9 
9 
10 
9+ 

589 
881 

749 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

1 

0 

1 

25 
19 

?0 
?] 

0 
0 
0 
0 

0 

3.37 

2.65 
4.70 
3.80 

-  .45 

-  .37 
.60 
.01 

.65 
1.10 

.85 
1.43 

.76 

23 

e 

4 
24 
23 

22.4 

5.0 

14.3 

2 

4 
6 

2+ 
2 

9 

13 

IS 
13 
IS 
21 

3 

2 
2 

1 

0 

1 

0 
2 

0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE 
HASTINGS 

52.6 
57.5 
54,2 
56.7 
53.3 

33.8 
34,3 
31.0 

31.7 
31.7 

43.2 
45.9 
42.6 

44.2 
42.5 

1.7 
1.2 
1.1 

74 
76 
74 
77 
75 

21 
21 
21 
15  + 

21 

16 
20 
5 
18 
19 

9 
10 

9 
10 

9 

668 
582 
686 

690 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

14 
15 

19 
17 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

3.91 
3.62 
4.52 
3.34 
4.10 

-  .06 

-  .67 
.76 

-  .37 

1.13 

.99 

1.12- 

1.06 

1.15 

23 
4 

24 
4 

24 

10.5 
5.0 
8.5 

5.1 

3 
4 
4 

1 

B 
2 

8 

2+ 

17 

16 
IS 
IS 
16 

3 
2 
3 
2 
2 

1 

0 

1 

1 
1 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

46.2 
48.0 
56.3 
52.3 
52.2 

28.8 
26.6 
30,8 
29.6 
33.8 

37.5 
37.3 
43,6 

41.0 
43.0 

1.3 

63 
66 

77 
74 
73 

14+ 
14 
21 
22 

21 

11 
10 
13 
15 

14 

9 
9 
9 
9 
9 

844 
852 
657 

673 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 
0 

1 

1 

21 

?c, 
18 
19 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

5.90 
5.69 
3.47 
3.07 
3.84 

.21 
-   .56 

1.10 
1.25 
.80 
1.13 
1.02 

24 
24 
24 
24 
23 

25.0 
5.5 

3.7 

8 
7 
1 
1 
2 

8 

2 

2+ 

2+ 

8 

72 
IB 
16 
15 
16 

6 
1 
2 
2 
3 

1 
1 

0 

1 
1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

54.4 
53.1 
54.6 
53.7 
54.9 

33.3 
32.5 
32.3 
34.3 

35,7 

43,9 
42,8 
43.5 
44,0 
45.3 

3.4 
.2 

1,7 

74 
74 
76 
75 
75 

21 
21 
21 
21 
21 

14 
13 
15 
19 
20 

9 
9 
9 
9 
8 

648 
679 
660 
641 
604 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 
1 

15 
L4 

is 
13 
11 

o 

0 
0 
0 
0 

3.44 
2.84 
3.55 
4.20 
3.79 

-  .33 

-  .40 

-  .24 

.25 

1.20 

.67 

.90 

1.26 

1.03 

24 
24 
24 
23 
23 

4.5 

3.7 
4.0 
4.3 

3 

1 
2 
2 

8 

2+ 
2  + 
2+ 

16 

14 
12 
17 
16 

2 
1 
2 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

1 

PARSONS  ? 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

49.1 
50.2 
53.3 
58.6 
53.3 

31.7 
29,0 
32,9 
32.6 
33.2 

40.4 
39.6 
43.1 
45.6 
43.3 

•  4 
3.1 

69 
68 

71 
77 
75 

15 
14 
21 
21  + 
22 

16 
11 
16 
20 
14 

9 
9 
9 
9 
9 

755 
778 
671 
592 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 

1 

19 
23 

16 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

E  4.93 
6.93 
6.26 
3.69 
4.63 

1.02 

1.41 

.00 

.75 

.98 

1.25 

.99 

24 

24 

24 

3 

5.8 
28.0 
12.0 

4.0 

4 
7 
9 
2 

T 

8 
8 
9 
2 
2  + 

17 

18 
18 

IB 
19 

2 
6 
5 
2 

0 
0 

1 

0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

52.3 
55,0 
54,8 
49.4 
51.6 

33.1 
31.2 
31.5 
32.1 
32.0 

42.7 
43.1 
43.2 
40.8 
41.8 

3.3 
-   .6 

1.3 

71 
75 
75 
71 
75 

21 
23 
22 
21 
22 

14 

9 

16 

13 
16 

8+ 

9 

8 

9 
8 

683 

670 

744 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

1 

3 

1 

16 
18 

?1 
16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
3.33 
4.43 
3.10 
3.17 

.14 
.15 

-   .11 

.64 
1.50 
1.01 
1.49 
1.50 

24 
24 
4 
23 
24 

7.5 

7.1 
4.8 
7.6 

2 
2 

3 
2 
3 

8 
8 
2 

6+ 
8 

IS 
1  1 
20 
18 
13 

2 

1 
3 

1 
2 

0 

1 

1 
1 
1 

DIVISION 

42.7 

4.04 

8.9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALOERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

58.2 

54.8 
53.7 
55.9 

56,5 

33.1 
33.1 
31.9 
30.2 

33.5 

45.7 
44.0 
42.8 

43.1 
45.0 

.2 

.6 

73 
68 
70 
72 
75 

15 
15 
14 
14 
14 

17 
21 
16 
11 
18 

10 

9 

10 

10 
10 

592 
645 
678 
673 
609 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

17 

19 
77 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

3.77 
3.60 
3.77 
2.56 
4.52 

.42 
.00 

1.40 

1.02 
.61 
.88 

1,26 

1.19 

24 
24 
24 
24 
24 

4.6 
3.2 
2.7 

2.5 

4 
2 
3 

2 
2 

2 

9 
15 
19 
1? 
14 

3 
2 
3 

1 

4 

1 

0 
0 

1 

1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

55.1 
61.8 
57.2 

57.6 

47.7 

34.1 
35.5 
37.3 
37.0 
26.4 

44.6 
48.7 
47.3 
47.3 
37.1 

2.4 
-   .1 

71 
78 
76 

75 
62 

15+ 

14 

14 

15 
14 

22 
19 
23 
23 

10 

10 
10 
10 
10 
9 

496 
543 

859 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
3 

IS 

n 

9 

10 
?6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.58 
4.86 
4,95 
4.16 
2.23 

.79 
-   .34 

.76 

.85 

1.68 

1.46 

.48 

24 

2 

23 

24 

2 

2.5 

4.5 
4.0 

2 

2 
2 

2+ 

2 
2 

14 

13 

18 
14 
IB 

3 
5 
3 
3 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

47.7 
59. 6M 
59.3 
58,2 
55.8 

29.9 
34.  8M 
32.6 
32.1 
31.8 

38.8 

47. 2M 
46,0 
45,2 
43.8 

-   .2 
4,7 

64 
77 
78 
78 
75 

14+ 

15 

21 

22 

22 

16 
21 
18 
15 
19 

9 
10 
10 
10 
10+ 

805 
586 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 
1 

19 

17 
1*. 
19 

in 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 

3.74 
3.57 
4.12 
4.84 

.32 

-   .42 

.96 

.99 

.80 

1.00 

1.14 

1,65 

23 

2 
24 
24 

4 

9.4 

T 

8 

T 

1 
3 

2 
26 

2 
2 

1  7 
14 
10 
1? 
17 

4 
3 

2 
3 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

60.0 
59.3 
55,3 
60.5 
56.7 

35.7 
37.6 
32.7 
36.8 
35.8 

47.9 
4B.5 
44.0 
48.7 
46.3 

2.9 
1.3 
1.9 
1.6 
1.5 

75 
79 

70 
78 
75 

22 

21 
14+ 

15+ 
16 

19 
24 
18 
25 
26 

10 
10 

9 
10+ 

9+ 

522 

505 
643 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1? 

a 

10 

9 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 
4.39 
4.12 
4.04 

3.87 

-  .39 
.31 
.48 

-  .68 

-  .29 

.73 

1.05 

1.05 

.93 

.85 

18 
3 

24 
2 

24 

4.3 
3.3 

T 
4.9 

1 
T 

T 
1 

1 
2 

9 
2 

13 

14 
17 
13 

IB 

4 
3 
3 
3 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

58.5 
51.6 
58.  1 
59.0 
58.6 

36.2 
30.5 
32.3 
36,3 

34,3 

47.4 
41.1 
45.2 
47.7 
46.5 

4,7 
2.5 

79 
70 
78 
76 
75 

15 
16 
15 
21  + 
21 

22 
17 
20 
24 
20 

10 
10 
10+ 

7  + 
10 

528 
567 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

7 
?? 
19 
11 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.96 
3.29 
3.93 

4.38 
3.50 

-   .22 
.29 

1.06 
1.15 

.91 
1.12 

.82 

24 
24 

24 
3 
3 

.4 
6.0 

1.0 

T 
T 
1 

2+ 
2+ 
2 

16 
16 
1  ! 
1? 
1  i 

2 

3 
3 
3 

2 

1 
1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2     CONTINUED 


WEST   VIRGINIA 
MARCH    1953 


Temperature 

Precipitation 

11 

<i 

2  6 

> 
< 

.1 
a  o 

s 

a 

I 

a 

m 

a 

« 
« 

No.  of  Days 

3 

"3 
J 

!§ 

Q 

o 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

3-0 

a  a 

So 

Q 

■ 

s 

1 

s-l 

5  o 

5  I 

s  * 

3  8 

RAINELLE 

53. 4M 

31.5M 

42. 5M 

3.2 

67 

14  + 

I  ft 

10 

692 

0 

1 

1Q 

0 

4.36 

-    1.19 

.83 

2 

15.0 

7 

2 

18 

3 

0 

RAVENSWOOD   DAM    22 

58.6 

34,9 

46.8 

3.5 

75 

21  + 

21 

9+ 

559 

0 

0 

13 

0 

4.33 

.44 

1.47 

4 

14 

2 

2 

RICHWOOD    2    N 

47. 7M 

29.  8M 

38.  8M 

66 

14  + 

14 

9 

805 

0 

1 

21 

0 

3.67 

.70 

24 

9.0 

3 

9+ 

15 

1 

0 

RIPLEY 

58.7 

33.1 

45.9 

78 

21 

21 

9 

589 

0 

0 

17 

0 

4.88 

1.00 

23 

12 

3 

1 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

52.  5M 

29. 3M 

40. 9M 

66 

14 

16 

10 

745 

0 

1 

0 

3.33 

.98 

23 

15 

1 

0 

SPENCER 

56,9 

34,4 

45.7 

2.8 

74 

21 

18 

10 

591 

0 

0 

16 

0 

3.36 

-        .71 

1.42 

24 

5.0 

3 

2 

14 

1 

1 

UNION 

53.3 

31.5 

42.4 

-    1.0 

71 

15 

18 

10 

0 

1 

18 

0 

3.05 

-        .50 

1.17 

24 

4.0 

4 

2 

14 

2 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

0 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

55.5 

34.0 

44.8 

2.2 

72 

14 

19 

9 

619 

0 

0 

15 

0 

3.98 

.41 

1.05 

24 

6.0 

6 

2 

11 

4 

1 

WILLIAMSON 

62.0 

36.4 

49.2 

2.5 

80 

15 

23 

10 

0 

0 

11 

0 

4.39 

-       .15 

1.39 

24 

11 

4 

1 

WINFIELD    LOCKS 

56.5 

34.1 

45.3 

74 

22 

23 

10 

0 

0 

13 

0 

4.29 

.38 

1.17 

24 

2.6 

2 

2 

16 

2 

2 

DIVISION 

44.9 

3.93 

4.3 

STATE 

43.8 

1.3 

4.00 

.09 

6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

H 

12 

3 

4 

5   6 

7  1  8 

9 

10  J  11  |  12 

13  | 

14 

15 

16   17 

18 

19   20   21 

22 

23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

4*01 

.29 

.75 

.27 

.09 

.40 

•  02 

T 

.14 

•  62 

•  15 

.03 

T 

•  02 

90 

.04 

.12 

.08 

•  04 

•  OS 

T 

ALDERSON 

3.77 

.88 

.10 

T 

T 

T 

•  42 

.40 

.54 

•  33 

T 

T    1 

02 

•  03 

T 

•  05 

T 

ALEXANDER 

3*76 

.03 

.31 

.45 

.14 

.40 

•  02 

•  62 

.27 

•  04 

ge 

•  22 

•  02 

.10 

•  11 

•  07 

ALPENA  1  H 

5.22 

T     ,40 

•  04 

■  54 

.10   .02 

T     .50 

•  07 

T         T 

•  51 

•  26 

.60 

•  65 

72 

•  08 

■  58 

•  10 

•  02 

•  02 

.01 

T 

ARROVALE  2 

4.02 

.60 

■  51 

T     T 

■  31 

T 

.01 

.38 

T 

.10 

.48 

T 

•  47 

T 

T    1 

05 

•  07 

.03 

•  01 

T 

T 

T 

ARNOLD 

3.91 

.08 

»57 

•  14 

.05   .09 

.27 

•  13 

■  58 

•  21 

•  05 

•  05  1 

06 

•  05 

.11 

•  14 

.16 

•  17 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.60 

T     .53 

.36 

•  45 

•  03 

.07   .07 

•  11 

•45 

•  49 

.06 

.18 

61 

.13 

.03 

T 

.03 

RAYARD 

4.77 

•  14 

■48 

•  42 

.20 

■  60 

•  06 

•  46 

.32 

•  25 

•  16 

T 

74 

•  56 

.21 

•  05 

.04 

•  08 

T 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.77 

T     .75 

.15 

(.52 

•  05 

.02 

T 

T 

•  12 

.04 

.35 

•  19 

•  09 

•  32 

.04 

•  02 

88 

•  04 

.10 

.01 

•  06 

•02 

RELINGTON 

4.55 

T     ,19 

.01 

•  54 

.18   T 

T     .50 

.07 

T          T 

.18 

•  04 

.47   T 

•  39 

1 

40 

•  06 

.12 

.10 

•  05 

.17 

.08 

T 

BELLEVILLE  DAM  20 

3*41 

,11 

•  05 

•  95 

.08 

•  03 

T 

T 

•  09 

.38 

•  10 

•  23 

.03 

•  09 

91 

.30 

.06 

T 

T 

RELVA 

5.60 

,30 

•  10 

1.30 

.20 

•  10 

.10 

•  10 

•  10 

.30 

•  60 

.50 

1 

20 

•  30 

•  20 

•  20 

BENSON 

4.07 

.32  1 

.05 

•  15 

.20 

•  21 

•  05 

•  16 

.36 

•  15 

•  16 

.02 

.02 

78 

.20 

.07 

.07 

•  05 

.05 

BENS  RUN 

3.64 

.17 

.67 

•  41 

.08 

•  13 

•  30 

.17 

T 

.73 

73 

.17 

.05 

.02 

.01 

RFRKFLFY  SPRINGS 

4.57 

■  10 

.62 

•  40 

•  38 

•  01 

•  57 

•  59 

•  45 

•  05 

1 

23 

.17 

BERLIN 

4*46 

.33 

.35 

•  93 

.11 

•  31 

•  03 

.  14 

.43 

.27 

1 

94 

.38 

.04 

.10 

RIG  SK IN  CREEK 

4.21 

.30 

.93 

.17 

•  27 

T 

T 

.10 

.04 

.62 

.23 

1 

06 

.04 

•  08 

T 

.09 

•  22 

.06 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

2.56 

T     ,31 

•  24 

•  08 

T 

•  28 

•  02 

.10 

•  08 

.04 

.02  1 

26 

•  04 

•  03 

T 

.06 

RLUEFIELD  1 

4*52 

.08   .72 

,38 

•  54 

T 

T     T 

.06   .04 

.47 

•  66 

T 

.07 

•  11  1 

19 

•  07 

•  09 

T 

.04 

6LUEFIELD  2 

4*70 

.65 

.37 

.42 

.11 

.07 

,05 

.07 

•  52 

.06 

.46 

.28 

•  15  1 

M 

•  OS 

•  06 

.05 

,04 

RLUESTONE  DAM 

3.59 

.68 

.10 

•  45 

•  09 

•  05 

T 

.12 

.12 

T 

.26 

.55 

•  15 

.17 

.06 

76 

.02 

T 

T 

T 

RRANCHLAND 

4.84 

.60 

■  4S 

•  60 

.05 

•  06 

■  10 

.60 

•  45 

.25 

.03 

1 

19 

.30 

.14 

.02 

6RAND0NVILLE 

5,26 

.12 

•  69 

.19   T 

.59 

■  43 

T 

•  50 

•  60 

1 

52 

.06 

•  24 

•  24 

T 

T 

•  08 

BROWNSVILLE 

3.19 

.29 

>M 

.21 

.06 

•  19 

•  11 

•46 

•  12 

.02 

77 

•  04 

•  06 

.02 

BRUSHY  FORK 

3*40 

.23 

.70 

•  11 

•  12 

•  20 

•  03 

.05 

•  06 

•  50 

T 

.15 

.03 

95 

.03 

T 

.07 

•  05 

.10 

BRUSHY  RUN 

3*23 

.25 

.05 

•  28 

T     T 

•  45 

•  24 

.18 

.21 

78 

•  02 

.77 

RUCKEYF 

4.58 

.66 

•  63 

•  07   T 

■  18 

T 

.10 

•  42 

.02 

.17 

.49 

.04 

•  48 

•  06  1 

09 

•  OS 

.03 

.01 

T 

.07 

.01 

BUCKHANNON 

4.33 

T     .20 

.72 

•  23 

•  03 

T     .39 

.01 

T     .02 

•  12 

T 

•  58 

.18 

•  05 

.20 

92 

•  13 

•  11 

.09 

•  19 

.11 

.05 

RURNSVILLE 

3.10 

•  28 

•  58 

.11 

T     .22 

.01 

.07 

T 

.01 

.46 

.21 

87 

.12 

•  08 

.01 

•  02 

•  OS 

T 

CARWAYLINGO  ST  FOREST 

4.86 

.85 

i*9 

•  50 

•  06 

•  09 

T 

.83 

.53 

.04 

•  58 

44 

.37 

•  05 

•  03 

T 

CAIRO  3  S 

3.37 

•  22 

.62 

.40 

.04 

.05 

.07 

.06 

•  30 

.16 

■  03 

•  65 

57 

•  20 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.14 

•14   .20 

.02 

■  39 

.09 

•  04 

•  04 

T 

•  13 

•  20 

•  24 

•  05 

.40 

90 

•  10 

•  08 

.02 

•  12 

•  08 

CANAAN  VALLEY 

E.10 

.34 

:.3o 

E.03E  1.10 

•  66 

•  06 

.39 

.23 

.17 

•  03 

43 

•  47 

E.30 

E.10 

.13 

E.25 

T 

CENTRAL  1  A 

3.00 

.32 

•  03 

•  03 

.18   .03 

.17 

•  03 

•  09 

.01 

.37 

•  07 

•  05 

.18 

1 

06 

•  08 

•  18 

.05 

•  06 

.01 

CHARLESTON  WB  AP 

4.95 

.28   .42 

.73 

.22 

T 

T     .03 

T 

T     .06 

•  04 

.23 

■  31 

.53 

•  01 

T 

1*68 

27 

•  05 

T 

.01 

.04 

.01 

•  03 

CHARLESTON  1 

4.16 

.50 

•  36 

.48 

.02 

.05 

T 

T 

•  07 

T 

.54 

.23 

.23 

■  01 

T    1 

46 

.18 

.01 

T 

T 

•  02 

CLARKSBURG  1 

2.65 

,15 

•  02 

.85 

.13 

■  08 

T 

T 

•  13 

T 

.27 

.19 

T 

67 

•  09 

T 

.02 

•  02 

•  03 

T 

CLARKSBURG  2 

3.00 

•  29 

.75 

.22 

•  03 

•  20 

T     .01 

•  09 

•  39 

.15 

.04 

T 

.05 

64 

•  08 

T 

.06 

T 

T 

T 

CLAY 

3.77 

.28 

.63 

.15 

•  09 

•  02 

T 

•  08 

.03 

.25 

.28 

.04 

.30 

•  04 

.01  1 

15 

.15 

.13 

•  02 

•  12 

COBURN  CREEK 

" 

.30 

1.20 

.20 

•  20 

.05 

.12 

.15 

■04 

.06 

•  10 

•  IS 

CRANBERRY  GLADES 

2.23 

•  48 

.18 

.02 

.09 

•  11 

•  02 

•01   .08 

.07 

.25 

.25 

•  47 

02 

•  02 

.03 

.02 

•  01 

.10 

CRAWFORD 

3.48 

.30 

»*M 

•  20 

.08 

•  20 

T 

T     T 

•  11 

.65 

.14 

.08 

.16 

72 

•  09 

.05 

•  OS 

•  10 

•  07 

.04 

CRESTON 

4,70 

•  32 

1.30 

.10   T 

•  10 

•  03 

•  05 

T 

.35 

•  38 

.22 

.08 

T    1 

43 

.20 

•  03 

.01 

T 

•  10 

OAILEY 

RECORD  MISS 

ING 

DAVISSON  RUN 

3.47 

.33 

.77 

.25 

.05 

•  17 

T 

T 

•  11 

T 

.52 

.18 

T          T 

.07 

23 

.58 

•  04 

•  07 

.01 

•  05 

.04 

DUCK  CREEK 

3.94 

.29 

.07 

1.20 

•  13 

■  28 

.04 

•  12 

•  24 

.21 

.22 

.06 

79 

.10 

•  03 

•  06 

T 

•  06 

•  04 

EAST  RAINELLE 

3.46 

T     ,56 

•  50 

.09 

■  08 

•  05 

•  14 

.02 

■  16 

.27 

.08 

•  22 

T 

T 

92 

•  03 

.07 

•  02 

T 

•  27 

T 

ELK 

5*08 

.28 

,eo 

•  38 

•  10 

•  77 

.16 

•  65 

.33 

.20 

90 

.13 

.17 

.10 

.11 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

3*80 

T     ,32 

.26 

.27 

•02   .01 

•11   «31 

.02 

T     .06 

.16 

T 

.42 

•  26 

•  05 

.76 

27 

.23 

•  04 

■06 

•  03 

•  09 

•  OS 

T 

FAIRMONT 

3.91 

T     .25 

•  66 

•  20 

•  06   T 

•08   *21 

.02 

T     T     .09 

.07 

T 

.50 

.20 

•  01 

T 

1.13 

IP 

•  10 

T 

.10 

•  OS 

T 

T 

T 

FINK  RUN 

4*15 

.13 

.78 

•  32 

,05 

•  12 

.02 

.01 

.16 

•  47 

.21 

.10 

.29 

so 

.07 

•  15 

.10 

•  16 

.10 

•  11 

FLAT  TOP 

4.22 

.56   .21 

•  30 

•  54 

.02   T 

T 

.06   .10 

.07 

.04 

•  67 

•  41 

.03 

•  11 

•  99 

02 

.07 

T 

T 

T 

•  02 

FRANKLIN  3  NE 

3.41 

•  30 

.30 

.33 

•  22 

•  36 

•  25 

1 

00 

•  10 

•  55 

GARY 

3.74 

.80 

.30 

.32 

.05 

•  03 

•  10 

•  65 

•  47 

.08 

.06 

.02 

55 

•  19 

T 

T 

.07 

GASSAWAY 

3.57 

.40 

•  40 

■  25 

•  22 

•  02 

.64 

•  20 

.32 

1 

00 

.12 

GLENVILLE  1 

3.62 

.31 

•  03 

.99 

,13   T 

T     .16 

.01 

T 

•  04 

T 

•  08 

.34 

T 

•  18 

T 

.02 

9C 

•  18 

.09 

•  02 

T 

.14 

T 

GRAFTON 

4.52 

.15 

•  65 

.33 

.10 

.38 

•  24 

•  51 

•  24 

.07 

.24  1 

12 

.20 

.08 

.12 

T 

•  09 

GRANTSVILLE 

3.34 

.25 

•  03 

1.06 

.10 

.09 

•  06 

•  33 

.02 

.19 

.02 

95 

.11 

•  06 

•  01 

•  06 

HACKERS  CREEK 

2.98 

.23  1 

.10 

•  08 

•  02 

T     .01 

•  09 

■  42 

•  15 

•  03 

.34 

32 

•  09 

•  01 

.04 

•  02 

•  01 

•02 

T 

HALL 

4.23 

T     .21 

•  02 

.82 

.16   T 

•  42 

.02 

T          T 

.13 

.03 

.36 

.22 

1 

19 

•  14 

•  18 

.04 

•  06 

.17 

.06 

HAMLIN 

4.12 

.20 

.45 

.50 

•  04 

.09 

.52 

.10 

•  48 

•  11 

T 

1 

14 

•  34 

.15 

T 

HARPERS  FERRY 

4.89 

.02 

.03 

.70 

T 

.19 

T 

.07 

.91 

.03 

.  13 

.70 

•  62 

9? 

•  02 

•  55 

HASTINGS 

4.10 

•  15 

.70 

•  32 

.26   .10 

•10   *02 

.15 

•  37 

.10        T 

.09  1 

15 

•  20 

.15 

.17 

•  07 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

4.84 

•  30 

.04 

1.65 

.08 

•  06 

•  12 

.03 

•  63 

.35 

.07 

.46        T 

.08 

•  03 

60 

•  29 

•  04 

T 

.01 

HOPEMONT 

5.90 

.01   .03 

•  04 

•  92 

.21   .05 

•02   .50 

.12 

T 

•  28 

.27 

•  02 

•  50 

•  54 

1 

10 

•  02 

•  61 

.30 

.21 

•  08 

•  05 

•  02 

HORNER 

3.77 

.28 

.72 

.15 

.10 

•  22 

T 

•  11 

•  61 

.17 

T 

T 

83 

•  02 

.16 

T 

T 

.40 

T 

HOULT  LOCK  15 

3.81 

.15 

.81 

.20   T 

•  25 

T 

.17 

•  01 

.55 

.23 

1 

?? 

•  10 

.01 

.04 

•  06 

.01 

T 

HUNTINGTON  1 

3.83 

.40 

iH 

.62 

•  03 

T 

•  04 

.02 

,6b 

.73 

.01 

.20 

29 

.23 

.06 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4.39 

.24   .26  1 

.05 

.26 

.03   T 

T     .06 

T 

.37 

•  50 

•  79 

T 

•  02 

.41 

29 

•  04 

T 

T 

T 

T 

.08 

IAEGER 

IRELAND 

3*81 

■  33 

•  37 

.20 

•  06   T 

•  22 

•  02 

T 

•  13 

•  67 

•  14 

.10 

T 

•  09  1 

00 

•  02 

.23 

•  07 

•  06 

.05 

.05 

ISAACS  CREEK 

3.60 

•  30 

•  90 

•  20 

•  20 

•  70 

•  20 

•  05 

70 

•  15 

.07 

•  08 

•  05 

JANE  LEW 

3*91 

.28 

•  91 

•  19 

.09 

•  23 

•  02 

•  10 

•  68 

•  15 

•  17 

•  08 

78 

•  08 

.03 

•  05 

•  03 

•  01 

.03 

T 

JESSE  RUN 

3.28 

.02 

■  83 

•  37 

•  58 

.20 

•  08  1 

05 

.10 

•  OS 

JUNCTION 

4.44 

•  62 

T 

•  33 

■  32 

.46 

.02 

■48 

•  38 

.10  1 

16 

•  57 

KAYFORD 

RECORD  MISS 

ING 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4.64 

•  14 

.76 

.35 

■  24 

.03 

•  71 

■  78 

•  48 

.23 

70 

.06 

•  05 

KERM1T 

4.64 

•  88 

.27 

■  66 

•  10 

•  84 

,16 

.36 

.04 

•  02  1 

12 

•  19 

T 

KNOBLY  MOUNTAIN 

5.51 

.20 

1*00 

T 

•  30 

1*00 

.52 

1.08 

1 

10 

•  20 

•  11 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

5.69 

•13   *4B 

.20 

.21 

•  29 

•  45 

T     T 

•  40 

•  48 

.40 

.28 

•  03  1 

25 

•  21 

.27 

•  10 

•  06 

.30 

.15 

LAKE  FLOYD 

3.24 

•  21 

•  67 

.27 

•  06 

•  15 

T 

•  14 

•  51 

.16 

•  06 

69 

•  16 

T 

.07 

T 

•  06 

.03 

LAKE  LYNN 

3.28 

T     .04 

•  01 

.61 

•12   .02 

•01   .30 

•  02 

•  25 

.26 

•  21 

1 

19 

.07 

•  05 

•  08 

•  01 

•  01 

.02 

LEWISBURG 

4.12 

.76 

.35 

.11 

•  01 

.02   .06 

•  09 

.02 

■  92 

.31 

.04 

.15  1 

OS 

.08 

•  01 

•  02 

•  12 

LINDSIDE 

3.84 

.68 

.07 

•  35 

•  03 

T 

•  20 

•  13 

.01 

■  35 

.10 

.18 

.29 

•  02  1 

31 

•  11 

•  01 

T 

LITTLE  SKIN  CREEK 

4.27 

.27 

•  73 

.25 

•  03 

•  63 

.01 

T 

.12 

•  61 

.16 

T 

T 

•  16 

73 

.09 

.07 

.08 

.24 

.09 

LOGAN 

4.04 

.93 

•  36 

•  33 

•  08 

•  OB 

T 

•  14 

T 

■  64 

.48 

T 

.01 

81 

.15 

.01 

■  02 

LONDON  LOCKS 

3.87 

.49 

■  OS 

•  74 

•  09 

.05 

T 

T 

•oe 

•  04 

•  31 

•  29 

.06 

.39 

T 

•  05 

BS 

.12 

.10 

•  02 

•  09 

.05 

LOOKOUT  2 

.50 

■02 

•  44 

•  30 

•  01 

- 

.20 

1 

03 

•  20 

.10 

•  10 

T 

MADISON 

3.96 

.73 

•  37 

•  41 

•  08 

.03 

T 

•  10 

•  45 

.02 

.34 

.07 

•  04 

•  01  1 

06 

.14 

•  10 

T 

•  01 

MAN 

3.84 

T    1.06 

•  38 

•  40 

.07 

T 

•  53 

* 

.41 

.06 

.21 

.60 

12 

T 

T 

MANN1NGT0N  1  N 

3.47 

.20 

.70 

.47 

•10   .05 

.15 

•  08 

T 

.42 

.12 

•  02 

T 

.08 

80 

.11 

T 

•  12 

•  03 

•  02 

MANN1NGT0N  1  W 

3.69 

.16 

.  0 ' 

1.02 

•17   .01 

.16 

.01 

T 

•  22 

T 

.20 

•  22 

•  18 

94 

•  24 

•  01 

.07 

•  02 

.03 

T 

MARTINSRURG  CAA  AP 

4.43 

.15 

•  69 

•  09 

T     T 

•02   .22 

.01   .25 

•  49 

.77 

.71 

.10 

.20 

67 

.04 

•  02 

T 

MATHIAS 

4*21 

.30 

•  18 

■  15 

•  27 

.04 

•  28 

.43 

.27 

1 

30 

.90 

•  09 

MATOAKA 

" 

.45 

.30 

•  10 

.75 

.08 

.33 

•  20 

•  15 

90 

MCMECHEN  DAM  13 

2.99 

.10 

■  64 

•08   .10 

•  22 

T 

•  06 

■04 

.04 

•  06 

1 

42 

•  19 

T 

•  02 

•  02 

T 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3*07 

.11 

•  02 

»85 

.14   T 

.07 

T 

T          T 

•  11 

T 

•  10 

.17 

•  10 

T    1 

13 

.18 

•  02 

.04 

•  01 

.02 

T 

T 

MIDVALF 

5.51 

.40 

T 

.51 

•35   .02 

•  45 

•  10 

T 

•  19 

.07 

.60 

.41 

•  02  1 

25 

.14 

•  35 

.  15 

•  OS 

•  35 

.10 

MOOREFIELD 

3.65 

•  15 

•  30 

.30 

•  20 

.65 

.20 

1 

10 

•  20 

•  55 

MOOREFIELD  MCNEILL 

4.24 

.30 

•  29 

.15 

T     .32 

•  31 

•  58 

•  23 

1 

.22 

.80 

•  04 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

3*84 

T     .04 

.55 

.18 

.03   .02 

•09   .60 

T 

T     .06 

.15. 

T 

•  38 

.17 

•  05 

1*02 

26 

•  08 

T 

•  16 

T 

T 

T 

T 

MORGANTOWN  LOCK  AND  OAM 

3*44 

.06 

T 

.76 

•13   .05 

•  24 

T 

T          T 

•  18 

.02 

•  01 

.40 

•  21 

1 

20 

•  07 

•  02 

.03 

•  05 

.01 

T 

T 

MOUNT  CLARE 

3*81 

.3? 

•  89 

.27 

•  34 

•  47 

.15 

•  66 

27 

•  04 

.05 

.06 

•  OS 

•  01 

.11 

•  10 

MT  STORM 

E6.18 

.21 

.82 

.12 

E1.00 

E.20 

•  12 

•  41 

•  39 

•  28 

•  19 

1 

10 

•  96 

E.20 

•  18 

NAOMA  1  E 

4*44 

1.10 

.20 

.60 

•  11 

.18 

.52 

•  25 

.27 

.14 

.05 

74 

•  15 

•  10 

.03 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

2*84 

■24 

.18 

T     .06 

T     .21 

T 

T 

•  22 

.18 

.05 

.06   T 

T 

.44 

67 

•  29 

•  02 

.17 

•  05 

NEW  MARTINSVILLE 

3.55 

.13 

•  65 

.38 

.06   T 

*  17 

T 

•  12 

.25 

•  12 

.05 

T 

.44 

90 

T 

.28 

T 

T 

OAK  HILL 

3.29 

.51 

•  19 

■  56 

T 

•  06 

•  06 

•  04 

•  08 

■02 

•  17 

.03 

.21 

•  03 

1 

15 

•  03 

•  14 

T 

.01 

T 

OMPS 

5.02 

.07 

.03 

1.00 

.30 

.74 

•  02 

•  13 

•  66 

•  55 

1 

05 

•  05 

•  40 

PARKERSBURG  CAA  AP 

4.20 

T     .17 

•  89 

.17 

.03 

•16   *05 

T     .07 

•  10 

.13 

•  51 

.23 

•  03 

•  08 

1.26 

19 

.17 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

PARKERS6URG  WB  CITY     R 

3*79 

T     .12 

•so 

.14 

.04   T 

.17   .01 

T 

T     .07 

•  06 

.14 

•  51 

.21 

.07 

1*03 

24 

•  02 

T 

T 

■  OB 

T 

PARSONS  2 

E4.93 

.14 

•so 

.43 

.05   T 

.40 

•  10 

T     T 

•  43 

•48 

.33 

•  20 

.40 

75 

.29 E  .05 

.07 

.07 

•  26 

PETERSBURG  WR  CITY 

3.47 

•  22 

•  20 

.10 

.01   T 

T     .40 

T 

T     .03 

•  32 

•  20 

•  28 

•  04 

88 

•  79 

T 

PHILIPPI 

4.55 

T     .23 

T 

•  97 

•  18   T 

T     .52 

•  03 

T          T 

.17 

.08 

•  35 

.25 

T    1 

22 

•  11 

•  12 

.06 

.09 

•  13 

.04 

PICKENS  1 

6.93 

.60 

•  35 

.50 

.20 

.48 

•  11 

T 

•  40 

•  05 

.80 

.50 

•  15 

•  25 

98 

•  60 

•  30 

.12 

•  24 

•  30 

PIEDMONT 

5*18 

•  24 

•  03 

1.10 

.09   T 

.91 

T 

•  66 

•  06 

•  23 

•  43 

1 

17 

•  13 

.13 

PINEVILLE 

3*93 

.75 

.17 

.43 

T 

•  02 

T 

•  11 

T 

•  67 

T 

.27 

•  32 

T 

91 

•  11 

•  10 

.02 

T 

.05 

T 

POINT  PLEASANT 

4.38 

.36  ] 

.12 

.77 

.02 

.10 

.05 

T 

•  74 

.34 

•  07 

•  21 

30 

•  30 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

3.50 

.25 

•  82 

•  49 

•  07 

•  10 

,55 

•  33 

•  01 

•  06 

•  26 

27 

.27 

T 

T 

•  02 

POLK  CREEK 

3.68 

.30 

•  92 

.25 

•  03 

•  31 

•48 

.17 

81 

•  17 

•  01 

•  09 

.01 

•  01 

.12 

S—  R«l*r«nce  Note*  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


16       17       18 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


PRINCETON 
QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  OAM  22 
RENICK  2  S 

RICHW000  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

R0HRB0U6H 
ROWLESBURG  1 
ST  MARYS 
SALEM 
SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2    E5E 

SHINNSTON 

SPENCER 

SPRUCE  KN08 

STONY  RIVER  DAM 

SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVtLLE  2 
SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
THOMAS 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDAL IA 
VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WEST  MILFORD 

WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON  1 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 


3.*2 
6*26 
3.83 
3.75 
4.09 

3.33 
2.91 

3*36 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


.08 

.in 

T 

■39 

.70 

T 

■9S 

10 

1.00 

■47 

■26   E.25   t.30 


S—  R*f«r*Qc*  NolM  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1953 


Day  Ol  Month 


9   10   11   12   13   14  IS   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 


BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYL1NGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 

GRAFTON 

GRANTSV1LLE 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


46   47 
26   27 


43   36   38 
29   24   26 


33   31 
19   18 


55   45   48 
25   27   33 


42   35 
22   25 


41   36   32 
27   18   21 


48   47 
30   29 


38   33 

18   20 


57   47 
25   28 


37   40 
27   26 


47   46 
34   32 


56 

41 


49   44 
32   30 


43   39 
30   25 


37   37 
24   18 


50   40 
28   27 


36   34 
25   24 


38   35 
22   25 


38   38 
26   21 


44   38   37 
29   22   25 


48   43 
26   28 


42   40   56 
27   27   35 


37   37 
22   25 


48   40 
28   26 


50   41 
28   27 


40   35 
22   26 


47   40 
30   26 


45   42 
29   29 


43   42 
28   28 


41   33 
18   18 


43   34 
28   20 


35   32 
23   21 


51 

30 

65 
23 

61 
28 

57 
28 

51 
23 

60 

17 

59 
23 

54 
39 

46 
25 

60 
34 

59 
26 

59 
23 

46 

21 

57 
23 

56 
35 

52 
35 

37 
24 

52 

26 

48 
19 

35 

19 

33 
13 

44 
17 

50 
20 

50 
30 

46 
25 

59 

24 

57 
26 

48 

23 

47 
20 

60 

16 

56 
21 

54 
39 

43 
30 

60 
25 

62 
22 

48 
23 

34 
15 

52 

19 

62 

20 

68 

32 

42 

29 

56 

48 
21 

36 
23 

41 
18 

49 
26 

61 
28 

66 
34 

49 
31 

62 

31 

55 
24 

37 
20 

40 
20 

47 
26 

51 
24 

50 
39 

45 
27 

59 

21 

57 
22 

47 
21 

49 
16 

56 

11 

56 

21 

68 
42 

48 
23 

61 
34 

62 
28 

52 
24 

50 
21 

61 
18 

58 
35 

53 
38 

65 
30 

53 
28 

64 

30 

62 
30 

38 
26 

53 
22 

64 
23 

49 
35 

60   50   38   50   35   26 
30   24   26   17   18   10 


49 

64 

59 

48 

49 

30 

26 

18 

24 

18 

4? 

59 

52 

36 

47 

27 

28 

21 

23 

18 

52 

67 

61 

48 

51 

29 

26 

26 

27 

28 

45 

61 

40 

50 

31 

25 

30 

20 

34 

48 

44 

34 

3? 

13 

23 

15 

14 

7 

46 

63 

50 

32 

48 

32 

35 

27 

25 

25 

49 

54 

65 

51 

34 

33 

30 

27 

27 

27 

62   61   43   58   44   30 
37   29   27   23   24   17 


52 
29 

60 


38   52   50 
20   24   21 


17   10 
48   43 


30   38 
19   16 


55  39   28   38 
30   21   21   16 

56  !  53   38   42 


65   48   60 
35   29   34 


62   67   60 
41   28   32  ; 


48   64 
32   26 


46   61 
32   28 


60  44  48 

38  31  26 

67  47  51 

43  26  23 

58  38  54 

31  26  29 

64  50  49 

42  31  28 


66   49   65 


33   32   32 


60   43   64 
29   26   19 


53   65 
23   30 


36   51 
20   24 


25   18   16 


5  7   42   46 
28   27   15 


46   45 
22   23 


41   42 
24   23 


51   35   35 


63   48   34 
24   23   20 


20   20   19 


62   45   32 


46   31   28 
17   16   11 


43   49 
25   26 


49  35  49 

27  25  28 

56  35  42 

20  22  11 

60  39  43 

26  23  18 

48  41  38 

20  16  10 


35   44   63 
20   29   40 


62   64   69 

18   20   34 


55   60   65 
18   27   38 


19   26   35 


60   60   69 
22   22   31 


43   49   50 
20   24   35 


63   55   67 
23   36   49 


50   62   55 
23   29   38 


40   50   63 
22   24   26 


52   50   46 
16   21   31 


47   63   62 
12   18   25 


50   54   60 
16   26   44 


46   61   65 
27   34   47 


53   39   47 
26   32   37 


53   52   57 
21   24   40 


51   64   52 


60   60   60 
18   23   36 


20  24  35 

48  61  66 

18  22  38 

46  62  63 

18  23  28 

52  64  57 
15  23  30 

48  62  67 
22  25  36 

49  60  56 

19  19  28 

42  46  55 

22  28  38 

62  59  68 

19  29  37 

64  59  69 

24  34  40 

51  56  54 

15  13  39 

53  51  50 
30  29  40 

50  46  52 
11  25  35 


60 

41 

70 
36 

73 
51 

67 

42 

68 
27 

63 
36 

56 

46 

65 
31 

68 

50 

65 
37 

61 
30 

61 
42 

59 
38 

65 
30 

67 

46 

56 
36 

52 
27 

50 
27 

54 
48 

70 
27 

68 
52 

64 

37 

61 
24 

58 

37 

68 

49 

72 
33 

76 
48 

74 
42 

66 
27 

66 
32 

63 

49 

68 
37 

70 
47 

55 
42 

64 
32 

59 

38 

67 
43 

70 
33 

67 
48 

57 
43 

62 

35 

45 
29 

58 
49 

72 

30 

66 
53 

62 

37 

62 
20 

62 

30 

62 
47 

75 
29 

71 
50 

58 
37 

65 
26 

61 
42 

55 
43 

60 
38 

71 
38 

71 
43 

58 
30 

65 
31 

59 

-0 

55 
33 

67 
40 

66 
38 

58 
29 

51 

31 

65 
49 

78 
32 

78 
51 

78 
43 

68 
27 

67 
34 

56 
48 

72 
30 

70 
53 

63 

41 

61 
27 

54 
35 

67 
51 

78 
34 

75 

49 

67 
43 

68 
29 

62 
43 

64 
49 

65 

40 

75 

53 
43 

65 
29 

58 
36 

50 

42 

66 

25 

63 
46 

54 
31 

53 
26 

53 

27 

6? 

48 

76 
37 

72 

49 

56 
42 

68 

34 

59 

47 

68 
49 

63 
38 

75 
43 

74 

44 

58 
32 

68 

41 

68 
38 

61 
37 

70 

37 

71 
43 

50 
30 

61 
31 

5U 
39 

62 
27 

60 

46 

55 
31 

56 
24 

55 

27 

69 
32 

65 

35 

78 
35 

75 
43 

58 
28 

69 

30 

55 
39 

70 
35 

70 
47 

48 
30 

58 
25 

52 
31 

60 

47 

68 
38 

68 

47 

48 
37 

63 
31 

52 
42 

51 
32 

64 

30 

64 
42 

50 
34 

57 
31 

52 
39 

60 

44 

70 
32 

69 
48 

64 
42 

63 
33 

58 

35 

64 
39 

63 
35 

77 
51 

73 
41 

58 
28 

66 

30 

68 
36 

76 
34 

75 
48 

72 
42 

66 

28 

60 
36 

61 
51 

74 
34 

73 
57 

65 
43 

65 
29 

59 
38 

59 
48 

67 
35 

70 
51 

55 
42 

60 
25 

56 

31 

70 
34 

63 

34 

77 
35 

73 

42 

56 
29 

67 

33 

69 
42 

65 
31 

76 

48 

74 
41 

59 
27 

69 

39 

6  0 
43 

69 
39 

70 

50 

50 
33 

64 
29 

54 
38 

68 

34 

65 
34 

73 
36 

71 
42 

56 

31 

65 
32 

49 
42 

63 
33 

63 
5  2 

56 
35 

54 
29 

50 
28 

66 
52 

74 
35 

73 

48 

65 

43 

68 

31 

63 
45 

67 
46 

75 
39 

74 

4  8 

58 

43 

69 
38 

61 

49 

66 

38 

72 
21 

66 
42 

60 
44 

63 

33 

45 
28 

68 
43 

70 
36 

68 

51 

57 
46 

65 

34 

6? 
33 

5  0 
43 

66 
26 

65 
44 

57 
32 

56 
22 

52 
28 

64   66 
29   32 


59   60 
32   32 


50   62 
32   23 


37   25   40 


57   60   76 


60   77 
28   33 


60   57   59 
43   41   23 


59   58   71 
31   19   26 


59   63   61 


53   61   63 


54   55   52 
30   34   29 


65   82 
24   29 


57   73 
26   29 


65   76 

27   31 


64   78 
26   30 


49   61 
30   25 


43   34   43 

60   64   64 
38   31   38 


51  53  56 

31  29  24 

65  65  65 

35  25  25 

55  54  69 

33  29  25 

57  57  74 


54   56 

33   36 


59   65 
38   28 


60   66 
28   31 


62   63   78 
35   27   34 


61   62   76 
29   27   31 


57   74 
25   27 


62   63 
26   32 


63   65 
24   30 


58   59   75 
31   33   29 


50   50   59 
33   30   28 


62   66   72 
39   28   39 


59   65 
29   24 


63   59   60 
42   34   26 


51   51   62 
31   26   27 


58   61 
39   51 


60   63 
34   50 


58   60 
45   50 


77   72 
46   46 


61   60 
38   51 


58   61 
49   49 


64   58 
38   51 


67   65 
43   52 


78   72 
44   52 


65   68 
46   53 


75   69 
50   54 


74   71 
44   50 


69   70 
54   50 


78   72 
32   50 


66   70 
52   46 


50   53 
44   42 


59   63 
41   52 


68   66 
51   56 


67   70 
40   42 


67   70 
40   54 


68   70 
42   46 


75   70 
34   50 


58   63 
41   50 


75   68 
52   54 


65   65 
32   52 


58   58 
42   46 


59   45 
34   31 


52  35  36 

33  26  27 

58  34  42 

28  26  28 

62  42  43 

41  33  31 

61  39  45 
35  33  32 

62  44  50 
35  35  36 


62   34   43 
28   25   28 


55   42   52   70 
35   34   35   34 


63   67 
37   42 


39   33   55 
31   27   21 


48   36   50   61 
33   31   31   36 


6 
6 

40 
33 

63 
20 

8 
5 

41 
34 

64 
26 

5 
7 

49 
36 

67 

35 

4 
1 

46 
30 

65 
25 

51   39   56   65 
32   32   31   42 


66 

48 

39 

46 

52 

43 

54 

43 

32 

32 

34 

37 

36 

36 

60 

43 

33 

41 

49 

36 

39 

38 

28 

28 

29 

33 

29 

27 

66 

39 

43 

52 

40 

44 

70 

35 

32 

31 

28 

36 

33 

21 

56 

36 

38 

51 

38 

38 

64 

31 

29 

29 

32 

33 

31 

23 

63   42   55 
34   32   36 


62   39 

35   34 


57   32   32 


56   45   58   64 


53   67 
28   25 


39   35   30   55 


32 

22 

22 

29 

27 

28 

10 

44 

37 

48 

53 

42 

53 

65 

32 

32 

33 

40 

38 

37 

36 

69 

41 

40 

50 

57 

43 

55 

40 

34 

35 

35 

39 

38 

38 

66 

45 

36 

44 

51 

39 

35 

42 

33 

32 

32 

35 

34 

23 

56 

27 

32 

40 

38 

37 

60 

27 

21 

21 

28 

26 

24 

25 

69 

45 

45 

49 

58 

45 

52 

39 

33 

34 

29 

30 

35 

27 

45 

33 

3  9 

50 

37 

35 

62 

29 

27 

2  8 

35 

31 

25 

21 

46 

38 

41 

52 

39 

40 

63 

33 

31 

30 

35 

34 

32 

25 

39 

28 

3  9 

43 

32 

46 

54 

22 

22 

24 

29 

28 

27 

38 

61 

39 

45 

5* 

50 

44 

69 

32 

31 

32 

36 

32 

32 

24 

67 

40 

40 
29 

66 
34 

38 

30 

61 
34 

40 
33 

59 

34 

47 

31 

69   44   41 
38   33   32 


69   39   41 


35 

29 

46 
34 

37 

32 

67 

3  8 

40 
31 

52 
33 

33 
26 

53 
33 

40 
32 

45 
33 

40 

34 

55 
39 

43 
35 

53 

3  0 

44 
36 

48 
36 

74 
30 

52 

39 

41 
34 

M 

35 

66 
27 

51 
29 

41 
34 

39 
32 

61 
2  0 

47 
27 

57 
34 

43 

34 

50 
27 

52 

26 

53 
35 

44 

33 

56 
34 

51 
30 

39 
35 

39 
27 

67 
25 

52   52   44   52 
31   32   36   35 


38   31   56 
30   25   22 


55   49   54   61 

40   36   37   37 


64   47   52 
38   33   35 


56   27 
26   21 


46 
41 

56 
38 

63 

40 

45 

3  2 

46 

35 

68 
21 

50 
35 

54 
30 

66 
32 

34 
27 

32 
2* 

59 
14 

See   reference    notee   following   Station    Index. 
-   32    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


WEST    VIRGINIA 
MARCH    1953 


Day  Of  Month 


10      11       12      13      14     15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      2G      27      28      29      30      31 


LEWISBURG 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 


MARTINSBURG  CAA  AP 


MIDDLEBOURNE  2  ESE 


MOOREFIELD 


MOOREF1ELD  MCNEILL 


M0R6ANT0WN  CAA  AIRPORT 


MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 


NEW  CUMBERLAND  DAM  9 


NEW  MARTINSVILLE 


PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 


WELLSBURG  3  NE 


MAX 

MIN 

43 
30 

41 

25 

MAX 

MIN 

52 

30 

48 
35 

MAX 
MIN 

48 
29 

45 

30 

MAX 
MIN 

50 
33 

49 

34 

MAX 
MIN 

41 
22 

35 
26 

MAX 
MIN 

41 
27 

29 
19 

MAX 
MIN 

40 
25 

35 
20 

MAX 
MIN 

44 
23 

36 

23 

MAX 
MIN 

42 

30 

38 

24 

MAX 
MIN 

44 

20 

40 
19 

MAX 
MIN 

38 

21 

33 

24 

MAX 
MIN 

40 
23 

34 
28 

MAX 
MIN 

39 
21 

32 

23 

MAX 

MIN 

40 
22 

36 
26 

MAX 

MIN 

43 
29 

45 

26 

MAX 
MIN 

39 
23 

36 
25 

MAX 
MIN 

37 
24 

38 
26 

MAX 
MIN 

35 
23 

31 
22 

MAX 

MIN 

42 
32 

32 
24 

MAX 

MIN 

38 
25 

38 
26 

MAX 
MIN 

40 
28 

36 

21 

MAX 
MIN 

49 
31 

-6 
33 

MAX 
MIN 

45 
27 

42 
26 

MAX 
MIN 

46 
26 

40 
27 

MAX 
MIN 

42 
28 

39 

24 

MAX 
MIN 

47 
26 

40 
26 

MAX 
MIN 

39 
26 

35 

24 

MAX 
MIN 

41 
25 

42 
25 

MAX 
MIN 

40 
23 

32 

25 

MAX 
MIN 

40 
27 

36 

24 

MAX 
MIN 

47 
26 

40 

26 

MAX 

MIN 

40 
20 

30 
10 

MAX 
MIN 

45 
30 

45 
26 

MAX 
MIN 

45 
27 

41 

26 

MAX 
MIN 

40 
29 

44 
24 

MAX 
MIN 

42 

19 

MAX 

MIN 

44 
30 

40 
29 

MAX 
MIN 

37 
29 

31 
21 

MAX 
MIN 

46 
22 

33 

24 

58 

33 

47 
27 

60 
25 

67 
48 

58 
32 

54 
30 

55 
40 

56 

33 

50 

30 

65 

45 

52 

33 

53 

39 

63 
35 

40 
29 

57 
27 

59 

32 

45 
30 

65 

30 

65 
32 

51 
29 

60 
26 

59 
37 

46 

30 

40 
26 

64 
32 

45 

31 

64 
30 

62 

33 

50 
32 

63 
26 

62 

31 

37 
27 

55 
29 

64 
35 

40 
29 

56 
30 

62 

33 

41 
28 

44 
30 

58 
33 

40 
29 

56 
29 

49 
30 

57 
25 

45 
27 

59 
32 

42 
30 

56 

29 

61   44   57 
33   31   31 


36 

55 

24 

30 

46 

63 

31 

37 

39 

55 

22 

25 

52 

40 

30 

31 

62 

51 

27 

25 

45 

61 

30 

30 

47 

62 

32 

27 

50 

60 

23 

23 

46 

61 

32 

2  8 

40 

57 

22 

34 

43 

65 

30 

25 

40 

56 

29 

28 

59   44   59 
33   24   27 


59  46  61 

35  31  28 

40  50  55 

25  26  12 

50  63  48 

31  30  31 

61  44  61 

40  30  26 


65   45 
30   25 


47   61 
30   29 


38   44 
25   28 


38   46 
29   27 


56   55   45 


32   30   29 


30   28   26 


66   53   35 
26   27   26 


49   35   39 
19   22   13 


41   31   40 
26   22   19 


52   40   42 
25   25   13 


56   38   29 

21   18   15 


58   41   45 
28   27   20 


55   43   45 
25   20   16 


37   29   36 

19   20   14 


46   33   36 

21   23   14 


39   29   38 


40   34   39 
20   20   15 


60   52   30 


40   29   42 
21   20   19 


22   20   22 
50   35   34 


47   34   45 
28   25   19 


48   35   38 
22   18   11 


58   45   29 


66   63   36 
25   27   26 


59   44   47 
24   24   26 


56   41   47 
22   22   22 


59   41   44 
23   23   21 


48   44   38 
23   23   14 


58   39   47 
22   23   21 


53   36   36 
23   23   16 


55   53   45 
26   22   20 


54   40   44 
23   23   21 


45   42   35 


61   57   39 
30   22   21 


58   45   40 
21   23   20 


57   39   31 
22   22   14 


63   46   45 
25   22   17 


57   45   49 
29   25   20 


39   31   36 

17   14   14 


43   32   36 


54   66 
25   25 


46   65 
20   21 


48   52 
28   27 


49   50 
20   22 


39   49 
21   23 


53   56 
23   2  5 


45   60 
28   36 


44   64 
28   26 


46   64 
24   2  5 


45   57 
17   23 


54   57 
27   30 


56   58 
27   31 


45   46 
18   30 


51   55 
25   24 


53   50 
17   27 


40   49 
21   26 


53   64 
20   20 


60   60 
24   2  5 


59   58 
20   28 


59   49 
16   26 


59   62 
21   26 


50   45 
30   34 


59   57 
27   24 


46   6  0 
19   26 


58   55 
18   30 


40   48   50 


69   69 

30  |  49 


65  |  62 
40  ]  47 


48  59 

18  25 

57  64 

21  22 


43   50 
18   20 


60   56 
20   30 


42   64 
29   3  0 


70   70 
36   51 


65   78 
43   43 


70   73 
36   46 


70   67 
37   50 


69   70 
30   47 


62   70 
36   37 


73   75 
32   51 


68   66 
39   49 


62   71 
40   46 


69   71 
38   48 


54   69 
32   37 


69   69 
37   48 


68   69 
38   50 


72   73 
32   54 


68   66 
29   51 


61   70 
37   42 


66   78 
30   30 


67   70 
37   55 


70   71 
34   53 


67   67 
35   51 


71   70 
35   5  3 


66   66 
32   50 


74   73 
34   47 


69   68 

40   47 


53   66   65 


73   73 
32   55 


59   71 
35   34 


74   71 
34   52 


65   70 
29   42 


61   70 
38   51 


65   64   53 
42   26   31 


54   62   46 
41   39   33 


59   62   57 

43   32   31 


71   50   63 
42   29   30 


60   65   61 
46   35   35 


60   64   64 
46   31   29 


50   62   55 
36   31   40 


62   62   56 

42   30   35 


61   63   59 
38   29   35 


70   54   62 
36   26   26 


53   65   57 
40   34   45 


56   64   55 
40   38   35 


57   59 
34   25 


46   49   62 
40   32   33 


74   59   67 
41   28   31 


63   70   70 
33   35   55 


63   66 
42   31 


62   63 
37   19 


69   66   66 
42   31   42 


50   57   50 
34   29   37 


61   67 
41   29 


58  65  59 

42  30  43 

50  55  50 

25  28  26 

70  57  64 

38  33  33 

69  65  64 

43  28  35 

69  52  63 
41  32  38 

70  53  63 

44  30  30 


62   62   57 
36   32   42 


67   63   63 

45   28   31 


57   57   61 


61   60   64 
43   31   32 


60   60   77 
33   24   27 


62   56   60 
42   30   26 


58   56   60 
38   32   24 


54   58   59 


60   66 
40   29 


61   60   65 
38   27   26 


56   55   73 
37   36   41 


60   58   74 
38   32   33 


37   28   33 


55   57   58 
36   28   32 


59   62   75 


36   30   27 


59   65 
36   29 


53   65 
26   30 


53   59   58 
37   39   30 


64   62   66 
37   20   29 


61   61   75 
36   26   27 


58   59   63 
32   29   34 


61   62   75 
37   28   37 


53   53   66 
32   28   35 


62   62 

35   26 


57   71 
33   31 


60   60 
40   26 


50   50   47 
25   26   28 


58   62 
37   32 


60   61   77 
35   24   28 


61   58 
33   24 


54   55   71 
36   30   38 


55   64   73 
32   30   28 


73   70 
46   50 


75   72 
41   59 


70   73 
41   46 


62   64 
37   52 


61   58 
41   50 


74   67   70 


66   64 
43   57 


65   63 
36   52 


68   69 

51   47 


68   71 
45   50 


67   64 
46   52 


68   70 
44   50 


65   58 
49   49 


68   69 
54   49 


62   56 
48   55 


65   64 
41   54 


55   62 
40   49 


66   66 
38   46 


69   66 
48   52 


76   73 
53   56 


63   35   40 
32   28   29 


70   42 
41   33 


49  -46 
38   36 


59   42 
37   30 


64   43 
41   33 


65   44 
43   35 


65   45 
38   35 


49   50   60   70 
32   31   32   32 


55 
39 

53 

39 

61 
40 

52 

37 

40 
37 

54 
38 

54 
38 

43 
38 

57 
39 

54   43   42   69 
28   35   33   20 


60   49   51   67 
43   36   37   34 


54   47   44   65 
33   30   32   23 


27  29  33  21 

56  48  46  68 
38  36  36  26 

57  51  46  68 
31  31  30  20 


47   37 
34   31 


62   42 

38   25 


44   40 
35   34 


49   32 
33   28 


35   31   25 

45   42   62 
32  I  35   37   33   25 


54   52   44   59 
36   33   33   26 


45  48  37  48 

30  31  30  29 

53  41  46  63 

33  38  33  28 

51  41  47  64 

39  38  36  31 

48  37  34  59 

35  33  30  20 

56  45  46  67 

40  38  30  25 

45  34  36  60 

29  29  26  22 


67 

44 

41 

44 

55 

46 

42 

33 

34 

36 

40 

34 

70 

46 

38 

49 

52 

42 

41 

30 

32 

31 

32 

35 

67 

40 

49 

49 

49 

54 

39 

34 

35 

36 

38 

37 

73   68 
52   53 


56   57 
47   49 


75   67 
52   56 


74   68 
50   52 


66   68 
41   52 


68   68 
53   39 


58   50   49 


61   56 
39   42 


77   75 
44   48 


66   64   39   49  I  56  48  52  62 

41   32   33   34  i  30  36  36  34 

39  46  38  48  63 

28  !  34  31  30  35 


58   32 
29   26 


64   40 
34   34 


48  |  48   49   50   63 
30   36   37   32 


26   23   23 


66   40 
31   32 


60   37 
37   32 


61   39 
32   32 


33   38 
28   26 


48   51 
35   35 


42   39 
35   32 


42   49 
35   35 


56   38 
30   12 


65   49 
36   28 


66   39 
35   33 


65   49 
36   25 


64   70   64 
49   51   43 


69  I  75   66 
39   51   43 


50   37   40 
35   31   31 


64   39   41 
38   32   33 


37   35   40   35 


42   50   41   50 
28   30   29   30 


30   35   33   22 


25   34   34   25 


51   44   43   59 
33   34   34   26 


52   49   43   60 
32   36   33   22 


See    reference    Dotes    following    Station    Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MARCH   19M 


Station 

Day  Of  Month 

o 
9 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

WESTON 

MAX 
MIN 

44 
29 

38 
30 

46 
29 

62 
39 

65 
31 

45 
29 

62 

24 

45 
16 

30 
22 

40 
21 

54 
24 

62 
26 

69 
38 

59 
32 

74 
34 

69 

43 

52 
29 

64 
30 

55 
39 

60 
29 

61 
30 

75 
36 

69 
46 

72 
45 

58 
43 

45 
32 

45 
31 

44 
32 

52 

34 

42 
31 

40 
24 

54.8 
31.5 

WHEELING    OHIO    CO    CAA    AP 

MAX 
MIN 

37 
19 

30 

21 

55 
30 

58 
30 

35 
28 

44 
27 

27 

17 

27 

14 

33 

13 

41 
27 

60 
33 

65 
42 

61 
43 

59 
38 

69 

44 

44 
35 

60 
31 

54 

44 

52 
37 

54 
33 

71 
37 

64 
49 

68 

45 

62 
42 

44 
32 

35 

31 

41 
31 

48 

33 

37 
33 

39 

31 

56 
26 

49.4 
32.1 

WHEELING    WARWOOO    DAM    12 

MAX 

MIN 

44 
23 

37 
23 

38 
27 

60 
38 

45 
29 

39 
29 

48 
20 

35 
16 

30 

17 

37 
20 

43 
27 

63 
28 

67 
38 

64 
40 

62 

41 

70 
40 

48 
33 

62 

34 

56 

38 

56 
32 

58 
33 

75 
40 

66 

49 

71 
44 

65 
40 

45 
32 

40 
32 

43 
32 

52 
36 

40 
34 

41 
27 

51.6 

32.0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

44 
29 

43 
25 

34 
26 

62 
34 

48 
29 

60 
23 

60 
31 

58 
26 

47 
19 

58 
28 

47 
26 

50 
38 

59 

46 

72 
37 

71 
52 

65 
41 

64 
26 

63 
35 

59 
42 

63 

35 

60 
30 

57 
48 

60 
50 

66 

43 

65 

36 

36 
29 

41 
30 

50 

40 

42 
32 

50 
33 

68 
35 

55.5 
34.0 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

54 
31 

48 

31 

52 

41 

72 
46 

54 
32 

56 
29 

70 
31 

63 
31 

39 
30 

58 
23 

69 
24 

61 

38 

72 
43 

71 
38 

DO 
39 

79 
43 

61 
32 

72 
33 

66 
40 

67 
31 

70 
33 

78 
45 

75 
56 

69 

44 

72 

41 

42 

33 

43 
35 

56 
38 

55 
41 

46 
36 

53 

39 

62.0 

36.4 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

47 
28 

41 
29 

46 
32 

68 

44 

52 
32 

48 
30 

64 
26 

47 
25 

33 
25 

50 
23 

62 

24 

55 
3Z 

67 
36 

62 
38 

73 
39 

73 
44 

55 
34 

67 
34 

59 
38 

62 
31 

63 
31 

74 
38 

70 
51 

68 

45 

67 
39 

41 
33 

40 
34 

50 
34 

52 

35 

43 
37 

53 

35 

56.5 
34.1 

The  four  digit  Identification  numbers  1 
Figures  and  letters  following  the  statl 
Observation  tines  given 
Delayed  data  and  correc 
Monthly  and  seasonal  sn< 
Stations  appearing  in  tl 


ndex  nunber  column  of  the  Station  Index 
,  sucb  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In 
n  the  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

ons  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletl: 
fall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 
Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  miss 


REFERENCE  NOTES 
nd  direction  froi 


rills 


a  1  KM  1 


In 


re  included  io 


measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan 
nowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1 
ecordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated, 
wfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 


basis.   Tbere 
the  post  offl. 


do  late  to  be  Included 
else  shown  by  footn 


of  numbers  within 


ime  of  observa 


Index  for  observ 


n   ground    in  Table   7    is   at    observation   time   for   all   except   We 

itber   Bureau   and  CAA   stations.      For   these   stations   snow  on 

lent    of    snow   on    the    ground.       It    Is    measured    at    selected    stat 

ons   when    the    depth    of    snow    on    the    ground    is    two    Inches    or 

-     No  record   In  Tables   3,    6,    7   and   the   Station   Index.      No   record   in  Tables   2   and   5    Is    Indicated  by   no  entry. 

+     And   also   on  a    later   date   or   dates. 

*      Amount    included    In    following    measurement,    time    distrlbutl 

>n   unknown. 

/     Gage    Is  eaulpped  with   a   wlndhsleld. 

C      Dnta    for    recorder    stations    denoted    by    "C"    are    processed    f 

ar    special    purposes    and   published    In    •'Hourly    Precipitation 

E     Water  eouivalent   of   snowfall   wholly  or   partly   estimated, 

ising    a    ratio   of    1    Inch  water   equivalent    to   every    10    inches 

U      One    or    more    days    of    record    missing;       see   Table    5    for    deta 

Lied   daily   record.      Degree   day   data,    If   carried   for   this   st 

s.   Degree  days 


at  7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  In  Table  7  i 


the  value  for 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

2.0 
2 

1 

2.5 

2 

8.0 

7 

1.0 

6 

3 

T 

T 

1.0 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

BECKLEY   V   A   HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 
T 

1.8 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

.9 

1 

T 
T 

T 
T 

BLUEFIELD   1 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.5 
3 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

- 

T 

- 

BUCKBANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 

1 

T 

4.6 

3 

.1 
T 

T 
T 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

CANAAN   VALLEY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.0 
1 

T 

3.0 
3 

.3 

11.0 

10 

8 

4 

.3 

.3 

T 

3.0 
3 

1.0 

T 

2.5 
2 

T 
2 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.7 

2.3 
2 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

CLARKSBURG    1 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 
2 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

4 

T 

T 

1.5 
2 

1.0 

1 

T 

T 
T 

ELKINS    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EQUIV 

.1 

T 

4.1 
4 
.2 

2 
.3 

.4 

T 

1.3 

T 

.1 

1.7 

4.4 
5 
.5 

.2 

6 

.6 

1 

T 

T 

.4 

.4 

T 

.4 

T 

T 

.4 
T 

.4 
1 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

2.5 

T 

T 
T 

2.5 

T 

T 

1.5 

1 

3.5 
3 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

5.6 
6 

2.2 
8 

5 

1.4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.2 

T 

GLENVILLE    1 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

3.5 

4 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 

1 

1.5 

T 

5.0 

4 

3 

HUNTINGTON   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.4 

.6 

T 

.3 

T 

T 

T 

KEARNEYSVILLE   1  NW 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

2.0 

- 

4.5 

- 

- 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 
1 

7.0 

7 

4 

3.0 
2 

T 

7.0 
5 

3 

T 

3.0 
3 

1.0 
2 

T 

2.0 
2 

1.0 

2 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.4 

1 

.4 
2 

1 

.2 

.4 

5.0 
4 

1 

T 

MORGANTOWN   CAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

.7 
1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

1.1 

.9 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW    CUMBERLAND   DAM    9 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

NEW    MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.5 
1 

T 

.6 

T 

1.6 

1 

T 

T 

PARKERSBURG   CAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

1.9 
2 

T 

T 
T 

1.6 

.5 
2 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

1.7 
2 

.5 

1 

T 

1.9 

.1 
2 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 

PARSONS    2 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.0 
1 

4.0 
4 

.3 
2 

T 

.5 
1 

PETERSBURG   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.2 

3 

2 

T 
T 

T 

6.0 
5 

T 
2 

PICKENS   1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.0 
3 

2 

4.0 
2 

2.0 
3 

7.0 
7 

2.0 

4 

2.0 

1 

3.0 
3 

1.0 
3 

1.0 
2 

2.0 

3 

2 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

4.0 

2.0 

T 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

8.5 

7 

- 

- 

T 
T 

2.5 
2 

1.5 
1 

.5 
1 

2.0 

1 

RICHWOOD   2    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.5 
2 

1 

1.0 

1 

1.5 
2 

,1-0 
3 

1.0 

1 

1.0 

2 

1 

2.0 
3 

3 

ROWLESBURG   1 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.0 
1 

T 

1 

1.5 
2 

T 
T 

8.0 
8 

.5 
9 

T 
6 

- 

- 

1.0 

1 

WARDENSVILLE   R    M    FARM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2 

1 

.8 

2.6 
3 

1 

WFSTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.9 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

2.2 
2 

.8 
2 

2 

.6 

T 

.6 
T 

T 
T 

T 

WHEELING    OHIO   CO   CAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.3 

T 

T 

.3 

T 

1.8 
2 

1.8 

.6 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

6.0 
6 

T 

- 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 

ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  ¥ 
ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTQN 

BELLEVILLE  DAH  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 
BLUEFIELD  2 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAyLINGO  ST  F0RE5T 

CAIRO  3  S 

CAMDEN-ON-GUALEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  MB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CLARKSBURG  2 
CLAY  I 


CLENDENIN 
COBURN  CREEN 
CRANBERRY  GLADES 


DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 
FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON 
GRANTSVlLLE 

GRIFFITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 


HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIP0L1S  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNDRED 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JAEGER 
IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 

JUNCTION 

KAYFORO 

KEARNEYSV1LLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBuRG 

LINOS IDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 
L I VERPOOL 
LOCKNEV 

LOGAN 
LONDON  LOCKS 


County 


UPSHUR 

MONROE 

UPSHUR 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 
PRISON 
EASANTS 

MORGAN 

EWIS 

EWIS 
NICHOLAS 
MERCER 

MERCER 

SUMMERS 

LINCOLN 

PRESTON 

LEWIS 

HARRISON 

PENDLETON 
POCAHONTAS 
UPSHUR 
BRAXTON 


RITCHIE 
WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 
KANAWHA 


67  7  HARRISON 
662  HARRISON 
696  CLAY 


723  KANAWHA 
BC6  HARRISON 
2013  POCAHONTAS 
022  LEWIS 

05*:wirt 

151  randolph 
2209 | TUCKER 

HARRISON 

2*68  HARRISON 
2638  GREENBRIER 

2701  HARRISON 
2716 i RANDOLPH 
2920 i MAR  ION 
3024  UPSHUR 
3072  I  MERCER 

J2151 PENDLETON 
3238.LEWIS 
3353  MC  DOWELL 
3361  BRAXTON 
354* I  GILMER 


3646' LINCOLN 
392 7  JEFFERSON 
397*  WETZEL 
42 00  MASON 
426*1 PRESTON 

42Bl'LEWIS 
4309 1  MAR  I  ON 

4369  WETZEL 
43  78  CABELL 
4388  CABELL 

4*08  MC  DOWELL 
4*78|LEWIS 
**99 HARRISON 
4559  LEWIS 
4619  LEWIS 

*697 I  HAMPSHIRE 


*763  JEFFERSON 
4616  MINGO 
*9*1 i MINERAL 

*971  RANDOLPH 

*99*. HARRISON 
5002  MONONGALIA 
522*  GREENBRIER 

528* I  MONROE 


531* 


WIS 


5323 ' JACKSON 
53*1  GILMER 

5353 I  LOGAN 
5365  KANAWHA 


36 

55 

36 

26 

n 

5* 

37 

25 

39 

1* 

M 

*/ 

39 

02 

-49 

09 

14 

39 

09 

19 

27 

39 

37 

39 

03 

36 

5b 

38 

ib 

6 

50 

B 

11 

9 

M 

e 

5? 

7 

59 

9 

10 

B 

22 

9 

03 

9  IS 
S  33 

8  *1 
39  26 


79  5! 
79  28 
BO  2 
6  0  i 


60  00 

61  06 
81  5< 


79  31 

80  22 

80  08 

80  27 
82  22 
82  27 

81  49 
80  28 
80  30 
80  25 
60  20 


81  27 
77  53 

B2  2* 
79  00 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


ESLE  BOND 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  OALPHON  RIFFLE 

.IS  G.  GAINER 
NETTIE  R.  SHEETS 

WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
i.  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HILLYARD 

LOCKMASTER 
CHARLES  0.  SMITH 
D.  MARTS 

S.  C.  W.  RCA 

M.  RUPPENTHAL  III 

S.  A.  P.  SWISHER 
LLIAM  K.  BUTCHER 
MILTON  GAS  CORP. 

K.  CALDWELL 
A  C.  KEENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 
MRS.  ABB  IE  PARKS 

JOHN  B.  SHREVE 
SS  I  LEAN  WALTON 
.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
.IAM  F.  COMPTOM 

GEORGE  B.  THOMPSON 
IRS.  CLARA  F.HOLDEN 
I.S.  WEATHER  BUREAU 

.  VA  WATER  SVC  CO 
ERKINS  BOYNTON 
SAMUEL  R.  PERINE 
PETER  H.  FRANKFORT 
OPAL  WATER  PL 


OMBINED  WITH  STA  NUMBER  7265  12/2 
ITCH1E  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 
ISS  BELLE  BLAIR 
RS. NELLIE  B.ARTHUR 


Refer 
to 

tables 


LAURA  E.  FULWIDER 
MARY  OUMAS 

DOROTHY  FOGG 
MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAV1US  E.  BROWN 

S.R. HARRISON, JR 

WEATHER    BUREAU 

'  FILTRATION  PL 

LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 

DICK  B.  MURPHY 
EDDIE  MC  INTYRE 

L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  0.  DUCKWORTH 
&  K  WELLS 

ILLIAM  D.  MYERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 

N  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 

OPAL  R.JACKSON 

tt  WATER  SVC  CO 
MISS  E.  J.  WHITE 
i,  MC  INTYRE 

LOCKMASTER 
ROBERT  F.  DULIN 

E  H.  SUMMERS 


TANNER 


TINA 
ROBERT  CRAIG 

C.  A.  MOORE 
RETA  GOLDSMITH 
JAMES  MYERS 

'.  KUYKENOALL 

TRUAX-TRAER  COAL  CO 

UNIVERSITr  EXP  STA 

A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 

I,  HAMILTON 

I.  BENNETT 
WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 

BETTY  J.  NADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
DONALD  C.  BROWN 
LOCKMASTER 


2   3   5 


2   3   5 


2    3    5 

CLOSED    12/52 
2   3    5        7 
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& 
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I 
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Observer 

Refer 
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tables 

3 

3 

a 

m 

£ 

£ 

LOOKOUT  2 

5400 

FAYETTE 

38  0* 

60  58 

2300 

7A  JOHN  0.  WADE 

MADISON 

5563 

BOONE 

38  03 

81  49 

675 

9A 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  3 

5600 

LOGAN 

81  53 

750 

6P 

RUSSELL  E.  WHITE 

MANN1NGT0N  1  N 

5621 

MARION 

39  39 

80  21 

974 

6P 

&p 

JAMES  N.  MORGAN 

2  3  3 

MANNINGTON  1  W 

5626 

MARION 

39  32 

BO  22 

995 

BA 

ORA  G.  FROST 

MARLINTON 

5b?  2 

POCAHONTAS 

38  13 

BO  05 

2150 

MID 

CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBURG  CAA  AIRPOR 

570' 

BERKELEY 

99  2* 

77  59 

534 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7  C 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

98  52 

78  52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  9  5 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

57  26 

Bl  15 

2600 

7A  NOVELOA  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

58*7 

MARSHALL 

B 

39  59 

BO  44 

646 

7A 

LOCKMASTER 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

596) 

TYLER 

8 

39  29 

BO  52 

750 

7A 

7A 

LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  5 

MI OVALE 

5984 

RANDOLPH 

10 

38  57 

BO  05 

1813 

7A 

MRS. RUTH  G.  OARNALL 

MOOREFIELD 

HARDY 

9 

39  0* 

78  58 

620 

5P 

WILLIAM  W.  VANCE 

2  3  5      C 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

6168 

HARDY 

9 

39  09 

78  54 

800 

6P 

6P 

MRS.  JOHN  W.  SAV1LLE 

2  3  5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

•> 

39  38 

79  53 

1245 

MID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MORGANTOWN  LOCK  t,   DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  3B 

79  58 

826 

7P 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

MOUNT  CLARE 

6276 

HARRISON 

6 

39  13 

80  20 

1040 

6P  JOHNNY  CHISLER 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

79  14 

2850 

BA  JOHN  E.  ELRICK 

3       C 

NAOMA  1  E 

636? 

RALEIGH 

37  52 

Bl  30 

1125 

7A 

HARLEY  C.  WALKER 

3       C 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6*42 

HANCOCK 

e 

40  30 

80  37 

671 

6P 

6P 

LOCKMASTER 

2  3  5   7 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

B 

39  99 

BO  52 

637 

6P 

6P 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  5    7 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

37  58 

81  09 

1992 

7A 

7A 

MILES  H.  MARTIN 

2  3  3     C 

OMPS 

667* 

MORGAN 

9 

39  30 

76  17 

950 

JULIA  M.  HOVERMALE 

PARKERSBURG  CAA  AIRP0R1 

6849 

WOOD 

B 

39  21 

81  26 

B37 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

6859 

WOOD 

6 

39  16 

81  34 

615 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

PARSONS  2 

6668 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

6P 

6P  IDELBERT  ROY 

2  9  5 

PETERSBURG  WB  CITY 

6954 

9 

39  00 

79  07 

1013 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

PHILIPPI 

6982 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1261 

7* 

MRS.  MAX1NE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

BO  13 

2695 

7P 

7P 

NELL  BENNETT 

2  3  5    7 

P I EDMONT 

700* 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

8A 

8* 

C.  A.  SUTER,  JR. 

2  3  5 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

7A 

7* 

WALTER  C.  BYRD 

2  3  5 

POINT  PLEASANT 

7105 

MASON 

8 

38  51 

82  08 

540 

4P 

E.  C.  WINGER 

2  3  3   7 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

8 

38  5S 

82  04 

625 

5P 

5P 

HERBERT  C.  DAHL 

2  3  5 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39  09 

80  34 

107* 

5P 

0.  W.  HITT 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

T 

37  22 

Bl  05 

2410 

7A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

QUEEN  SHOALS 

7265 

KANAWHA 

4 

38  28 

Bl  17 

620 

7* 

MRS.  EVA  BARLOW 

RAINELLE 

7306  GREENBRIER 

37  58 

80  47 

2425 

6P 

6P 

L.  G.  SWING 

2  3  5   7 

RAVENSWOOO  DAM  22 

7352 

JACKSON 

8 

38  57 

81  45 

584 

*P 

7A 

LOCKMASTER 

2  3  5 

RENICK  2  S 

GREENBRIER 

37  58 

80  21 

1900 

BA 

MARY  V.  MC  FERRIN 

R1CHW0O0  2  N 

7504 

NICHOLAS 

* 

38  15 

60  32 

3000 

6P 

74 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3  5    7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  Cf 

"'536 

LEWIS 

6 

38  54 

80  26 

1086 

3P 

CREED  R.  SUMMERS 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

38  49 

81  43 

610 

*P 

4P 

R.  B.  PARSONS 

2  3  3 

ROANOKE 

7598 

LEWIS 

• 

36  56 

80  29 

1050 

*P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROCKFORD 

7658 

HARRISON 

* 

39  08 

80  20 

1095 

6P 

CREED  FOGG 

ROHRBOUGH 

7718 

LEWIS 

A 

38  59 

80  30 

1036 

*P 

MI55  E.  CUTRIGHT 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

7P 

7A 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  5    7 

ST  MARYS 

7675 

PLEASANTS 

B 

39  23 

81  12 

6*0 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

SALEM 

7B83 

HARRISON 

6 

39  17 

80  34 

10*7 

6P 

MRS.  J.  A.  SWIGER 

SAND  FORK 

7901 

LEWIS 

6 

38  55 

80  26 

1065 

■-GO- 

LOR  IS  WEAVER 

SHADY  SPRINGS  2    ESE 

BD>i3 

RALEIGH 

7 

37  42 

81  09 

2730 

5P 

9P 

C.  T.  KESSINGER 

2  3  5 

SHINNSTON 

8145 

HARRISON 

6 

39  23 

80  IB 

910 

6P 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

SM1TH8URG 

3274 

DODDRIDGE 

a 

39  17 

80  43 

800 

MID 

HARVEY  S.  HARPER 

C 

SMITHVILLE 

8286 

RITCHIE 

5 

61  OS 

8*0 

MiD 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SPENCER 

836* 

ROANE 

9 

38  *8 

81  21 

964 

6P 

BA 

W.  VA.  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

e»09 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

MID 

HARRY  L.  GRACE 

c 

SPRUCE  KNOB 

B4S9 

PENDLETON 

38  *1 

79  31 

3050 

8A 

6* 

HARRY  J.  GORDON 

2  9  5 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

GRANT 

39  08 

79  16 

3400 

BA 

FRED  C.  BECKER 

SUGARCAMP  RUN 

esse 

LEWIS 

6 

38  50 

80  25 

1180 

*QON 

MRS.  BESSIE  GRE1NER 

SUMMERSVILLE  2 

9S0B 

NICHOLAS 

4 

36  17 

80  51 

1900 

6* 

MRS.  G.  MC  CLUNG 

3       C 

SUTTON  2 

8662 

BRAXTON 

4 

38  *0 

80  43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

SYCAMORE  CREEK 

e,  69  9 

HARRISON 

fc 

99  1* 

80  25 

1000 

6P 

MRS.  GAY  DAVISSON 

TERRA  ALTA  2 

8782 

PRESTON 

2 

99  27 

79  33 

2580 

MID 

CHARLES  E.  TREMBLY 

C 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

7A 

MRS. MARGARET  PERKINS 

TRIBBLE 

992* 

MASON 

* 

38  41 

81  50 

630 

MID 

NORMA  RUTH  CASTO 

C 

TYGART  DAM 

8986 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

MID 

FRED  E.  FLOYD 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

MRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5     C 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9036 

HARRISON 

6 

80  26 

1084 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

904* 

HARRISON 

6 

39  14 

80  27 

1074 

7A 

0.  A.  POST 

VALLEY  CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6 

39  06 

80  2* 

1011 

4P 

4P 

ROSCOE  H.  JACKSON 

2  3  3 

VALLEY  HEAD 

lost 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2425 

7A 

KENT  SWECKER 

3       C 

VANDAL  I A 

91 M 

LEWIS 

6 

38  56 

80  2* 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

VIENNA-8RISC0E 

9168 

WOOD 

8 

81  32 

634 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

2  3  5 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

92H1 

HARDY 

9 

76  35 

1200 

9* 

9A 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  3  6  7 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

WOOD 

B 

39  16 

81  42 

600 

7A 

LOCKMASTER 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

4 

36  29 

80  25 

1560 

6P 

6A 

THOMAS  H.  DONALD 

2  3  3     C 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

B 

40  24 

80  36 

1050 

6P 

6P 

C.  E.  STETSON 

2  3  3 

WELLSBURG  3  NE 

9366 

BROOKE 

B 

-0    19 

80  33 

668 

6P 

&P 

GEORGE  P.  PFISTER 

2  3  5 

WEST  MILFORD 

9428 

HARRISON 

6 

39  12 

80  2* 

979 

SCOTLAND  G.HIGHLAND 

WESTON 

9436 

LEWIS 

6 

39  02 

BD  26 

1026 

7A 

7A 

J.  ARTHUR  HENRY 

2  3  3   7 

WHEELING-OHIO  CO  CAA  AF 

9487 

OHIO 

B 

*0  11 

80  39 

1190 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

OHIO 

B 

40  06 

60  42 

659 

7A 

LOCKMASTER 

2  3  3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

37  48 

BO  16 

1914 

5P 

GREENBRIER  HOTEL 

2  3  3   7 

WILLIAMSON 

96  0  5 

MINGO 

1 

97  40 

82  17 

673 

8* 

8* 

NORFOLK  6  WEST.  RWY 

2  3  3   7 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

97  40 

82  17 

700 

6A 

LAWRENCE  T.  FINK 

WINFIELO  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

A 

3B  32 

61  52 

571 

7A 

7A 

LOCKMASTER 

2  3  3 

NEW  STATIONS 

MART INSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9 

39  28 

7B  00 

535 

MID 

ROBERT  L.  CRISWELL 

C 

1G    SANDY,       2-CHEAT,       3-GUYANDOT, 


LITTLE    KANAWHA,       6-MONONGAHELA ,       7-NEW,       B-OHIOi       9-POTOMAC,        10-TYGART,        1 1-YOUGHIOGHENY 


See    Page    34    (or 
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WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1953 

Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 

WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  a  little  on  the  cool 
side  with  twice  the  normal  amount  of 
snow.   Precipitation  was  frequent, 
averaging  16  days  with  .01  inch  or 
more  which  is  about  45  percent  more 
than  the  normal  number  for  April. 
However,  total  precipitation  aver- 
aged near  normal. 

Warm  and  rainy  conditions  prevailed 
from  the  1st  to  the  5th  when  cooler 
weather  began,  followed  by  tempera- 
tures a  little  below  normal  until 
the  9th.   On  the  6-7th  many  stations 
reported  amounts  of  rain  between 
0.50  and  1.00  inch.   The  9th  to  11th, 
inclusive,  was  quite  warm  with  light 
to  moderate  rains.   On  the  9th, in 
the  vicinity  of  Leon  in  Mason  County 
eastward  through  Jackson,  Roane, 
Calhoun  and  Gilmer  Counties  to  the 
vicinity  of  Glenville,  high  winds 
and  hail  did  heavy  damage,  estimated 
in  excess  of  $3100  to  window  glass, 
building  roofs  and  early  lettuce  and 
cabbage  crops.   On  the  10th, at  Ara- 
coma ,  in  Logan  County,  near  Logan 
and  in  the  area  from  Williamson  to 
Logan,  a  wind  and  electrical  storm 
did  an  estimated  damage  in  excess 
of  $20,000;  a  conveyor  belt  at  the 


Snap  Creek  Coal  Company  at  Aracoma 
was  wrecked.   The  period  12th  to  22nd 
was  unseasonably  cold  with  much  of 
the  precipitation  in  the  form  of  snow, 
especially  at  the  higher  elevations; 
much  damage  was  done  to  peaches  and 
some  to  apples  by  the  cold.   The  peri- 
od 23rd-25th  was  warm,  with  rain  on 
the  25th.   The  26th  to  28th,  inclu- 
sive, was  cool  -  quite  cold  on  the 
27th  -  with  light  rains.   Light  rains 
continued  during  the  last  two  days  of 
the  month  but  temperatures  returned 
to  near  normal. 

April  weather  was  somewhat  disappoint- 
ing to  both  the  orchardist  and  farmer. 
There  was  some  loss  of  apples  and  a 
heavier  loss  of  peaches  from  the 
freezes.   Frequent  rains  made  it 
difficult  to  get  oats  and  potatoes 
planted  at  the  proper  times.   About 
one-half  of  the  planned  crops  were 
seeded  by  the  close;  little  planting 
was  accomplished  in  the  bottomlands. 
The  planting  of  home  gardens  was  also 
much  delayed  by  wet  soil.   Wheat  grew 
well  as  did  the  pasture  and  meadow 
grasses.   Corn  planting  was  started 
in  the  drier  locations  at  the  close. 
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13 

\l 

20 
1" 

2  0 
1  0 

1  0 

2  1 

2  0 

DIVISION 

49,5 

3.85 

4.2 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

67.1 
63.5 
63.2 
62.8 
64.3 

39.0 
40.4 
37.7 
35.9 
39.1 

53.1 
52.0 
50.5 
49.4 
51.7 

.3 
-  1.9 

84 
80 
84 
84 
84 

24+ 

29 

29 

29 

29 

24 
24 
22 
18 
25 

17 
20 
17 
5 
20 

350 
390 
434 
471 
393 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

5 
8 
9 

13 

10 

0 

s 

0 
0 

2.82 
3.28 
2.81 
2.58 
3.05 

.83 

-  .67 

-  .06 

1.00 
.74 
.58 
.62 

.74 

7 
7 

20 
13 

.2 

T 
2.8 

1.0 

T 
0 
2 

T 

20+ 

20 

13+ 

8 
15 
15 
19 
12 

3  1 

2  0 

3  0 

1  0 

2  0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

63.0 
68.1 
63,2 
64,4 
56,8 

38.5 
39,8 
42.8 
41,9 
31,5 

50.8 
54,0 
53.0 
53.2 
44.2 

-  2.0 

-  3.1 

85 
91 

88 
87 

76 

30 
29 
29 
30 
29+ 

27 
24 
30 
28 
16 

17 
17 
20 
17 
22 

333 
371 

619 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

9 
8 
2 
5 
17 

0 

0 
0 

2.27 
2.73 
2,96 
2.67 
1.91 

-  .78 

-  1.20 

.74 
.40 
.45 
.63 
.35 

7 

18 

6 

7 

20 

1.0 

.9 
1.0 

1 

T 
T 
T 
5 

20 
20 
20 
20 
20 

15 
16 
16 

2  0 
0  0 

0  0 

1  0 
0  0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

56.2 
63.9 
65.2 
64.6 
61.8 

35,7 
38,4 
38.8 
37.9 
36,3 

46.0 
51,2 
52.0 
51.3 
49.1 

-  3.1 

-  2.2 

78 
88 
85 
90 
82 

29 

30 
29 
30 
25 

22 
23 
23 
21 
26 

20 
17 
17 

17 
5 

564 
390 

o 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

1? 
7 
8 

10 

10 

0 
0 

0 

o 
o 

3.38 
2.64 
4.06 
2.68 
3.36 

,36 

-   .85 

.09 

.63 
.60 
.78 

.70 
.75 

18 
12 

7 

2\\ 

2.0 

.0 

0 

T 

0 

19 

15 
11 
12 
12 
16 

2  0 

1  0 

3  0 

2  0 

1  0 

HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
LEW  IS BURG 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

65.4 
64.0 
62.3 

66.0 
63.8 

42.0 
42.7 
38.9 
41.0 
39.3 

53,7 
53.4 
50.6 
53.5 
51.6 

-  .9 

-  3.9 

.1 

-  3.8 

-  3.7 

85 
87 
82 
94 

90 

24 
29 
29 

30 

30 

29 
31 
25 
29 

30 

5 
19 
22 

17 
17 

350 
359 
428 

i 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

0 

6 
2 

9 
4 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

3.56 
2.93 
2.99 
2.64 
2.57 

.05 

-  .49 

-  .33 

-  1.51 

-  ,74 

.83 
.75 
.75 
.52 

.43 

12 
12 

7 
7 
7 

.2 

.7 

T 
0 

19+ 

17 
14 

15 
16 
16 

2  0 
1  0 
1  0 

1,  o 
0  0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

65.2 
59.8 
64.6 
65,5 

64, 4M 

40.1 
35.5 

37.6 
42.8 
40.  1M 

52.7 
47.7 
51.1 
54.2 
52. 3M 

-   .7 

91 
85 
89 
81 
80 

30 
30 
30 

9 

9+ 

28 
23 
24 
30 
26 

17 
17 
17 
19+ 
5 

333 
394 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
11 
9 
5 
10 

0 

0 
0 

s 

2.21 
2.37 
3.17 
3.12 
3.68 

-  1.63 

-  .19 

.50 
.50 
.75 
.53 
.92 

7 
13 
13 

6 
18 

.1 
7.0 
2.3 

T 

0 
1 
1 

T 

20+ 
20 

19 

17 
17 

15 
16 

ie 

1  0 
1  0 
3  0 
1  0 
3  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST    VIRGINIA 
APRIL    1953 


Temperat 

ure 

Precipitation 

.1 

>. 

No.  of  Days 

.1 

>• 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  of  Days 

Station 

1 

Mil.             Mm. 

■B-a 

i 

il 

'J 

Si 

• 

1 

-5 

a. 

■ 

V 

II 

2 

s 

• 

*  3 
<s 

iz 

> 
< 

il 

s 

a 

I 

a 

1 

°< 

Si 

B  B 

I 

§1 

O 

• 

3 

Id 

So 

a 

s. 

0 

-;  0 

RAINELLE 

62.5 

36.1 

49,3 

1,1 

88 

29 

22 

17+ 

464 

0 

0 

" 

0 

3.93 

-       .26 

.57 

7 

11.0 

2 

20 

21 

3 

0 

RAVENSWOOO    DAM    22 

64.5 

40.5 

52,5 

-    1.3 

81 

29+ 

27 

17 

379 

0 

0 

7! 

0 

3.09 

-       .07 

•  84 

7 

19 

1 

0 

RICHWOOO    2    N 

57,2 

36.6 

46.9 

79 

29 

22 

20 

536 

0 

0 

12! 

0 

5.07 

•  68 

16 

5.5 

5 

21 

19 

3 

0 

RIPLEY 

65.7 

38.8 

52.3 

84 

29 

26 

5+ 

388 

0 

0 

9, 

0 

3.15 

.75 

18 

9 

2 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

61.3 

34.7 

48.0 

80 

29 

20 

5 

504 

0 

0 

11 

0 

2.81 

.67 

17 

13 

2 

0 

SPENCER 

63.7 

41.2 

52.5 

-       .3 

82 

29 

28 

5 

388 

0      0 

9 

0 

3.66 

.27 

1.30 

10 

•  9 

0 

19 

2 

1 

UNION 

60.2 

39.0 

49.6 

-    2,2 

82 

30 

23 

22 

0|     0 

8 

0 

2.45 

-       .44 

•  83 

7 

.2 

T 

20 

13 

2 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

65.3 

39.7 

52.5 

89 

29 

25 

13+ 

371 

0 

0 

8( 

0 

3.33 

-       .67 

,50 

13 

7.2 

2 

20+ 

14 

1 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

66.0 

37.4 

51.7 

.3 

84 

29 

24 

17 

391 

0 

0 

lo! 

0 

2.84 

-       .44 

.72 

7 

1.4 

T 

20+ 

12 

3    0 

WILLIAMSON 

67. 7M 

40. 7M 

54. 2M 

-    1.3 

94 

30 

27 

17 

1 

0 

4 

0 

2.24 

-    1.44 

•  44 

7 

T 

0 

13 

o'o 

WINFIELD    LOCKS 

61.9 

37.8 

49,9 

84 

30 

31 

14+ 

0 

0 

10J 

0 

3.11 

-       .31 

.53 

7 

1.1 

0 

16 

1 

0 

DIVISION 

51.2 

i 

1 

3.00 

1.8 

STATE 

50,5 

-    1.4 

! 

1 — — I 

1 

3.29 

-       .23 

2.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


13       14 


15 


22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


ABERDEEN 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 
ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  MOSPtTAL 

BELtNGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

RIG  SK IN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 
BLUEFIELD  2 

BLUESTONE  0AM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

6UC SHANNON 

BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL TA 
CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 
CLAV 
CLENDEN1N  2    SW 

C08URN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
DA  I  LEY 

DAVISSON  RUN 

DUCK  CREEK 

EAST  RA1NELLE 

ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE 
HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

1AEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 
JESSE  RUN 


MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  OAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 
NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 


3.51 
3*09 
2*99 


2.67 
2.67 
3.20 
2.80 


3.62 
3.02 
4.42 
3.55 


3.82 
2.68 
3*64 
3.94 


3.89 
3.56 
2*93 


JUNCTION 

3.20 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

3*41 

KERMIT 

1.86 

KNOBLY  MOUNTAIN 

E3*60 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

5*44 

LAKE  FLOYD 

3.38 

LAKE  LYNN 

3.69 

LEWISBURG 

2.99 

LINOS  IDE 

2.33 

LITTLE  SKIN  CREEK 

4*42 

LOGAN 

2*64 

LONDON  LOCKS 

2.57 

LOOKOUT  2 

2.61 

MADISON 

2*21 

MAN 

2.73 

MANNINGTON  1  N 

3*84 

MANMINGTON  1  W 

4*15 

MARTINSBURG  CAA  AP 

3*86 

MATHIAS 

2*93 

MATOAKA 

3*51 

MCMECHEN  DAM  13 

3*08 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

3*63 

MIDVALF 

5.52 

MOOREF7ELD 

2*06 

MOOREFIELD  MCNEILL 

2*91 

PARKERSBURG 

wB 

CITY     R 

2*46 

PARSONS  2 

A*06 

PETERSBURG 

WB  CIT1 

2.68 

PHILIPPI 

3*20 

PICKENS  1 

8*44 

PIEDMONT 

3*?8 

PI NEVILLE 

3*17 

POINT  PLEASANT 

3*12 

POINT  PLEASANT 

6  NNE 

3*68 

POLK  CREEK 

3*TT 

02       .01        .09 


22       .03      T 


.27      T  .00 


NoM  Following 
-   42    - 


DAILY  PRECIPITATION 


■EST  VIRGINIA 


Table  3— Continued 

»P«IL 

1939 

3 
o 
i- 

Day  ol  month 

Station 

1   | 

2  1 

3 

4  |  5 

|  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25   26   27 

28 

29 

30 

31 

PRINCETON 

ii«4 

.16 

T 

•  63 

T 

.16 

•  66 

•  01 

•  14 

•  19 

T 

•  03 

T 

.20   T 

•  06 

QUEEN  SHOALS 

T 

RA1NELLE 

3.93 

.06 

•  06 

.0? 

•  33 

•  37 

•  01 

.11 

.01 

•  29 

•  90 

.02   T 

•  33 

•  01 

•  91 

•  04 

.17 

•  13 

T 

T     .30 

06 

•  02 

•  96 

RAVENSWOOD  OAM  22 

3*09 

•  04 

.06 

T 

•03   .02 

•  64 

•  04 

.0? 

•  37 

•  04 

•  08 

•  32 

•  48 

•  46 

T 

•  04 

.02 

T     .08 

09 

•  04 

•  04 

REN1CK  ?  S 

2.88 

.11 

T 

T 

1.21 

•  03 

T 

•  02 

.05 

•  49 

T 

•  07 

T 

•  46 

•  07 

•  06 

.29   1 

T 

RICHWOOD  2  N 

9.07 

•  15 

.07 

.15 

.09 

•  96 

•  23 

•  97 

.13 

.25 

•  39 

.32 

•  68 

•  07 

•  17 

•  19 

.92 

.21 

19 

.21 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

4.30 

.16 

.91 

.39 

•  27 

.?1 

•  62 

.55 

•  27 

•  06   T 

•  22 

•  21 

.37 

•  20 

.12 

.16 

12 

.00 

T 

RIPLEY 

3.15 

•  60 

•  30 

.30 

•  30 

.28 

•  32 

•  79 

•  10 

20 

ROANOKE 

4.22 

.21 

•  20 

.41 

•  23 

•  02 

.15 

•  41 

.  59 

•  19 

.04 

•  28 

•  48 

•  10 

•  20 

•  17 

.37 

15 

•  03 

.07 

ROCKFORD 

3.9? 

.31 

•  09 

.04 

.44 

.20 

.19 

•  66 

•  39 

•  13 

•  19 

•  38 

•  19 

•  12 

T 

•  46 

12 

.03 

.06 

ROHRBOUGH 

4.46 

•  09 

•  09 

.33 

.24 

•  23 

.26 

.91 

.49 

•  13 

•  28 

.20 

•  33 

•  22 

•  19 

•  32 

15 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

4.92 

•  08 

•  38 

.06 

T     T 

.04 

•  64 

•  07 

.1? 

.73 

•  16 

T 

•  47 

.30 

•  18 

.04 

•  11 

•  22 

•  20 

•  19 

T     T     T 

•  32 

19 

.18 

•  04 

ST  MARYS 

3.21 

•  94 

•  04 

.02 

•  4* 

•  20 

•  01 

.14 

.11 

.02 

•  02 

T 

.28 

T 

•  62 

•  01 

.17 

.12 

T     .17 

06 

T 

T 

•  02 

SALEM 

3,34 

•  21 

.96 

•  12 

.21 

.05 

•  10 

•  21 

.50 

T 

•  36 

1.00 

20 

.02 

SAND  FORK 

5*09 

.17 

•  20 

.0? 

.09 

.20 

■  36 

.70 

.63 

.56 

•  24 

•  30 

.13 

•  44 

.20 

•  29 

.20 

20 

•  09 

•  S3 

•  10 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

2. SI 

•  03 

•eo 

•  04 

.14 

.21 

•  48 

.10 

•  09 

•  67 

.19 

.17 

10 

•  09 

SHINNSTON 

2.69 

•  02 

T 

T 

.34 

•  10 

.10 

.31 

.11 

•  09 

.03 

•  17 

.99 

•  07 

.22 

•  09 

•01   .29 

10 

•  02 

•  19 

SPENCER 

3*66 

•  03 

•  01 

.02 

.02 

•  32 

.07 

1.30 

.38 

■  03 

•  34 

•  02 

•  32 

•  21 

.03 

•  06 

T     .17 

02 

.07 

•  02 

SPRUCE  KNOB 

3.35 

•  30 

•  20 

•  83 

.87 

•  94 

T 

.20 

•  41 

STONY  RIVER  OAM 

E3.94 

•  90 

•  91 

.35 

•  76 

•  97 

E.10 

•  19 

•  06 

•  19 

E.39 

E.20 

.09 

07 

SUGARCAMP  RUN 

3.5* 

•  09 

•  22 

.03 

T 

T 

•  46 

T 

.06 

•  31 

.50 

•  26 

.08 

•  23 

•  04 

•  11 

•  41 

•  12 

•  16 

T 

.11 

29 

•  04 

T 

T 

SUMMERSVILLE  2 

2.71 

•  09 

.12 

•  60 

•  39 

•  33 

•  32 

T 

•  33 

•  09 

•  20 

.07 

25 

SUTTON  2 

2.  83 

.10 

.09 

•  48 

•  14 

•  20 

•  90 

•  29 

•  30 

•  03 

•  26 

•  06 

11 

•  10 

•  09 

SYCAMORE  CREEK 

2»27 

.09 

•  04 

.20 

•  91 

■  20 

.10 

•  20 

•  40 

•  10 

•  29 

•  09 

•  10 

17 

.09 

•  09 

THOMAS 

5.33 

•  12 

.36 

.06 

•  03 

•  97 

•  07 

.16 

•  74 

•  30 

•  64 

.26 

•  14 

.07 

.03 

•  39 

•  20 

.30 

.03   T 

•  14 

19 

•  24 

.09 

UNION 

2.43 

•  06 

.02 

T 

■  83 

•  02 

.02 

T 

.72 

T 

■  19 

.02 

•  32 

•  02 

T 

.12 

1» 

•  01 

UPPER  DAVISSON  RUN 

2.37 

.60 

•  10 

•  26 

T 

T 

•  40 

•  50 

T     .46 

05 

T 

T 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

3.42 

•  09 

•  27 

T 

.07 

.97 

•  09 

.16 

•  29 

T 

•  29 

.05 

T 

T 

T 

•  92 

T     .90 

75 

•  13 

VALLEY  CHAPEL 

4.00 

.06 

•  12 

T 

•  44 

.30 

T 

.12 

•  79 

•  30 

.06 

•  29 

•  22 

.29 

.27 

.20 

.37 

?0 

•  01 

•  02 

VALLEY  HEAO 

3*94 

•  19 

.06 

.03 

T     T 

T 

•  67 

•  10 

.01 

•  ie 

•  24 

.43 

.13 

•  18 

.03 

•  12 

.36 

.19 

.70 

T 

•  12 

13 

•  19 

T 

VANDAL IA 

4.39 

.16 

.11 

•  03 

•  41 

•  22 

.22 

•  91 

.  54 

•  24 

.03 

•  32 

•  49 

•  14 

.92 

.17 

•  26 

10 

•  03 

•  09 

VIENNA  BRISCOE 

2.77 

.09 

.20 

.02   T 

.08 

•  49 

.13 

•  19 

.03 

.01 

.23 

.37 

•  49 

.01 

.11 

•  30 

05 

•  03 

T 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

2.9? 

.13 

•  33 

•  92 

•  03 

.19 

•  49 

•  06 

•  33 

.05 

.03 

.13 

•  01 

.08 

48 

WASHINGTON  OAM  19 

2.39 

.06 

•  07 

.01 

.03 

•  06 

•  62 

.08 

•  11 

.  12 

T 

T 

.22 

.30 

•  91 

.04 

T 

T     .13 

10 

.07 

.04 

T 

WEBSTER  SPRINGS 

3.33 

T 

•  30 

•  09 

•  96 

•  30 

.13 

.29 

.12 

•  41 

.18 

.24 

.08 

•  20 

33 

•  12 

WE1RT0N 

3.14 

•  43 

•  09 

T 

•  20 

.10 

.35 

.60 

.15 

T 

T     T 

.19 

T 

.64 

.10 

T 

•  03 

T 

•22   .06   T 

T 

T 

T 

WELL5BURG  3  NE 

3.36 

•  46 

•  11 

T 

•  12 

.10 

.39 

•  43 

.14 

T 

.62 

.26 

T 

•  07 

.38   .22   T 

T 

WEST  MILFORD 

2.99 

•  29 

•  01 

•  37 

•  28 

.28 

•  29 

.22 

•  20 

.16 

.37 

.40 

14 

•  02 

WESTON 

4*36 

•  11 

.17 

.08 

T     T 

•  47 

•  10 

.12 

•  88 

•  06 

.04 

•  39 

.12 

.27 

.04 

.06 

.41 

•  10 

•  33 

T 

•  14 

26 

•  12 

.09 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

3<3T 

.20 

.07 

.02 

•  49 

.01 

.38 

•  94 

•  03 

.04 

•  03 

.04 

.04 

■  06 

1.03 

.01 

.06 

T     T 

•15   .14 

01 

.02 

T 

T 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

2.9? 

•  01 

.17 

.01 

.01 

•  03 

.49 

.25 

.58 

T 

.05 

T 

T 

.09 

T 

.21 

.75 

•  06 

.01 

•  03 

19 

.01 

•  04 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.64 

•  06 

T 

•  72 

■  13 

•  60 

T 

•  20 

T 

.20 

•  93 

•  06 

.08 

.13 

07 

.02 

WILLIAMSON  1 

2.24 

•  19 

•  44 

■  07 

.12 

•  26 

•  19 

•  04 

•  42 

T 

T 

.09 

.08 

08 

•  19 

•  13 

WILLIAMSON  2 

2.28 

•  19 

•  03 

•  41 

•  03 

.14 

•  28 

.18 

.42 

T 

T 

•  09 

.23 

02 

•  30 

WINFIELD  LOCKS 

3.11 

•  02 

T 

.02 

T 

•  93 

•  19 

•  30 

.45 

•  33 

.01 

.28 

•  31 

.26 

•  03 

.08 

.17 

05 

•  10 

The  four  digit  identification  numbers 
Figures  and  letters  following  the  sta 
Observation  tlass  given  la  the  Static 


REFERENCE  NOTES 
Id  the  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  sill  be  no  duplies 
Ion  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  alien  and  direction  from  the  post  office. 
Index  are  In  local  standard  tlae. 


Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  lssu 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aont 
Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  table 


of  this  bulletin. 

will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 


Sleet  aad  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaouats  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  3  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 


•  let. 


See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

are  at  7:30  A.M.  S.8.T. 


*TB  EQU1V  la  Table  7  aesns  tbe  wate 


the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  eatry. 


-  Ho  record  la  Tables  3,0, 

*  And  also  on  a  later  date 

■  Aaount  Included  In  following  aeasureaent ,  tints  distribution  unknown. 
//  Gsge  Is  eoulpped  with  a  wtndbsleld. 

B  Adjusted  to  s  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data". 

I  later  soulvalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  enowfsll. 

■  One  or  sore  days  of  record  alsslng;   see  Table  S  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

■  Dally  values  and  Monthly  total  fro*  recording  gage. 
T  Trace,  aa  aaount  too  small  to  Measure. 
V  Includes  total  (•  r  previous  sonth. 
Z  Observation  t is*  Is  1:30  a.s.  E.S.T.  of  the  following  day. 

Subscription  Pries:   IS  cents  per  copy,  Monthly  and  annual;  (1.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Anaual  Suaaary.)   Checks  and  money   orders  should  be  nsde  payable  to  the  Treasurer  of  the 
United  States,   ■ealttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  23,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1953 


Station 

Day 

Oi  Month 

• 

I 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

ALOERSON 

MAX 

MIN 

75 
SO 

72 
46 

65 
33 

64 

35 

65 
25 

62 

43 

56 

47 

70 
36 

ei 

43 

78 
48 

71 
43 

70 
36 

62 

38 

58 
39 

54 
25 

54 
38 

66 

24 

68 
43 

53 
33 

43 

30 

58 

33 

68 
29 

75 
46 

84 

40 

77 
45 

72 

50 

65 

40 

68 
37 

84 
47 

76 
48 

67.1 

39.0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

63 

47 

67 
42 

63 
47 

67 
42 

70 
29 

54 
42 

32 
46 

69 

34 

76 
49 

74 
51 

67 
36 

65 

38 

58 
34 

49 
31 

50 
28 

51 
33 

61 
30 

72 

50 

49 
27 

37 
24 

52 

28 

64 
28 

66 

55 

75 
51 

75 
61 

73 
59 

66 

36 

65 
34 

80 
46 

74 
53 

63.5 

40.4 

BAYARD 

MAX 

MIN 

67 
38 

51 
39 

55 
32 

55 
30 

53 

25 

50 
30 

48 

42 

61 
29 

73 

35 

65 
49 

60 
38 

56 

37 

51 
32 

43 
27 

54 
22 

47 
32 

56 

31 

61 
40 

53 
25 

36 
24 

43 
25 

63 

22 

70 
51 

72 
36 

75 
46 

70 
SO 

SI 
35 

52 

33 

76 
39 

70 
46 

57.9 
34.7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

70 
51 

64 

41 

67 
33 

63 
37 

58 
23 

54 
43 

50 

41 

71 

35 

79 

45 

74 
54 

72 
37 

63 
37 

58 
33 

SO 
30 

54 
23 

52 
33 

61 
22 

66 
43 

49 
27 

35 
25 

54 

28 

68 
24 

68 

55 

79 
40 

7* 
63 

66 

49 

51 
35 

65 
31 

84 
38 

76 

54 

63.2 

37,7 

BENSON 

MAX 
MIN 

68 

45 

61 
43 

69 
44 

63 
38 

63 
26 

38 
38 

52 

44 

65 
30 

79 
42 

78 
52 

68 
45 

68 
45 

65 
37 

53 
33 

60 
23 

54 
37 

62 
27 

62 
43 

46 
30 

38 
29 

57 
29 

68 
24 

76 
63 

78 
36 

81 
48 

76 

48 

64 
39 

56 
38 

80 
43 

79 
46 

64.9 
38.8 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

63 
44 

53 

44 

61 

43 

59 

41 

39 
33 

49 

41 

54 
43 

64 

33 

80 
45 

76 
53 

65 

45 

59 
46 

51 
37 

36 
32 

SB 

30 

31 
37 

62 
32 

55 
35 

42 

28 

41 
30 

59 
29 

73 
30 

77 
62 

76 
42 

76 
53 

66 

50 

52 

39 

56 
40 

76 
44 

70 

47 

61.3 
40.3 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 

40 

56 
48 

63 
31 

60 
36 

60 
31 

51 
36 

54 

45 

67 

42 

69 

39 

74 
50 

69 
48 

60 
41 

49 
40 

51 
36 

59 
23 

61 
41 

65 
40 

57 

42 

47 
35 

45 

31 

50 
32 

72 

24 

78 
55 

72 
51 

83 
42 

78 
55 

68 
43 

57 
42 

68 
46 

65 

42 

62.4 
40.2 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

-70 

57 

68 
41 

65 
39 

66 
30 

59 

18 

53 

45 

SO 

41 

65 

35 

76 
43 

68 
42 

68 
39 

64 
32 

57 
32 

49 

30 

58 

19 

45 

33 

61 
24 

62 
40 

33 

26 

32 
24 

54 
29 

68 

19 

70 
52 

78 
30 

80 
61 

71 
41 

66 
36 

62 
31 

64 

34 

81 
55 

62.8 
35.9 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

72 
51 

67 

41 

69 

38 

65 
39 

72 
28 

53 

45 

51 

45 

74 
33 

77 
49 

76 
54 

71 
37 

65 
44 

34 

33 

53 
32 

56 
27 

51 
32 

67 
26 

65 
41 

43 

28 

36 
25 

56 
28 

70 
26 

70 
53 

79 
51 

75 
58 

66 

48 

51 
35 

69 
31 

84 
41 

73 
54 

64.3 
39.1 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

69 
41 

/ 
75 
49 

50 
36 

65 

40 

60 
30 

63 
32 

53 

46 

53 
37 

72 

39 

80 
51 

72 

44 

71 
41 

62 

41 

46 

35 

51 
31 

57 
34 

45 
27 

66 
30 

67 

34 

43 
30 

42 
31 

58 
31 

68 
32 

71 
46 

80 
50 

77 
52 

70 
42 

49 
36 

69 
40 

85 
46 

63.0 
38.5 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

59 

36 

62 
40 

45 
39 

60 
37 

54 

30 

52 

33 

48 
40 

47 
34 

64 
42 

75 
52 

65 

42 

62 

38 

60 
33 

40 
30 

48 
22 

56 

35 

42 

30 

56 
41 

30 
24 

38 

26 

38 

27 

54 

29 

65 

52 

71 
39 

74 
52 

75 
54 

68 

37 

39 
35 

SS 

38 

77 
52 

36.6 
37.3 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
46 

66 

44 

70 

44 

69 
37 

63 

24 

62 

40 

54 

44 

68 

38 

80 
41 

78 
54 

69 
45 

68 
45 

64 
37 

57 
32 

62 
24 

56 
36 

66 

25 

64 
42 

55 

30 

49 

24 

58 
29 

73 
26 

78 
62 

84 
38 

84 
54 

77 
49 

62 
39 

52 
38 

82 

41 

82 
49 

67.5 
39.2 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

69 

47 

58 
42 

64 
41 

60 
39 

57 
26 

52 

39 

SO 
43 

63 

35 

76 
45 

70 
54 

63 
43 

61 
45 

57 
33 

51 
32 

59 
25 

54 
34 

61 
30 

60 
39 

41 
29 

38 
27 

54 
29 

69 

27 

74 
60 

78 
39 

76 
64 

71 

48 

49 
38 

53 

37 

79 
43 

73 
53 

61.3 
39.6 

CABWAYL1NGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

75 
51 

63 

47 

69 

43 

65 

41 

65 
27 

63 

46 

35 

45 

68 

35 

85 

49 

79 
51 

70 
42 

68 
43 

59 

38 

39 
28 

60 
29 

60 
38 

68 

24 

66 

39 

47 
31 

42 
28 

63 

31 

78 
27 

82 
49 

86 

47 

84 
50 

79 
47 

49 
42 

71 
33 

91 
39 

74 
54 

68.1 
39.8 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

69 

46 

60 

45 

64 

44 

60 

39 

61 
26 

58 
42 

56 

43 

65 

31 

81 
43 

77 
52 

65 

42 

63 

34 

56 

37 

57 
36 

59 

27 

56 
38 

64 
25 

59 
37 

42 

30 

39 
30 

59 

35 

75 
27 

80 
62 

79 
37 

79 
49 

75 
47 

S3 

40 

56 
38 

82 
40 

77 
47 

64.3 
39.0 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

65 

42 

52 

37 

55 

3? 

52 
35 

51 
30 

45 
33 

45 
39 

62 
29 

72 

37 

62 

45 

62 

35 

57 
33 

55 

28 

41 
24 

52 

21 

44 
27 

34 
27 

58 
38 

48 
27 

30 

20 

40 
20 

60 
21 

66 
49 

72 
37 

73 
55 

69 
53 

55 

32 

52 

30 

77 
32 

68 
52 

36.5 

34.0 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
53 

53 

44 

67 

43 

60 
42 

63 
35 

57 

47 

51 

43 

64 
39 

77 

ss 

71 
SO 

69 
42 

61 
43 

46 
36 

55 
33 

58 
33 

48 

37 

64 
37 

64 

34 

42 
32 

40 
30 

59 

37 

75 
37 

76 
61 

83 
49 

77 
65 

66 
45 

46 
39 

69 
37 

88 
46' 

74 
59 

63.2 
42.8 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

66 

47 

75 
46 

51 
45 

67 
43 

62 

30 

64 
48 

55 
45 

50 
40 

65 

43 

78 
54 

69 
39 

70 

46 

63 
38 

49 

3* 

57 
32 

60 

40 

52 
28 

66 
46 

65 
33 

46 

32 

46 

34 

62 

30 

75 

57 

79 

43 

85 
55 

77 
51 

67 
42 

52 
35 

69 
44 

87 
57 

64.4 
41.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

65 
26 

68 
45 

46 
42 

68 

41 

SB 
28 

58 
32 

51 
44 

53 

33 

66 
33 

79 
50 

67 
46 

61 
46 

61 

38 

43 
33 

54 
27 

60 
32 

41 
32 

61 

40 

SO 
31 

41 
30 

41 
31 

56 
27 

72 
32 

76 
40 

44 

79 
52 

69 
40 

44 
40 

34 

40 

79 
46 

39.9 
37.4 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

65 

44 

63 

37 

56 

28 

52 

30 

51 
21 

50 
33 

47 
39 

63 
28 

70 
35 

61 
44 

59 
35 

56 
29 

54 
26 

42 
23 

SO 
19 

43 
27 

55 
26 

56 
37 

45 
21 

30 
19 

45 
23 

60 
16 

60 
40 

70 
31 

70 
48 

65 
42 

55 

31 

58 
29 

76 
34 

76 
47 

56.8 
31.3 

CRESTON 

MAX 
MIN 

68 
28 

74 
46 

50 
41 

69 

37 

63 
26 

64 
27 

54 
37 

57 
27 

67 
26 

80 
47 

73 
42 

69 
46 

61 
33 

32 

24 

39 
25 

59 
25 

52 
23 

6? 
26 

53 

26 

46 

31 

41 
30 

62 

27 

76 
30 

80 
43 

83 

41 

79 

46 

68 

41 

46 
35 

62 

40 

84 
42 

63.8 
34.0 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
45 

50 

41 

62 
36 

52 

30 

55 

26 

50 
38 

47 
42 

65 

31 

76 

42 

67 
46 

62 
42 

59 
37 

49 
33 

47 
27 

59 
24 

40 
33 

58 
36 

60 

32 

39 
27 

36 

25 

SO 

27 

66 
25 

70 
53 

77 
37 

74 
55 

70 
41 

42 

37 

S3 

36 

80 
37 

72 
58 

58.6 
36.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

67 
45 

51 
43 

63 
42 

59 

39 

57 
36 

49 

42 

51 
43 

65 

37 

80 
47 

67 
46 

65 

44 

58 
46 

48 
35 

32 

31 

60 
28 

42 

34 

62 

34 

45 
32 

42 

28 

42 
28 

SS 

29 

70 
35 

76 
57 

76 
46 

76 
59 

70 
44 

44 
38 

SI 

39 

77 
43 

75 
61 

39.8 
40.4 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

67 
46 

46 

37 

60 
31 

51 
34 

5* 
32 

46 
40 

47 
37 

65 

33 

75 
54 

63 

41 

65 

34 

55 

40 

44 
28 

44 
23 

47 
24 

38 
30 

58 
30 

60 

34 

34 
23 

31 
22 

49 
25 

62 
29 

63 
55 

73 
47 

69 

54 

62 
35 

46 
32 

61 
33 

78 
40 

73 
48 

36.2 

35.7 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

72 
44 

61 
44 

60 
31 

60 
37 

61 
30 

58 
41 

52 
45 

66 
32 

73 
36 

73 
49 

67 
42 

79 
37 

51 

37 

30 
32 

58 
26 

50 
37 

63 

35 

65 

38 

S3 

32 

40 
26 

51 
28 

65 
28 

71 
42 

76 
46 

80 
52 

73 
52 

66 

38 

63 
36 

78 
39 

76 
43 

63.8 
37.9 

6ARY 

MAX 
MIN 

65 

45 

75 
45 

49 
41 

71 
41 

60 
27 

62 

43 

59 

46 

52 

39 

73 

40 

81 
SO 

69 
35 

70 
39 

64 
37 

47 
33 

55 

29 

59 
38 

45 
23 

67 
33 

70 
31 

43 

30 

42 

31 

58 

27 

71 
37 

71 
49 

84 

50 

78 
50 

70 
40 

46 
33 

72 
39 

88 
51 

63.9 
38.4 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

75 
46 

63 
42 

6* 
36 

68 
40 

63 
26 

'  58 
42 

52 

44 

65 
38 

78 
42 

73 
50 

70 
42 

62 
42 

33 

36 

56 

30 

60 
28 

56 
36 

66 
23 

64 
38 

44 

30 

40 
30 

60 
32 

73 

27 

77 
56 

83 
38 

83 
56 

70 
48 

52 
38 

64 
35 

85 
38 

76 
54 

63.2 
38.8 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

74 
47 

60 
44 

65 

47 

58 

42 

60 
28 

37 

44 

53 

45 

64 

34 

79 

40 

72 
46 

66 
45 

62 

45 

57 
37 

55 
33 

59 
28 

52 

37 

S9 
27 

52 

40 

42 

31 

40 
30 

58 

31 

72 
28 

78 
65 

78 
49 

79 
60 

73 
51 

51 

41 

58 

39 

82 

41 

77 

44 

63.1 
40.6 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

67 
42 

57 

44 

65 

41 

57 
32 

56 

24 

52 
35 

50 

43 

66 
31 

77 
36 

69 

49 

64 
44 

39 
46 

55 

36 

51 
33 

60 
23 

54 
36 

61 
21 

59 
37 

41 
30 

41 
29 

53 

29 

69 
25 

75 
56 

77 
35 

77 
51 

73 
47 

47 
39 

52 
40 

79 

41 

76 

49 

61.3 
37.3 

GRANTSVILLE 

MAX 
MIN 

68 
36 

76 

46 

50 

44 

66 

40 

61 
26 

62 
40 

S3 

45 

54 
32 

65 

35 

81 

51 

68 
40 

68 
46 

37 

29 

27 

27 

50 
25 

65 

44 

59 
28 

59 
29 

51 
29 

61 
27 

75 
46 

80 

37 

81 
51 

79 
47 

66 

40 

46 
37 

86 
43 

64 
55 

65.9 

38.0 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

68 
42 

68 

44 

49 
41 

69 
38 

62 
24 

65 

44 

55 

42 

50 
33 

70 

37 

82 

49 

69 

30 

70 
43 

62 
33 

30 
27 

58 
27 

60 
36 

32 

21 

67 
44 

63 
27 

43 
29 

46 
32 

63 

27 

77 
57 

80 
43 

86 

50 

77 
51 

64 
42 

49 
32 

71 
39 

90 
52 

64.6 
37.9 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

63 
46 

47 
45 

59 

40 

60 

41 

58 
29 

50 
40 

53 

45 

64 

34 

81 
47 

66 

47 

63 

47 

57 
45 

44 
37 

54 
27 

58 

27 

45 
32 

60 
28 

47 
32 

42 
28 

38 
27 

33 

30 

72 
27 

75 
52 

75 
41 

73 
53 

61 
47 

47 
40 

S3 

41 

79 
43 

73 
52 

39.0 
39.0 

HOGSETT  GALL  I POL  IS  OAM 

MAX 
MIN 

61 
36 

72 
45 

46 

38 

61 

40 

59 

26 

62 
27 

52 

43 

53 

35 

63 
34 

80 
49 

63 
35 

65 
36 

62 

38 

48 
31 

59 

30 

37 
38 

57 
31 

65 
31 

51 
29 

44 

30 

43 
28 

62 

30 

75 
34 

80 
42 

82 

41 

76 

50 

61 

41 

47 
36 

65 

40 

81 
44 

61.8 
36.3 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

62 
38 

52 

38 

53 

37 

52 

33 

50 
31 

50 
31 

45 
41 

61 
31 

71 
42 

65 

50 

56 

37 

55 

40 

49 
30 

42 
25 

52 
22 

47 
30 

52 
29 

52 

39 

47 
24 

33 

23 

43 

24 

60 
26 

69 

37 

71 
39 

73 
55 

68 
53 

S3 

33 

47 
32 

74 
39 

67 
47 

35.8 

33.9 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

73 
50 

60 
46 

65 
43 

63 

42 

64 
29 

59 
48 

52 

44 

62 

34 

82 

46 

77 
57 

68 
36 

64 

45 

53 

38 

58 
32 

59 

32 

55 
39 

66 
36 

61 
36 

44 
30 

43 

31 

63 
36 

77 
31 

80 
66 

83 
46 

79 
57 

65 
52 

32 

42 

70 
3S 

84 
41 

80 
58 

65.4 
42.0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
52 

52 

47 

66 
44 

60 

42 

64 
33 

56 

47 

54 

42 

64 

37 

81 
50 

73 
50 

67 
39 

57 

43 

50 
39 

60 
33 

60 
38 

52 
39 

67 
38 

54 
33 

43 
31 

42 
32 

63 

37 

78 
36 

81 

57 

85 
SI 

77 
60 

63 
45 

49 

40 

71 
39 

87 
46 

74 
62 

64.0 
42.7 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

69 
39 

54 
48 

62 
29 

59 
36 

60 
24 

49 
35 

S3 

47 

68 

30 

74 
37 

73 
50 

68 

47 

59 
37 

48 

40 

52 
33 

60 

15 

S3 

41 

61 
39 

65 
39 

48 
34 

46 

32 

33 

30 

70 
22 

78 
54 

77 
36 

82 

40 

78 
49 

S3 

42 

39 

41 

43 

48 

61.8 
38.0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

65 

43 

60 
45 

64 
34 

65 
41 

60 
33 

64 
44 

55 
47 

64 

43 

66 

44 

76 
48 

72 
48 

57 
38 

51 

40 

S3 

35 

61 
27 

57 
41 

68 
31 

64 
47 

50 

37 

49 
29 

52 

32 

71 
34 

80 
57 

75 
48 

85 

45 

78 
60 

68 
41 

62 
42 

69 
♦7 

68 

46 

64.3 
41.6 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 

MIN 

67 

33 

S3 

37 

55 
33 

5* 
33 

51 
21 

49 
32 

45 

38 

64 

27 

70 
38 

62 

44 

60 
35 

58 

31 

51 
26 

43 

24 

50 

19 

44 
27 

56 

30 

57 
33 

47 
22 

30 
20 

43 
22 

60 
18 

63 
45 

72 
30 

70 
4* 

65 

44 

JO 
31 

32 
29 

77 
36 

70 
50 

56.3 
31.8 

See    reference 


otee    following    Station    lades. 
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Table  5-  Continued 

D 

AI 

LY 

TJ 

EN 

LPI 

:rj 

\T 

Ufl 

ES 

WEST  VIRGINIA 
APRIL  1953 

Day 

Oi  Month 

• 
5 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

> 
< 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

70 
42 

45 
42 

62 
35 

62 

40 

59 
31 

57 
42 

34 

45 

67 

35 

77 

47 

76 
55 

66 

41 

66 
41 

60 
35 

30 
31 

5S 

27 

52 
35 

62 
29 

64 
42 

50 
30 

40 
26 

53 

29 

67 
25 

67 
47 

76 
45 

74 
59 

68 
50 

49 
32 

65 
35 

82 
39 

73 
35 

62.3 

36.9 

LOOM 

MAX 
MIN 

67 
49 

75 
48 

51 
46 

72 

45 

61 
32 

66 

36 

58 
48 

49 
43 

71 
43 

86 
55 

71 
38 

73 
40 

68 
40 

50 
37 

59 

35 

62 
39 

52 
29 

70 
34 

68 
34 

46 
32 

43 
34 

63 
32 

78 
36 

77 
52 

89 

57 

72 
43 

70 
43 

48 
37 

72 
42 

94 
49 

66.0 
41.0 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

63 
40 

74 
48 

54 

44 

69 

44 

60 
32 

65 
32 

58 
46 

51 
41 

67 
42 

78 
49 

70 
42 

67 
42 

63 

39 

48 
35 

51 
34 

61 
36 

46 

30 

66 
31 

63 
33 

48 
32 

43 
33 

60 
33 

74 
34 

76 

44 

85 
46 

78 
32 

69 

42 

48 
38 

70 
40 

90 
46 

63.8 
39.3 

MAO  I  SON 

NAX 
MIN 

67 

44 

75 
47 

50 
44 

71 
43 

62 

30 

66 

39 

55 

46 

48 

41 

70 

43 

84 
53 

71 
36 

71 
41 

66 
39 

SO 
35 

58 
31 

61 

40 

50 
28 

67 
34 

67 
33 

45 
32 

45 
35 

64 
30 

77 
36 

76 
46 

87 
51 

77 
50 

68 
44 

48 
36 

70 
40 

91 
56 

65.2 

40.1 

MANNINGTON  1  N 

NAX 
MIN 

67 
44 

55 

44 

64 
39 

59 
39 

58 

26 

51 
38 

55 

44 

67 
31 

61 
41 

78 
S3 

66 

43 

62 
41 

61 

38 

55 

28 

60 
23 

54 
36 

62 

25 

54 
36 

43 

27 

43 
30 

57 
32 

73 
24 

78 

60 

76 
41 

80 
55 

70 
49 

52 

40 

53 
39 

78 
39 

75 
41 

63.0 

36.2 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
45 

66 
48 

62 
34 

61 

39 

62 

34 

57 
41 

55 

47 

63 

41 

67 

41 

76 

49 

68 
48 

54 
41 

49 
38 

32 

36 

60 
28 

35 

41 

67 
42 

59 
41 

49 

31 

47 
30 

51 

34 

71 
30 

80 
56 

70 
46 

86 
46 

79 
45 

56 

44 

58 

43 

69 

48 

63 

48 

62.4 
41.2 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

68 

42 

55 

47 

57 
29 

61 
38 

60 
28 

55 

40 

51 
45 

65 
32 

70 
37 

74 
41 

67 
43 

64 

35 

51 
38 

47 
30 

57 
24 

50 
37 

63 

37 

64 
37 

54 

31 

41 
25 

50 

29 

67 
25 

73 
55 

73 

48 

80 
54 

74 
52 

66 
40 

60 
38 

73 
42 

69 
43 

62.0 
38.1 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

NAX 
MIN 

63 
26 

64 
43 

48 
42 

62 

38 

58 
28 

58 

29 

50 

41 

54 
30 

63 
30 

81 
49 

64 

45 

63 

46 

58 
37 

43 
29 

S3 

26 

58 
31 

41 
25 

61 
34 

44 
27 

41 
29 

41 
30 

56 
28 

73 
32 

76 
40 

76 
40 

77 
50 

64 

40 

45 
39 

53 

41 

79 
47 

59.0 
35.7 

MOOREFIELD 

NAX 
MIN 

6* 
45 

56 

49 

62 
34 

61 

38 

61 

30 

56 
41 

53 

47 

66 
36 

73 
42 

75 
53 

73 

48 

66 
41 

52 
42 

32 
35 

61 
28 

55 
41 

65 

40 

69 
42 

55 

35 

45 
29 

53 
31 

70 
26 

77 
59 

78 

43 

82 
50 

80 
52 

66 
44 

SB 

43 

79 
45 

76 
46 

64.9 
41.2 

MOOREFIELD  MCNEItL 

MAX 
MIN 

67 

41 

55 

48 

61 
29 

61 
32 

60 
24 

60 
36 

53 

47 

68 

31 

74 
39 

74 
50 

70 
48 

69 
36 

SI 

40 

53 

36 

60 
21 

56 

40 

65 

35 

69 
37 

54 
35 

43 
27 

54 
33 

70 
20 

78 
49 

76 
37 

81 

44 

78 
49 

70 
43 

59 

42 

79 
43 

73 
42 

64.9 
37.8 

NOR6ANT0WN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
46 

SI 

43 

63 
36 

56 

40 

56 
35 

50 
42 

51 
44 

65 
36 

79 
46 

67 

47 

63 
45 

58 

46 

46 
36 

31 
32 

60 
28 

45 

35 

59 

35 

46 
31 

40 
28 

41 
29 

53 
30 

68 
37 

75 
55 

74 
45 

78 

60 

70 
45 

45 
39 

51 
40 

75 
43 

77 
60 

59.3 
40.6 

M0R6ANT0WN  LOCK  AND  DAN 

MAX 
MIN 

65 
45 

53 

44 

63 
44 

57 
39 

60 
32 

52 
40 

53 

45 

66 
34 

76 

44 

70 
50 

66 
46 

60 
49 

56 

38 

52 
32 

61 
27 

56 

38 

61 
33 

54 

36 

43 
28 

43 
30 

54 
29 

69 
29 

76 
61 

76 

40 

78 
52 

71 
53 

54 

41 

52 

39 

76 

44 

78 
49 

61.8 
40.4 

NEW  CUMBERLAND  DAN  9 

MAX 
MIN 

60 
35 

56 
35 

68 
35 

57 

40 

59 

38 

55 
39 

53 
42 

66 

33 

76 

47 

77 
52 

61 
44 

57 
43 

48 
36 

53 
32 

59 
26 

51 
36 

54 
38 

45 
31 

44 
23 

43 
29 

57 
30 

71 
32 

71 
57 

67 
34 

78 

51 

64 
45 

53 

36 

36 
39 

71 
39 

78 
48 

60.3 
38.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

63 
45 

53 

44 

62 
39 

61 

40 

6] 
33 

51 

42 

55 
38 

65 

40 

62 

45 

70 
45 

62 

45 

62 

48 

50 
38 

58 
31 

59 
28 

54 

38 

62 
29 

57 
34 

44 
27 

43 
32 

60 

30 

72 
28 

79 
54 

76 
45 

78 
51 

75 
54 

56 
40 

55 

40 

79 
40 

75 
49 

62.8 
39.7 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

61 
34 

71 
40 

44 
36 

66 

42 

57 
40 

60 

40 

52 

42 

48 
35 

63 
37 

79 
52 

67 
39 

61 
42 

61 
34 

44 
28 

51 

27 

34 

29 

40 
23 

62 
30 

63 

30 

41 
25 

39 
24 

35 

26 

68 
28 

70 
41 

80 
46 

76 
48 

67 

35 

41 
32 

67 

34 

85 
43 

59.8 
35.5 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
48 

50 
44 

56 

44 

58 
40 

60 
34 

50 
42 

54 

43 

63 
32 

60 
50 

68 

48 

63 

44 

56 
42 

49 
37 

55 

32 

57 
31 

45 
36 

61 
35 

45 
32 

43 
29 

40 
30 

59 
27 

73 
37 

77 
58 

77 
49 

75 
60 

60 

44 

45 

39 

55 

40 

79 
45 

70 
56 

39.6 
40.9 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 

49 

51 
44 

60 
45 

58 

43 

60 
33 

50 
44 

54 
43 

64 
35 

82 

50 

71 
48 

65 

45 

55 
42 

48 

37 

36 
33 

38 
34 

47 

37 

63 

40 

46 
33 

43 
30 

41 
32 

59 
32 

74 
36 

76 
56 

77 

47 

76 
60 

62 

45 

45 
39 

56 
41 

80 
46 

69 
57 

60.5 
41.9 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

66 

44 

51 

41 

58 
40 

51 

38 

55 

26 

50 
36 

48 
44 

64 
36 

75 
42 

65 

50 

61 
42 

56 
42 

50 
32 

47 
30 

37 
25 

39 

33 

57 
31 

60 
32 

41 
28 

36 
26 

50 
27 

66 
26 

71 
58 

76 

39 

75 
61 

71 
52 

52 

39 

SI 
36 

78 
40 

70 
59 

38.2 
38.5 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

61 

44 

55 
42 

61 
33 

59 
35 

61 
31 

51 
40 

52 
46 

67 
37 

73 
42 

75 
52 

69 

46 

53 
41 

48 
38 

32 

36 

61 
28 

49 

40 

66 
42 

66 
42 

46 
33 

43 
30 

53 

31 

69 
26 

78 
62 

77 
47 

82 

60 

78 

51 

53 

44 

60 
43 

79 
45 

61 
47 

62.1 

41.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

68 

41 

53 

38 

58 

30 

48 

34 

55 

25 

46 
36 

48 

40 

65 
29 

72 
43 

65 

51 

61 

37 

60 
37 

58 
29 

41 
21 

52 
22 

48 
29 

56 
22 

56 
37 

46 
24 

34 
22 

48 
24 

64 
23 

68 
51 

73 
33 

71 
52 

65 
39 

45 
33 

55 
31 

80 
41 

68 
55 

57.8 
34.3 

PIEDNONT 

MAX 
MIN 

66 

43 

57 
46 

51 

34 

63 

39 

59 

29 

56 
38 

50 

41 

53 
35 

67 
43 

73 
46 

71 
46 

66 

44 

46 

40 

46 

34 

51 
28 

60 

40 

52 
38 

63 

47 

39 

35 

46 

31 

45 
32 

52 

28 

71 
46 

77 

43 

75 
47 

78 
53 

58 

43 

51 

40 

55 
44 

75 

47 

39.8 
40.0 

PI NEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
50 

75 

47 

50 
42 

73 
41 

61 
27 

64 
37 

56 
45 

52 

40 

73 
41 

83 
49 

70 
35 

74 
39 

66 
39 

43 
32 

37 
29 

38 
33 

48 
24 

70 
27 

69 
33 

39 
29 

40 
29 

61 

27 

75 
32 

73 
50 

85 
48 

78 
SO 

71 

40 

43 
33 

72 
39 

89 

42 

64.6 
37.6 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

70 
51 

68 
46 

63 

42 

63 

44 

63 
32 

62 

46 

54 

44 

63 

34 

81 

47 

80 
59 

68 
42 

67 
46 

35 

40 

38 
32 

57 
36 

33 

41 

65 
36 

61 

40 

45 
30 

43 
32 

65 
30 

75 
35 

77 
61 

79 
47 

80 

57 

68 
55 

55 

42 

64 
38 

80 
44 

80 
55 

65.5 
42.8 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

70 
SO 

66 
45 

61 
38 

62 
26 

60 

44 

54 
42 

63 
30 

60 
44 

78 
58 

66 

37 

63 

46 

34 
38 

57 
29 

57 
29 

34 

38 

64 
28 

56 
36 

45 

28 

44 
30 

61 

27 

75 

30 

60 
64 

80 
43 

78 
59 

64 

51 

52 

41 

62 
32 

80 
43 

80 
58 

64.4 
40.1 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

71 
49 

63 

40 

63 
38 

59 

36 

59 
23 

52 

41 

48 
41 

70 
36 

78 

44 

78 
50 

67 
39 

62 
35 

56 
32 

50 
29 

55 

24 

30 
33 

61 
22 

64 
41 

49 

27 

37 
25 

53 

27 

67 
22 

68 
43 

78 

35 

73 
46 

68 
46 

50 
36 

62 
32 

88 
35 

75 
56 

62.5 
36.1 

RAVENSWOOD  DAM  27 

MAX 
MIN 

69 
45 

65 

45 

61 
39 

61 

42 

65 
29 

60 
45 

35 

43 

62 

33 

74 

43 

76 
56 

64 

44 

64 

46 

55 

37 

57 
33 

57 
32 

37 
38 

63 

27 

63 

37 

44 
30 

41 
31 

60 
31 

73 

31 

79 
63 

78 
41 

80 
46 

74 
53 

55 
42 

61 
34 

SI 
45 

81 
55 

64.5 

40.5 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

68 
49 

54 
38 

56 
34 

49 
34 

53 

28 

46 
40 

45 
39 

64 

34 

72 
51 

62 

51 

60 
35 

36 
42 

49 
25 

44 
25 

52 
26 

45 

27 

58 

26 

50 
40 

46 
23 

34 
22 

46 
25 

62 

28 

65 
54 

72 

41 

71 
58 

62 

41 

53 

32 

61 

31 

79 
46 

77 
54 

57.2 
36.6 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

73 
48 

66 

44 

62 
38 

61 
39 

59 

26 

60 

44 

54 

41 

62 
30 

81 
41 

76 
51 

66 

37 

60 
45 

56 
36 

59 
30 

57 
30 

58 
36 

66 
26 

60 
35 

45 
28 

43 
29 

62 

29 

76 
28 

80 
64 

83 
40 

82 
55 

76 

49 

55 
40 

63 

33 

84 
41 

83 
30 

65.7 
38.8 

ROWLESSURG  1 

MAX 

MIN 

69 
43 

56 

44 

63 
42 

60 
39 

56 

30 

55 

36 

50 

45 

69 
36 

78 

44 

78 
52 

64 

44 

68 
45 

68 

37 

51 
32 

60 
26 

53 

36 

59 
34 

58 
42 

51 
30 

40 
29 

52 
31 

67 
26 

73 
59 

80 

40 

78 
49 

73 

46 

47 
39 

53 

39 

82 
42 

77 
30 

63.0 
39.6 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

70 
47 

66 

39 

62 
33 

60 

34 

37 
20 

55 

39 

47 
35 

69 

33 

76 
42 

74 

50 

65 

35 

63 

35 

57 
29 

48 
28 

49 
21 

48 
32 

60 
23 

62 
42 

47 
26 

35 

22 

53 
27 

66 
22 

67 
36 

75 

36 

71 
47 

67 
44 

51 

35 

63 

21 

80 
34 

77 
53 

61.3 

34.7 

SPENCER 

MAX 
MIN 

73 
51 

61 
44 

63 

44 

59 

40 

60 
28 

58 
44 

33 

43 

63 
30 

80 
40 

75 
57 

65 

42 

60 
44 

54 
36 

55 
31 

57 
29 

56 
36 

64 

31 

37 
36 

43 
29 

40 
30 

58 
31 

73 
30 

78 
65 

80 
46 

77 
65 

72 
31 

»3 

40 

62 

37 

82 
45 

80 
60 

63.7 
41.2 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

50 
30 

48 
28 

50 

30 

57 
35 

50 
28 

63 
30 

55 

27 

60 
30 

62 

25 

59 

25 

65 

27 

43 
25 

40 
18 

43 

20 

40 
22 

48 
25 

45 
30 

55 

30 

47 
15 

40 
12 

45 
18 

43 
20 

58 
32 

60 

40 

70 
45 

68 

40 

67 

26 

70 
27 

70 
35 

73 
33 

54.9 
27.7 

UNION 

MAX 
MIN 

66 

39 

72 
47 

46 
40 

62 

36 

57 

30 

61 
43 

51 
42 

53 
43 

68 

42 

78 
56 

69 
40 

67 
46 

59 
38 

42 
32 

52 

24 

53 

36 

41 
25 

62 
39 

64 

30 

42 
26 

40 
30 

53 

23 

66 

41 

68 
45 

76 

58 

74 
52 

69 
37 

44 
35 

66 

37 

82 
58 

60.2 
39.0 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

72 
46 

64 

44 

68 

44 

68 

40 

60 
25 

59 
40 

55 

44 

69 
33 

63 

45 

76 
53 

66 

45 

66 

46 

60 
37 

53 

33 

64 
24 

37 
36 

64 
25 

61 

43 

46 

31 

42 
29 

56 
29 

72 
26 

T8 
62 

79 

37 

81 
54 

75 
49 

56 
39 

57 
38 

81 

43 

81 
48 

65.8 
39.6 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

63 

43 

68 
46 

51 

45 

60 

40 

58 
29 

59 

26 

52 

44 

55 

31 

63 

45 

80 
58 

63 

43 

64 

46 

56 

37 

49 
32 

55 

30 

57 
40 

48 
30 

61 

36 

39 

30 

43 

28 

43 
25 

61 
29 

73 
61 

76 
40 

75 

57 

78 
55 

59 
39 

48 
40 

59 

41 

78 
49 

59.8 
40.0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

66 

35 

69 
44 

52 

31 

59 

34 

62 

28 

60 
39 

53 

43 

33 

33 

67 

37 

73 
42 

76 
45 

66 

35 

47 
33 

30 
23 

59 

35 

50 
38 

66 
36 

63 

33 

46 
28 

45 

30 

52 
23 

70 
39 

77 

45 

73 
46 

83 

43 

54 
41 

60 
43 

74 
41 

61.7 
36.6 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
40 

60 
45 

69 
42 

61 

40 

63 

28 

57 
42 

31 
45 

70 
39 

77 
42 

70 
52 

71 
45 

65 
42 

61 
25 

35 

34 

61 
28 

58 
36 

64 
25 

67 
44 

52 

31 

40 
29 

57 
31 

71 
28 

73 
55 

63 

36 

79 
55 

72 
48 

50 
40 

67 
38 

89 
43 

74 
60 

65.3 

39.7 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

63 

42 

59 

41 

60 
32 

56 

40 

57 
38 

50 
36 

53 

38 

64 

33 

79 

47 

72 
52 

60 

42 

55 
43 

47 
37 

32 

31 

37 
30 

54 
35 

52 

38 

44 
32 

42 

26 

43 

28 

56 
29 

69 
37 

72 

55 

66 

40 

76 

55 

64 

53 

53 

36 

52 

38 

70 
42 

75 
54 

59.1 
39.3 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

63 

42 

61 
43 

64 
30 

58 

37 

58 

35 

54 
32 

S3 

43 

65 
28 

61 
42 

78 
S3 

62 

43 

58 
44 

SI 

38 

54 
28 

60 
23 

52 

32 

55 

30 

50 
32 

43 
20 

43 
30 

57 

26 

70 
27 

74 
62 

70 
32 

79 
49 

64 

50 

55 

40 

51 
40 

71 
41 

76 
40 

61.0 
37.1 

S«e  r 

„,„„„  „, 

tea  following  Station 

Indox 

-  4 

5  - 

DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5-ConHiwd 


VEST   VIRGINIA 
APRIL    1953 


Station 

Day 

Oi  Month 

\ 

< 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"! 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTON 

MAX 
MIN 

65 
25 

7* 
47 

50 
45 

66 

48 

58 

28 

39 

28 

92 

44 

50 
41 

68 
40 

78 
32 

68 
46 

65 

47 

61 

40 

49 

32 

S3 

27 

60 
32 

42 
32 

62 

31 

63 

31 

44 

30 

40 
29 

52 

29 

72 
31 

77 
40 

79 
41 

79 

53 

71 
40 

47 
39 

56 
39 

78 
44 

61.1 
37,7 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
♦3 

52 

40 

58 

35 

33 

39 

58 

40 

48 
38 

50 
40 

61 
35 

76 
45 

64 
45 

59 
42 

54 

38 

42 
33 

90 
30 

56 

31 

44 
35 

54 
36 

42 

27 

38 
22 

38 

28 

53 

27 

68 
38 

71 
55 

69 

44 

74 
57 

60 

42 

43 
38 

48 
38 

66 
42 

72 
54 

56.0 
38.6 

KNEELING  WARWOOO  DAM  12 

MAX 
MIN 

61 
29 

63 

44 

S3 

35 

61 

38 

58 
39 

38 

37 

51 

40 

55 

33 

69 
36 

78 
50 

62 

45 

62 

45 

57 
39 

49 
34 

53 

30 

59 

37 

41 
37 

57 
34 

37 

25 

43 
29 

42 
30 

57 
33 

70 
47 

73 
39 

70 
46 

79 
55 

63 
42 

44 
40 

51 
42 

71 
45 

58,0 
38,5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
48 

72 
45 

62 
32 

61 
35 

62 
25 

61 
40 

55 

45 

70 
32 

61 
44 

81 

47 

70 
42 

70 
36 

60 
37 

94 

32 

37 

25 

54 

37 

63 

24 

65 
38 

50 
32 

40 
27 

57 
30 

68 
23 

70 
99 

78 
38 

76 
47 

72 
49 

65 

37 

69 

37 

84 
36 

78 
48 

66,0 
37,4 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

69 
50 

76 

48 

62 
46 

75 
45 

65 
30 

70 
35 

58 

47 

49 
40 

86 
53 

71 
37 

75 

42 

70 
39 

50 
36 

63 
34 

64 
40 

54 

27 

72 
35 

68 
34 

48 

31 

47 
33 

69 

30 

79 

40 

78 

54 

87 
54. 

75 

51 

69 
42 

49 
35 

74 
41 

94 
52 

67,7 
40,7 

WINPIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

62 
36 

71 
44 

48 
43 

64 
42 

59 

32 

62 
32 

54 

44 

52 

36 

64 

36 

78 
50 

64 
37 

67 
37 

99 
39 

49 

31 

58 
32 

99 
40 

SO 
31 

65 
32 

55 

32 

44 
32 

42 
31 

62 
32 

75 
34 

78 
43 

82 

44 

77 
51 

62 
42 

46 
36 

66 

41 

84 
42 

61,9 
37,8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  • 

BLDESTONE  DAM 
CLARKSBURG  1 
BOG  SETT  GALL  I  POL  IS  DA* 
WARDEHSVILLE  R  H  FARM 

EVAP 
WIKD 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIKD 

.01 
10 

.07 
33 

.22 
99 

.06 
171 

65 

.06 
55 

.03 

58 

.06 
57 

.10 
51 

.06 
49 

.08 
25 

.11 
60 

.12 
80 

.17 
63 

.19 
67 

.11 
112 

• 
83 

.02 

26 

41 

* 
30 

.03 
55 

.02 
56 

.26 
42 

.17 
45 

.06 

54 

.26 
31 

.22 
72 

.11 
74 

54 

.13 
49 

.14 

204 

.37 
151 

.31 
87 

.24 
128 

.05 
48 

.09 

110 

.24 
103 

.01 
84 

.05 

173 

.10 

124 

.15 
73 

.11 
134 

.20 
101 

.10 

88 

.11 

140 

.19 
121 

.18 
67 

.08 
72 

.04 

135 

.17 
105 

.17 

187 

.18 
81 

.16 

176 

.15 
80 

.32 
142 

.09 

72 

.01 

84 

.40 
103 

.15 
102 

.07 
79 

.03 

168 

.16 
90 

.06 
88 

.03 
87 

.05 
183 

.12 

113 

.12 

132 

.20 
76 

.10 

125 

.12 
42 

.26 
77 

.16 
64 

.17 
134 

.30 
119 

.15 
112 

.10 
66 

.26 
150 

.26 
93 

.33 
120 

.15 
51 

.10 
34 

.18 
18 

.21 
32 

• 
56 

.12 
63 

.08 
77 

« 
95 

.12 
169 

.19 
121 

.50 
172 

.34 
58 

.01 

153 

.05 
75 

.13 
132 

.16 

51 

.05 
55 

.08 
40 

.14 
63 

.24 
61 

.08 
43 

.14 
45 

.18 
28 

3.68 
1938 

B2.77 
3289 

B5.19 
B2648 

3*.  nlimn  «><••  follclM  Ititloa  I«bi. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1953 


Day  of  month 


Station 


1        2        3        4        S        6        7        8 


BAYARD 

BECKLEY  V   A  HOSPITAL 

BLUEFIELD    1 

BRANDONVILLE 

BDCKBANNON 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS   WB   AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

GLENVILLE    1 

GRAFTON 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KEARNEYSVILLE    1   NW 

KUMBRABOW   STATE   FOREST 

LOGAN 

HART INS BURG  CAA  AP 

MORGANTOWN    CAA   AIRPORT 

NEW  CUMBERLAND  DAM   9 

NEW   MARTINSVILLE 

PARKERSBURG   CAA   AIRPORT 

PARKERSBURG   WB   CITY 

PARSONS   2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

POINT  PLEASANT 

RAINELLS 

RICHWOOD  2  N 

ROWLESBURG  1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 

:  .8 
2 

1.0 

T 

T 


1.0 
1 


T 
2.0 
5.0 


.7 
3 


1.0 

T 


1.0 

4 


10.0 
8 


T 
5.0 


6.0 
2 


3.0 
5 


1.0 
1 


1.0 
1 

1.0 

1 

.6 
T 

T 


.5 
1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

£ 

County 

CT 

a 
J 

a 

0 
"J3 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

1 

J 

1 

J 

1 

9 

W 

a 

tables 

& 

a 

•3 

JS 

E§ 

1 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39  04 

80  18 

1060 

»p 

L.  ESLE  BOND 

ALOERSON 

0103  MONROE 

7 

37  43 

80  39 

1550 

6P 

JOHN  E.  FOSTER 

2  3  3 

ALEXANDER 

0107  '  UPSHUR 

10 

38  47 

80  13 

1655 

5P 

MRS.  DALPHON  RIFFLE 

ALPENA  1  NH 

0143  |  RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

2980 

7A 

WILLIS  G.  GAINER 

ARBOVALE  2 

0249 

POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

SJ 

NETTIE  R.  SHEETS 

ARNOLD 

0307 

LEWIS 

6 

38  54 

80  31 

980 

5P 

WARD  8.  PERRINE 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

03  5  5 

MERCER 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

2  3  5 

BAYARD 

0^7 

GRANT 

39  16 

79  22 

2373 

5P 

5P 

HOWARD  R.  FULK 

2  3  5   7 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

0  560 

RALEIGH 

7 

37  47 

81  11 

2330 

6P 

6* 

V.  A.  HOSPITAL 

2  3  5   7 

6ELINGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

7A 

GEORGE  R.  HILLYARO 

BELLEVILLE  DAM  20 

0645 

WOOD 

8 

39  09 

61  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

4 

38  14 

81  12 

710 

CHARLES  0.  SMITH 

BENSON 

0679 

HARRISON 

10 

39  09 

80  03 

1080 

6P 

MP 

R.  D.  MARTS 

2  3  5 

BENS  RUN 

0667 

PLEASANTS 

e 

39  27 

81  07 

652 

5P 

»p 

MRS.  C.  W.  REA 

2  3  5 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39  37 

7B  14 

640 

6^ 

6P 

H.M.  RUPPENTHAL  III 

2  3  5 

BERLIN 

0718 

LEWIS 

6 

39  03 

80  21 

1050 

HA 

MRS.  A.  P.  SWISHER 

BIG  SKIN  CREEK 

0624 

LEWIS 

6 

38  58 

80  26 

1050 

WILLIAM  K.  BUTCHER 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0844 

NICHOLAS 

36  25 

80  47 

1BB5 

HAMILTON  GAS  CORP. 

2  3  3 

BLUEFJELD  1 

0918 

MERCER 

37  16 

81  13 

2550 

60 

6P 

C.  K.  CALDWELL 

2  3  5   7 

BLUEFIELO  2 

0923 

MERCER 

7 

37  16 

81  13 

2590 

7A 

OTA  C.  KEENEY 

BLUESTONE  DAM 

0939 

SUMMERS 

7 

37  39 

80  53 

1388 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3  6 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

82  12 

600 

VERLIN  H.  ADKINS 

BRANDONVILLE 

1065 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

179B 

MM 

10A 

JAMES  I .  GALLOWAY 

2  3  3   7 

BROWNSVILLE 

1X73 

LEWIS 

6 

39  03 

80  29 

1032 

4P 

4P 

M.  D.  HAWKINS 

2  3  5 

BRUSHY  FORK 

1196 

HARRISON 

6 

39  13 

80  13 

1030 

*p 

MRS.  ABBIE  PARKS 

BRUSHY  RUN 

1204 

PENDLETON 

9 

38  50 

79  15 

1375 

7A 

JOHN  8.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38  11 

80  06 

2100 

MISS  ILEAN  WALTON 

BUCKHANNON 

1220 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1459 

6P 

OP 

DR.  ARTHUR  8.  GOULD 

2  3  5   7 

BURNSVILLE 

1282 

BRAXTON 

5 

38  52 

80  40 

770 

7A 

ROLAND  H.  5C0TT 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1319  WAYNE 

B 

37  59 

62  21 

740 

6P 

6P 

FOREST  CUSTODIAN 

2  3  3 

CAIRO  3  S 

1326IRITCHIE 

5 

39  10 

81  10 

660 

6P 

6P 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

2  3  5 

CAMDEN-ON-GUAlEY 

1363|WEBST£R 

38  22 

60  36 

2030 

8A 

WILLIAM  F.  COMPTON 

CANAAN  VALLEY 

13931  TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

6P 

6P 

GEORGE  B.  THOMPSON 

2  3  5    7 

CENTRAL1A 

15.26  BRAXTON 

4 

38  37 

80  34 

950 

8A 

MRS.  CLARA  F.KOLOEN 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

1 570 1  KANAWHA 

* 

38  22 

81  36 

950 

MID 

MiD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

CHARLESTON  1 

1575  KANAWHA 

4 

38  21 

81  38 

615 

9A 

9A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

CLARKSBURG  1 

167?  HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

7A 

PERKINS  BOYNTON 

2  3  3  6  7  C 

CLARKSBURG  2 

1682 

HARRISON 

6 

39  17 

80  20 

1000 

6P 

SAMUEL  R.  PERINE 

CLAY  1 

11,96 

CLAY 

38  27 

81  05 

722 

PETER  H.  FRANKFORT 

CLAY  2 

1  'CI 

CLAY 

* 

38  2B 

81  04 

650 

MID 

MUNICIPAL  WATER  PL 

C 

CLENDEN1N 

1  723 

KANAWHA 

4 

38  29 

81  21 

620 

7A 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  7263  12/! 

2 

COBURN  CREEN 

IB  06 

HARRISON 

6 

39  15 

BO  26 

1075 

5P 

RITCHIE  GREATHOUSE 

CRANBERRY  GLADES 

2013 

POCAHONTAS 

7 

38  11 

SO  16 

3400 

IP 

3P 

FEDERAL  PRISON  CAMP 

2  3  5 

CRAWFORD 

2  02  2 

LEWIS 

6 

38  52 

BO  26 

1107 

6P 

MISS  BELLE  8LAIR 

CRESTON 

.■'LI5". 

WIRT 

5 

38  57 

61  16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

2  3  3    7 

DA  I  LEY 

2151 

RANDOLPH 

10 

36  49 

79  53 

1940 

7A 

LAURA  E.  FULWIOER 

DAVIS 

2209! TUCKER 

2 

39  08 

79  28 

3120 

MID 

MARY  DUMAS 

C 

DAV1SSON  RUN 

2217 'HARRISON 

6 

39  16 

80  24 

1000 

5P 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

DUCK  CREEK 

2488IHARRJ50N 

6 

39  09 

80  24 

1068 

9A 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 

EAST  RA1NELLE 

2638  GREENBRIER 

* 

37  58 

80  45 

2410 

74 

MR.FLAVIUS  E.  BROWN 

ELK 

2701 

HARRISON 

6 

39  11 

80  14 

1000 

SP 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

ELK1NS  WB  AIRPORT 

2716 

RANDOLPH 

10 

36  53 

79  51 

2006 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

39  28 

80  OS 

1296 

MID 

MIC 

CITY  FILTRATION  PL 

2  3  5   7 

FINK  RUN 

9024 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1420 

4P 

LAYTON  THARP 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  35 

81  07 

3225 

* 

* 

FRED  E.  BOWLING 

2  3  3    7  C 

FRANKLIN  ;  NE 

3215. 

PENDLETON 

9 

38  42 

79  20 

1700 

5P 

5P 

DICK  B.  MURPHY 

2  3  5     C 

FREEMANSBURG 

323B 

LEWIS 

39  06 

60  31 

1030 

MID 

EDDIE  MC  INTYRE 

C 

3353 

MC  DOWELL 

1 

37  22 

81  33 

1426 

BA 

WM.  L.  DAUGHERTY 

2  3  3     C 

GASSAWAY 

3361 

BRAXTON 

38  41 

80  46 

840 

6P 

6" 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

2  3  5     C 

GLENVILLE  1 

3544  GILMER 

5 

38  56 

80  51 

803 

6P 

7A 

F  6  K  WELLS 

2  3  5   7 

GRAFTON 

36  3  0 

TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1100 

6P 

6P 

WILLIAM  D.  MYERS 

2  3  5   7 

GRANTSVILLE 

36*1 

CALHOUN 

5 

38  56 

81  06 

730 

8A 

BA 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

GR1FFITHSVILLE 

3749 

LINCOLN 

3 

36  14 

81  59 

650 

MID 

ROBIN  D.  MOORE 

C 

HACKERS  CREEK 

3793 

HARRISON 

6 

39  06 

80  26 

1020 

6P 

WADE  D.  ALLMAN 

HALL 

3616 

BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

7A 

MRS.  OPAL  R.JACKSON 

3       C 

HAML 1 N 

5646 

LINCOLN 

3 

SB  17 

62  06 

642 

BA 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

HARPERS  FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

400 

MISS  E.  J.  WHITE 

HASTINGS 

3974  WETZEL 

B 

39  33 

60  40 

609 

MID 

3P 

L.  G.  MC  INTYRE 

2  3  5 

HOGSETT  6ALLIP0LIS  DAM 

4200; MASON 

6 

38  41 

82  11 

564 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

HOPEMONT 

4264 | PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2540 

6P 

6A 

ROBERT  F.  DULIN 

2  3  5 

HORNER 

4281 

LEWIS 

6 

38  59 

80  22 

1073 

MP 

MAPLE  H.  SUMMERS 

HOULT  LOCK  15 

<.3Q9 

MARION 

6 

39  30 

80  08 

67B 

7A 
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HUNDRED 

4369 

WETZEL 

B 

39  41 

80  27 

1034 

MID 

J.  A.  FUR8EE 

C 

HUNTINGTON  1 

-.376 

CABELL 

8 

38  25 

82  22 

673 

6P 

6P 

H.  N.  ROBINSON 

2  3  5 

HUNTINGTON  WB  CITY 

-3aB 

CABELL 

B 

38  25 

82  27 

614 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

JAEGER 

4406 

MC  DOWELL 

1 

37  26 

81  49 

9B0 

7A 

JEFF  LOCKHART,  JR. 

IRELAND 

4478 

LEWIS 

6 

38  49 

80  26 

1142 

5P 

ROBERT  CRAIG 

ISAACS  CREEK 

4499 

HARRISON 

6 

39  12 

60  30 

1063 

SP 

MRS.  C.  A.  MOORE 

JANE  LEW 

4559 

LEWIS 

6 

39  06 

80  25 

1020 

MRS.  RETA  GOLDSMITH 

JESSE  RUN 

4619 

LEWIS 

6 

39  06 

BO  20 

1080 

7P 

MRS.  JAMES  MYERS 

JUNCTION 

4697 

HAMPSHIRE 

9 

39  19 

7B  52 

BOO 

6P 

6P 

J.  P.  KuYKENDALL 

2  3  3 

KAYFORD 

4755' KANAWHA 

38  01 

81  27 

1335 

7A 

TRUAX-TRAER  COAL  CO 

CLOSED  12/52 

KEARNEYSVKLE  1  NW 

4763i JEFFERSON 

9 

39  23 

77  33 

550 

SP 

SP 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  3   7 

KERMIT 

4816  MINGO 

1 

37  50 

82  24 

620 

7A 

ROY  A.  DEMPSEY 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4941M1NERAL 

9 

39  22 

79  00 

1400 

7A 

DAVIO  A.  ARNOLD 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971 [RANDOLPH 

10 

3B  35 

80  05 

3210 

SP 

SP 

0.  C.  HAMILTON 

2  3  5   7 

LAKE  FLOYD 

4994 [HARRISON 

6 

39  17 

80  30 

1110 

6P 

W.  N.  BENNETT 

LAKE  LYNN 

5002  MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

WEST  PENN  POWER  CO 

3       C 

LEWIS8URG 

5224IGREENBRIER 

7 

37  46 

80  26 

2250 

SP 

5P 

HUGH  A.  SCOTT 

2  3  5 

LINDSIDE 

52841  MONROE 

7 

37  27 

60  40 

2000 

8A 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

LITTLE  SKIN  CREEK 

5314ILEWIS 

6 

38  58 

BO  25 

106B 

6P 

BETTY  J.  RADABAUGH 

LIVERPOOL 

5323  JACKSON 

8 

38  54 

61  32 

660 

MID 

BROOKS  E.  UTT 

C 

LOCKNEY 

5341  GILMER 

3 

38  51 

80  58 

720 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  Cr 

C 

LOGAN 

5353, LOGAN 

3 

37  51 

82  00 

BA 

BA 

DONALD  C.  BROWN 

2  3  3   TC 

LONDON  LOCKS 

5365  KANAWHA 

* 

38  12 

81  22 

623 

7A 

74 
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2  3  5 

Statio 


LOOKOUT  2 
MADISON 
MAN 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

MARL1NT0N 

MARTINSBURG  CAA  AIRPOR 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALE 
MOOREFIELO 
MOOREFIELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 
;  NAOMA  1  E 
i  NEW  CUMBERLAND  DAM  9 


NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  > 

PARKERSBURG  WB  C! 


1RP0RT4B49 


POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSwOOD  DAM  22 
REN1CK  2  S 
RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL 

RIPLEY 

ROANOKE 


SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SH INNS  TON 

SMITHBURG 
SMITMVILLE 
SPENCER 

SPRINGFIELD  2  S 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 

SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIABLE 

TYGART    DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

VALLEY  CHAPEL 

VALLEY  HEAD 
VANDAL IA 
VIENNA-BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 

WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WEST  MILFORD 
WESTON 


WHEELING-OHIO  CO  CAA  AP9487 
WHEELING  WARWOOO  DAM  12.9492 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS  9522 
WILLIAMSON  9605 

WILLIAMSON  2  9610 


W1NFIELC  LOCKS 
NEW  STATIONS 

MARTINSBURG  2  W 


96*3 


County 


FAYETTE 

BOONE 

LOGAN 

MARION 

MARION 

POCAHONTAS 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HAROY 

HAROY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 
HARRISON 

GRANT 
RALEIGH 


WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 

WOOO 

WOOD 

TUCKER 
GRANT 
BARBOUR 
RANDOLPH 

MINERAL 

WYOMING 

MASON 

MASON 

LEWIS 

MERCER 

KANAWHA 

GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 
LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

HARRISON 

LEWIS 

RALEIGH 
HARRISON 
DODDR I DGE 
RITCHIE 
ROANE 

HAMP5HIRE 
PENOLETON 
GRANT 

EWI5 

ICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 
PRESTON 

TUCKER 
MASON 

TAYLOR 
MONROE 
HARRISON 
HARRISON 
EW1S 

RANDOLPH 

EWIS 
WOOO 

WOOD 

WEBSTER 
HANCOCK 
BROOKE 
HARRISON 
EWIS 

OHIO 
OHIO 
GREENBRIER 

INGO 
MINGO 

PUTNAM 


•8  Z 

Z  B 

■a  a 

J  3 


8  04  80  58 

8  03  81  49 
>  81  53 

9  33  60  21 
9  32  80  22 

8  13  80  05 

9  24  77  59 


59  '  80  44 

9  29 |  80  52 

80  05 

78  58 
76  54 

9  38   79  53 

79  SB 

80  20 

79  14 

81  30 

80  37 


80  52 

81  09 
76  17 
81  26 


79  07 

80  02 

80  13 

79  02 

81  32 

82  08 
82  04 

80  34 

81  05 

61  17 

80  47 

81  45 
80  21 
80  32 

80  26 

81  43 
80  29 

60  20 

80  30 

79  40 

81  12 

80  34 

80  26 


78  43 

79  31 

79  18 

80  25 
60  51 

80  43 

80  25 
79  33 

79  30 

81  50 

80  02 
80  32 
80  26 
80  27 
80  24 

80  02 

80  24 

81  32 
78  33 

81  42 

80  25 
80  36 
80  33 

80  24 
80  28 


Obser- 
vation 


Observer 


Refer 

to 
tables 


7A   JOHN   0.    WADE 

8A  jW.    VA  WATER   SVC   CO     I 

6P   RUSSELL    E.    WHITE 

6P    JAMES    N.    MORGAN 

6A    ORA   G.    FROST 

IID  CECIL  A.  CURRY 
IID  CIVIL  AERO.  ADM. 
6P  VIRGIL  L.  MATHIAS 
7A  NOVELDA  THOMPSON 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  ILAWRENCE  A.CRUMRINEJ 
7A  Imrs.ruth  G.  OARNALL  ! 
7A  WILLIAM  W.  VANCE 
6P  MRS.  JOHN  W.  SAVILLB 
MID  CIVIL  AERO.  ADM. 


7A  jCORPS  OF  ENGINEERS 
6P  JOHNNY  CHI5LER 
8A  JOHN  E.  ELRICK 
7A  ;HARLEY  C.  WALKfR 
6P  CORPS  OF  ENGINEERS 


R.  Z.  W.  ANKROM 
1LES  H.  MARTIN 
JULIA  M.  HOVERMALE 
CIVIL  AERO.  ADM. 

.  WEATHER  BUREAU 

DEL8ERT  ROY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  MAXINE  LEACH 
NELL  BENNETT 

k.  SUTER,  JR. 

WALTER  C.  BYRD 

:.  WINGER 
HERBERT  C.  DAHL 

W.  HITT 

VA  WATER  SVC  CO 

0.  SNYDER 

G.  SWING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARY  V.  MC  FERRIN 

T.  CARTER  ROGERS 

CREED  R.  SUMMERS 

OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 

CREED  FOGG 

SS  E.  CUTR1GHT 
LTER  H.  BOLYARD 

G.  H.  CORE 
S.  J.  A.  SW1GER 
RIS  WEAVER 

T.  KESSINGER 
S.  R.  0.  SNIDER 
HARVEY  S.  HARPER 
HOPE  NATURAL  GAS 

PA.  WATER  SVC  CO 

HARRY  L.  GRACE 
HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 

.  BESSIE  GREINER 
G.  MC  CLUNG 

M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON 

CHARLES  E.  TREMBLY 

MRS. MARGARET  PERKINS 
NORMA  RUTH  CASTO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.TKELMA  SPANGLER 
FRANKLIN  MILLER 

L.  POST 
ROSCOE  H.  JACKSON 

KENT  SWECKER 
IISS  MARY  HORNOR 
ENN  METAL  COMPANY 
UNIVERSITY  EXP  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  H.  DONALD 

:.  STETSON 

GEORGE  P.  PF1STER 

SCOTLAND  G. HIGHLAND 

ARTHUR  HENRY 


CIVIL  AERO.  ADM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  6  WEST 
LAWRENCE  T.  FINK 


RWY 
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1-BIG   SANDYi       2-CHEATi       3-GUYANDOT, 
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WEST  VIRGINIA  -  MAY  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  was  excellent  from  the 
agriculturist's  viewpoint  with  but 
light  to  moderate  losses  from  severe 
storms  and  floods.   It  was  the  fourth 
warmest  May  of  record.   The  tempera- 
ture averaged  4.3  degrees  above  normal 
while  precipitation  averaged  0.28 
inch  above  normal. 

The  first  three  days  of  the  month  were 
dry,  in  most  places,  and  very  warm 
for  the  season.   The  4th  to  9th  was 
very  rainy  and  quite  warm.   The  10th 
and  11th  were  generally  dry  while 
the  period  12th  to  17th  was  very 
rainy  with  temperatures  continuing 
above  normal.   The  frequency  of  the 
rains  greatly  diminished  after  the 
18th.   Rainfall  amounts  were  heavy, 
however,  on  the  19-20th  in  the  Gary- 
Bluef ield-Welch  area  causing  small 
creeks  to  overflow  their  banks;  a 
small  child  fell  in  a  creek  and  was 
drowned;  damages  to  residences  and 
other  buildings  and  to  highways  were 
estimated  at  more  than  $5000.   Tem- 
peratures were  above  normal  from 
the  18th  to  the  end  of  the  month  ex- 
cept for  the  period  27-29th  which  was 
slightly  below  normal.   On  the  31st 
at  numerous  places  over  the  State, 


damage  was  caused  by  high  winds,  hail 
and  rains.   Losses  were  largely  un- 
estimated  and  much  in  excess  of  the 
reported  $2600. 

Adequate  sunshine,  along  with  the  un- 
usually warm  weather  and  a  decrease 
in  shower  frequency  after  the  18th, 
made  May  a  good  farming  month.   Vege- 
tation, especially  weeds,  became  quite 
rank  in  growth.   Planting  was  under- 
way all  month..   Practically  all  of  the 
oats  and  potatoes  were  planted  by  the 
22nd  while  corn  planting  was  about 
half  completed  by  that  date.   The 
winter  grains  did  well  all  month;  bar- 
ley was  heading  by  the  15th  and  wheat 
was  beginning  to  head  by  the  22nd. 
Pasture  and  meadow  grasses  grew  well. 
Towards  the  end  of  the  month,  alfalfa 
and  clover  hay  were  being  cut  as  wea- 
ther conditions  permitted.   Much  grass 
and  small  grain  silage  was  made.   Warm 
season  vegetables  were  all  planted 
during  the  month  while  early  vegetables 
were  in  use  on  the  tables.   Strawberries 
ripened  during  the  third  week.   Apples 
and  peaches  were  sizing  well  in  the 
commercial  districts  at  the  close. 
C.L.W. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


WEST  VIRGINIA 
MAY  1953 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
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Number  of  days  with  precipitation 
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CBABIJESTOK  WB  AP 

sw 

14 

8.1 

55* 

wsw 

31 

80 

81 

51 

59 

5 

4 

8 

2 

0 

0 

19 

- 

7.3 

ELKIKS    WE    AP 

WHW 

10 

S.8 

33 

HW 

1 

88 

87 

58 

69 

6 

7 

7 

3 

0 

0 

23 

46 

7.6 

BTnrTIRGTOX  WB  CITT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

8 

2 

0 

0 

20 

- 

- 

PARXEBSBD8C  WB  CITT 

wswt 

16t 

5.8 

28 

NW 

26 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

8 

1 

0 

0 

14 

50 

6.4 

PETERSBURG   WB  CITT 

- 
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- 

- 

- 
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- 

52 

65 

3 

5 

7 

3 
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0 

18 

- 
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t  Airport  Data 

•   This  datum  la  obtained 

by  Tiaual   observation 

alnce  recording  equlp- 

aent    la  not   available. 

It   la  not  neceaaarlly 

the   fastest   mile   occur- 

ring during  the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

! 

1 

1 

1 

s 

e 

I 

!! 

IS 

•3  a 

6   p4 

S5P 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1898 
1897 
1898 
1899 
1*00 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1*15 

S7.2 
62.2 
59.5 
62.1 
61.6 

88.3 
57.8 
63.0 
64.1 
62.5 

61.8 
65.2 
64.3 
61.8 
64.2 

62.7 
59.0 
83.4 
60.8 
57.9 

66.0 
63.3 
81.6 
62.4 
61.1 

96 
92 

100 
105 

95 
-82_ 
94 
96 
98 

98 

98 
95 
98 
96 

98 
93 
96 
93 
98 

100 

94 

95 
100 

92 

32 
30 
28 
20 

33 
23 
28 
35 
21" 

21 
25 
20 
25 
26 

22 
24 

28 
21 
19 

22 
31 
19 
24 
29 

3.18 
5.04 
4.51 
4.44 
2.60 

3.01 
4.60 
4.51 
5.17 
2.99 

6.15 
3.17 
3.03 
3.55 
4.95 

2.59 
3.88 
8.19 
3.82 
3.92 

1.48 
3.93 
5.16 
1.96 
4.22 

T 
T 
0 

T 

T 
0.1 
0.1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
13 
9 

10 
11 
13 
12 
8 

13 

9 

8 

11 

11 

9 
12 
17 
10 
12 

5 
11 
10 

6 
13 

Temperature 

Precipitation 

Rg 

Tear 

e 

f 

< 

1 

i 

! 

e 

i 

1 

e  =3 

<  s 

•3a 
■°  s 

zo 

1916 

64.0 

97 

28 

3.58 

T 

11 

1917 

55.5 

95 

25 

4.88 

T 

10 

1818 

66.7 

97 

25 

4.34 

T 

11 

1919 

61.5 

100 

30 

5.25 

0 

13 

1920 

58.9 

95 

24 

2.76 

T 

7 

1921 

61.4 

96 

24 

4.48 

T 

12 

1922 

63.7 

94 

26 

3.67 

0 

11 

1923 

59.7 

93 

21 

2.58 

1.3 

8 

1924 
1925 

55.5 
56.8" 

93 

100 

23 

21 

7.20 
3.35 

0.1 
0.2 

17 
10 

1926 

61.2 

94 

24 

2.50 

T 

9 

1927 

62.0 

95 

21 

4.13 

T 

15 

1928 

58.9 

94 

22 

2.61 

T 

10 

1929 

60.8 

98 

23 

5.81 

0.1 

15 

1930 

63.3 

101 

23 

2.17 

0 

10 

1931 

60.6 

98 

23 

5.09 

T 

15 

1932 

62.1 

96 

24 

S.ll 

0 

9 

1933 

65.1 

97 

34 

6.99 

0 

18 

1934 

63.1 

100 

27 

2.08 

0 

6 

1935 

59.2 

92 

26 

6.07 

0 

13 

1936 

64.1 

100 

25 

1.99 

0 

6 

1937 

61.4 

97 

28 

3.58 

0 

12 

1938 

61.1 

94 

20 

5.97 

T 

16 

1939 

63.5 

100 

19 

1.38 

T 

7 

1940 

60.1 

95 

22 

4.93 

0.1 

13 

Year 

Temperature 

Precipitation 

a 
o> 
a 
1 
1 

1 

o> 

£ 

0 

i 

3 

e 

0* 

1 
e 
1 

e  a 

!§ 

sis 

•3  s 
"S  s 

Oh 
55Q 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 

62.2 
63.5 
63.5 
67.2 
57.9 

60.8 
60.1 
60.5 
62.8 
62.9 

61.9 
61.4 
66.1 

102 
98 
96 

95 
95 

_9JL 
96 
96 

101 
95 

93 
94 
97 

20 
27 
17 
25 
19 

25 
14 
28 
15 
20 

28 
23 
29 

2.28 
4.61 
4.59 
4.35 
5.01 

5.11 
3.57 
4.28 
3.74 
4.77 

4.12 

5.24 
4.32 

T 
0 
T 
T 
0.2 

0 
T 
T 
0 

T 

T 
T 
T 

7 
11 
15 
11 
14 

18 
14 
13 
12 
16 

12 
15 
14 

Data  for  tbo  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  coaparable  vlth  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
-  51  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
MAY  195$ 


Temperature 

Precipitation 

I! 

is 

• 

D) 

9 

> 
< 

■a 

§1 

f  z 

is 

•  2 

BE 

• 

Ol 

s 

• 
1 

a 

>• 
■ 

• 

1 

• 

No.  ol  Day. 

3 

o 

.1 

IJ 

Ok 

s 

• 
• 

• 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  ol  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

H 

0.  c 

So 

• 

• 

i 

X 

•  1 
2 

■A 

B  * 

5  1 

si 

■  ° 

0 

e 

§? 
—  0 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

75.2 

48.8 

62.0 

5.6 

82 

11+ 

32 

29 

107 

0 

0 

1 

0 

5.96 

1.66 

.69 

31 

.0 

0 

22 

2 

0 

BERKELEY  SPRINGS 

78.6 

52.6 

65.6 

90 

11 

35 

29 

47 

1 

0 

0 

0 

5.68 

1.32 

31 

T 

0 

16 

5 

1 

FRANKLIN  3  NE 

79.7 

52.0 

65.9 

87 

11 

30 

27 

46 

0 

0 

1 

0 

6.92 

1.37 

7 

.0 

o 

19 

6 

1 

JUNCTION 

78.  9M 

51.7 

65. 3M 

91 

11 

34 

29 

48 

1 

0 

0 

0 

3.99 

•  88 

31 

•  0 

o 

16 

3 

0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

79.2 

54.0 

66.6 

3.2 

90 

26 

39 

29 

38 

1 

0 

0 

0 

4.63 

1.14 

.  .88 

31 

.0 

0 

17 

3 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

77.3 

54.1 

65.7 

2.9 

90 

26 

39 

29 

51 

1 

0 

0 

0 

4.80 

1.41 

1.35 

1 

•  0 

0 

17 

3 

1 

MATHIAS 

78.2 

52.0 

65.1 

87 

11  + 

35 

29 

49 

0 

0 

0 

0 

4.67 

.73 

5 

.0 

0 

18 

4  0 

MOOREFIELD 

80.8 

55.3 

68.1 

90 

11  + 

40 

29 

21 

2 

0 

0 

0 

2.63 

1.10 

31 

.0 

0 

10 

11 

MOOREFIELD  MCNEILL 

80. 9M 

51. 2M 

66.  1M 

90 

11  + 

35 

28+ 

38 

2 

0 

0 

0 

3.53 

.72 

31 

.0 

0 

1* 

2  0 

PETERSBURG  WB  CITY 

80.2 

54.6 

67.4 

5.1 

91 

11 

40 

29 

27 

1 

0 

0 

0 

3.86 

.57 

.78 

5 

T 

0 

15 

3 

0 

PIEDMONT 

78.7 

53.8 

66.3 

6.3 

91 

12 

39 

29 

1 

0 

0 

0 

3.77 

.12 

.84 

18 

.0 

0 

18 

2 

0 

SPRUCE  KNOB 

72.1 

44.0 

58.1 

80 

3+ 

35 

28 

0 

0 

0 

0 

4.72 

.77 

5 

.0 

0 

13 

4 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

78. 5M 

52.  1M 

65. 3M 

5.9 

90 

12 

35 

29 

1 

0 

0 

0 

5.94 

2.98 

1.10 

31 

.0 

0 

17 

5 

1 

DIVISION 

65.2 

4.70 

T 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 

82.1 

53.3 

67.7 

6.9 

91 

31 

35 

28 

32 

3 

0 

0 

0 

5.36 

1.43 

1.05 

6 

.0 

0 

12 

4 

2 

BENS  RUN 

80.0 

54.1 

67.1 

4.1 

92 

10  + 

37 

28 

33 

4 

0 

0 

0 

4.20 

.20 

1.39 

7 

.0 

0 

13 

3 

1 

BRANDONVILLE 

7*. 8 

50.7 

62.8 

85 

31 

32 

28 

0 

0 

1 

0 

3.39 

-  1.25 

.72 

6 

.0 

0  j 

12 

3  0 

BROWNSVILLE 

84.0 

53.6 

68.8 

7.2 

94 

31 

34 

28 

25 

6 

0 

o 

0 

5.20 

.97 

1.71 

22 

.0 

0 

15 

2  1 

BUCKHANNON 

78.1 

54.3 

66.2 

5.1 

88 

31 

34 

28 

46 

0 

0 

0 

0 

4.65 

.22 

1.33 

22 

.0 

0 

16 

3  1 

CAIRO  3  S 

80.5 

53.6 

67.1 

4.0 

92 

31 

36 

28 

26 

1 

0 

0 

0 

3.54 

.12 

.92 

5 

.0 

0 

13 

3 

0 

CANAAN  VALLEY 

73.1 

48.7 

60.9 

82 

11 

29 

29 

133 

0 

0 

1 

0 

5.69 

.90 

5 

.0 

0  i 

20 

4 

0 

CLARKSBURG  1 

78.9 

53.6 

66.3 

6.0 

90 

31 

38 

28 

1 

0 

0 

0 

4.28 

.60 

.84 

6 

.0 

o  ! 

14 

3 

0 

CRESTON 

79.9 

52.9 

66.4 

3.3 

93 

31 

37 

28 

2 

0 

o 

0 

5.78 

2.07 

1.82 

7 

.0 

0 

16 

3 

2 

ELKINS  WB  AIRPORT           R 

75.6 

52.2 

63.9 

5.7 

84 

30 

34 

28 

72 

0 

0 

0 

0 

4.44 

.19 

.87 

19 

.0 

0 

17 

3 

0 

FA  I RMONT 

77.6 

55.5 

66.6 

4.5 

90 

31 

41 

28 

47 

1 

0 

0 

0 

4.66 

.78 

1.00 

7 

.0 

0 

14 

5 

1 

GLENVILLE  1 

80.2 

55.5 

67.9 

4.3 

92 

31 

38 

28 

29 

2 

0 

0 

0 

5.38 

1.26 

1.36 

15 

.0 

0 

17 

5 

1 

GRAFTON 

78.* 

51.9 

65.2 

3.7 

89 

31 

33 

28 

54 

0 

0 

0 

0 

4.18 

.50 

.80 

5 

.0 

0 

13 

3 

0 

GRANTSVILLE 

80.0 

54.4 

67.2 

93 

31 

37 

28 

4 

0 

0 

0 

3.54 

.76 

5 

.0 

0 

16 

2  0 

HASTINGS 

78.1 

54.1 

66.1 

91 

30 

37 

28 

49 

2 

0 

0 

0 

5.35 

.72 

1.33 

7 

.0 

0 

14 

4 

3 

HOPEMONT 

72.7 

50.0 

61.4 

S3 

30 

32 

29 

124 

0 

0 

1 

0 

6.16 

.82 

7 

.0 

0 

21 

4 

0 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

71.5 

46.7 

59.1 

80 

31 

29 

28 

187 

0 

0 

2 

0 

5.78 

-   .34 

1.21 

5 

T 

0 

18 

4 

1 

MANNINGTON  1  N 

80.4 

52.2 

66.3 

5.9 

92 

31 

33 

28 

44 

2 

0 

0 

0 

4.06 

.05 

1.59 

7 

.0 

0 

14 

3 

2 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

77.8 

52.9 

65.4 

91 

31 

35 

28 

1 

0 

0 

0 

4.14 

1.52 

7 

.0 

0 

14 

11 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

77.8 

55.6 

66.7 

88 

30 

38 

28 

48 

0 

0 

0 

0 

3.97 

.86 

5 

.0 

0 

14 

4  0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

79.2 

54.4 

66.8 

90 

30 

39 

28 

38 

1 

0 

0 

0 

4.86 

.79 

1.02 

7 

.0 

0 

15 

5  1 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

78.9 

50.9 

64.9 

4.7 

97 

31 

36 

29 

62 

2 

0 

0 

0 

4.19 

.79 

1.22 

7 

.0 

0  |      14 

311 

NEW  MARTINSVILLE 

81.5 

54.4 

68.0 

5.0 

95 

30  + 

38 

28 

27 

5 

o 

0 

0 

2.88 

-   .79 

1.10 

7 

.0 

0 

7 

3  |  1 

PARKERSBURG  CAA  AP 

78.  4 

56.0 

67.2 

92 

31 

40 

28 

36 

2 

0 

0 

0 

3.52 

•  89 

5 

•  0 

0 

14 

10 

PARKERSBURG  WB  CITY        R 

79.1 

56.9 

68.0 

4.5 

91 

31 

42 

28 

29 

3 

0 

0 

0 

3.06 

-   .44 

.68 

5 

.0 

0  ! 

14 

1  i  0 

PARSONS  2 

7*. 7 

53.1 

63.9 

83 

30+ 

35 

28 

68 

0 

0 

0 

0 

6.92 

1.30 

6 

.0 

o  ! 

21 

s  1 

PICKENS  1 

73.3 

49.7 

61.5 

3.4 

82 

31 

30 

28 

120 

0 

0 

1 

0 

6.70 

1.45 

1.00 

19 

.0 

0 

16 

5 

1 

ROWLESBURG  1 

79.0 

53.5 

66.3 

88 

30 

37 

28 

43 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1.81 

1.43 

6 

.0 

0 

19 

3 

2 

VALLEY  CHAPEL 

83.6 

54.4 

69.0 

7.4 

92 

30 

36 

28 

23 

6 

0 

0 

0 

4.39 

.50 

1.55 

6 

.0 

0 

12 

2 

1 

VIENNA  BRISCOE 

78.0 

54.6 

66.3 

91 

31 

39 

28 

2 

0 

0 

0 

3.27 

1.26 

5 

.0 

0 

16 

2 

1 

WEIRTON 

77.1 

53.3 

65.2 

90 

30 

40 

29 

60 

1 

0 

0 

0 

4.42 

1.20 

7 

.0 

0  i 

15 

4 

1 

WELLSBURG  3  NE 

80.3 

50.4 

65.4 

5.2 

92 

30 

33 

28 

46 

2 

o 

o 

0 

3.75 

.55 

.69 

7 

.0 

0  I 

10 

2 

0 

WESTON 

79.0 

53.4 

66.2 

3.5 

90 

31 

38 

28 

1 

0 

o 

0 

4.57 

.73 

1.12 

6 

•  0 

0  1 

16 

3 

1 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

74,9 

53.3 

64.1 

89 

30 

40 

28 

88 

0 

0 

0 

0 

5.27 

1.46 

7 

.0 

0  I 

15 

5 

1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

76.9 

52.5 

64.7 

2.9 

92 

31 

40 

28 

1 

0 

0 

0 

3.74 

.64 

1.00 

15 

.0 

0  ! 

14 

2 

1 

DIVISION 

65.6 

4.62 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDEBSON 

80.9 

53.0 

67.0 

92 

31 

39 

28+ 

34 

3 

0 

0 

0 

3.07 

1.17 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

78.4 

52.7 

65.6 

88 

31 

40 

28 

51 

0 

0 

0 

0 

4.86 

1.75 

1.24 

19 

.0 

° 

13 

3 

2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

76.9 

52.4 

64.7 

4.8 

86 

25 

36 

28+ 

65 

0 

0 

0 

0 

4.15 

.52 

.76 

20 

.0 

0 

16 

3 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

78.0 

49.5 

63.8 

86 

30 

29 

28 

77 

0 

0 

1 

0 

3.69 

.70 

19 

.0 

0 

12 

4 

0 

BLUEFIELD  1 

79.2 

54.0 

66.6 

5.0 

87 

25 

40 

28 

44 

0 

0 

o 

0 

3.53 

•  41 

1.57 

19 

.0 

0 

8 

2 

2 

BLUESTONE  DAM 

79.3 

54.5 

66.9 

90 

26 

42 

28 

1 

0 

0 

0 

4.16 

.97 

19 

•  0 

0 

11 

5 

0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

81.5 

55.0 

68.3 

92 

25+ 

40 

28 

24 

4 

0 

0 

0 

4.44 

.76 

15 

.0 

0 

16 

4 

0 

CHARLESTON  WB  AP 

80.0 

57.8 

68.9 

5.2 

90 

25+ 

41 

28 

25 

2 

0 

0 

0 

3.63 

-   .15 

.70 

6 

.0 

0 

15 

210 

CHARLESTON  1 

80.6 

57.7 

69.2 

3.8 

92 

26+ 

42 

28 

3 

0 

0 

0 

4.21 

.43 

•  91 

7 

.0 

0 

14 

3j0 

CRANBERRY  GLADES 

72.1 

46.9 

59.5 

80 

25 

30 

29 

ISO 

0 

0 

1 

0 

2.32 

•  68 

5 

.0 

0  | 

14 

10 

FLAT  TOP 

71.* 

52.5 

62.0 

4.6 

80 

25 

36 

28 

116 

o 

0 

0 

0 

4.42 

.83 

1.25 

19 

.0 

0 

11 

42 

GARY 

80.2 

54.7 

67.5 

6.4 

89 

26 

42 

29 

o 

o 

0 

0 

6.11 

2.14 

2.10 

19 

.0 

0 

15 

4 

1 

GASSAWAY 

82.1 

53.5 

67.8 

93 

30 

38 

28 

29 

3 

0 

0 

0 

3.22 

•  95 

19 

.0 

0  i 

9 

1 

0 

HAMLIN 

80.6 

55.3 

68.0 

92 

26  + 

38 

28 

3 

0 

0 

0 

4.07 

.77 

7 

.0 

0 

14 

4 

0 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

78.4 

53.3 

65.9 

90 

26+ 

38 

28 

3 

0 

0 

0 

3.99 

•  31 

1.15 

5 

.0 

o 

I5 

2 

2 

HUNTINGTON  1 

80.5 

56.7 

68.6 

3.9 

91 

31 

40 

28+ 

22 

3 

0 

0 

0 

4.65 

.68 

.93 

19 

.0 

0  j 

13 

3 

0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

81.3 

58.3 

69.8 

4.1 

93 

25  + 

45 

28 

15 

5 

0 

0 

0 

4.14 

.32 

.70 

18 

T 

0 

14 

2 

0 

LEWISBURG 

77.3 

53.5 

65.4 

5.3 

85 

12+ 

39 

28 

49 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-   .60 

1.06 

6 

.0 

0 

13 

2 

1 

LOGAN 

82.0 

57.1 

69.6 

2.6 

93 

26 

43 

3+ 

5 

0 

0 

0 

5.11 

1.00 

1.22 

18 

.0 

o 

13 

2 

1 

LONDON  LOCKS 

80.3 

55.6 

68.0 

3.8 

91 

26+ 

42 

28+ 

3 

0 

0 

0 

4.00 

.67 

1.07 

18 

•  0 

0 

1* 

4 

1 

MADISON 

80.0 

56.7 

68.4 

4.6 

92 

26 

42 

28 

2 

0 

0 

0 

4.20 

-   .13 

1.01 

15 

.0 

0 

14 

2 

1 

OAK  HILL 

76.5 

52.3 

64.4 

89 

26 

38 

28 

0 

0 

0 

0 

4.45 

.95 

20 

.0 

0 

19 

3 

0 

PINEVILLE 

80.3 

54.6 

67.5 

90 

23+ 

42 

29 

2 

0 

0 

0 

3.66 

.68 

7 

.0 

0  i 

13 

2 

0 

POINT  PLEASANT 

79.9 

58.4 

69.2 

4.5 

90 

25+ 

43 

28 

16 

3 

0 

0 

0 

3.74 

-   .25 

.60 

5 

.0 

0  1 

14 

1 

0 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

80.1 

55.1 

67.6 

92 

31 

37 

28 

30 

3 

0 

0 

0 

3.44 

.55 

5 

.0 

0 

16 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
MAY   1953 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol 

Day 

■ 

■a 

>• 

Snow. 

Sleel,  Hall 

No 

oi  DayB 

Station 

3 

K 

Max. 

Min. 

.g 

i! 

»  2 

Q 

S-a 

o 

3 

H 

*•  8 

•  c 

a 

11 

«° 

So 

2 

s 

s> 

I 
> 

< 

Is 

h 

• 

JO 

s 

a 

• 
2 

• 

1 

.5|i.Si 

| 

5  I 

s  1 

3 

o 

■ 

& 

"3 

0 

« 

a 

o 

ft 

—  o 

RAINELLE 

77.9 

49.6 

63.8 

5.7 

87 

25 

36 

28+ 

78 

0      0 

0 

0 

4.13 

-       .34 

.79 

15 

•  0 

0 

14 

4 

0 

RAVENSWOOD   DAM    7? 

30.4 

55.9 

68.2 

6.3 

91 

31 

39 

28 

19 

2 

0 

0 

0 

4.29 

•  58 

.89 

22 

.0 

0 

14 

3 

0 

RICHWOOD    2    N 

72.5 

52.5 

62.5 

82 

25 

34 

28 

101 

0 

0 

0 

0 

6.35 

2.51 

20 

.0 

0 

14 

3 

1 

RIPLEY 

81.2 

53.9 

67.6 

93 

31 

36 

28 

30 

4 

0 

0 

0 

3.77 

•  90 

5 

.0 

0 

12 

2 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

75.  4M 

49.6M 

62.  5M 

85 

25 

33 

28 

104 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.10 

18 

12 

3 

2 

SPENCER 

79.4 

56.4 

67.9 

5.9 

90 

31 

37 

28 

32 

1 

0 

0 

0 

3.19 

-       .46 

•  85 

7 

.0 

0 

13 

2 

0 

UNION 

76.9 

52.6 

64.8 

3.9 

86 

31 

39 

29 

0 

0 

0 

0 

4.19 

.99 

1.20 

19 

.0 

0 

12 

3 

2 

WEBSTER    SPRINGS 

81.  4 

54.9 

68.2 

90 

25  + 

38 

28 

27 

3 

0 

0 

0 

3.63 

-    1.04 

•  90 

5 

.0 

0 

12 

3 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

81.2 

51.5 

66.4 

5.9 

89 

31 

37 

28+ 

36 

0 

0 

0 

0 

2.40 

-    1.07 

•  55 

19 

.0 

0 

11 

2 

0 

WILLIAMSON 

82.5 

57.3 

69.9 

4.9 

94 

26+ 

41 

3 

6 

0 

0 

0 

5.27 

1.19 

1.32 

6 

.0 

0 

13 

4 

1 

WINFIELD    LOCKS 

79.5 

55.8 

67.7 

90 

26 

40 

28 

1 

0 

0 

0 

3.74 

.11 

.88 

7 

.0 

0 

13 

4 

0 

DIVISION 

66.7 

4.04 

T 

STATE 

66.1 

4.3 

4.32 

.28 

T 

See  Reference  Nolej  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14 


25      26      27 


28      29      30 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALOERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORO  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  FORK 
BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEV 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL IA 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 
CLAY 

CLENDENIN  2  St* 
COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CPESTON 

DAILEY 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAlNELLE 
ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

FAIRMONT 

FINK  RUN 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  OAM 

HOPE MONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 

JESSE  RUN 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MAO 1  SON 

MAN 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 
MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MI OVALE 
MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY     R 
PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PHIL1PPI 

PICKENS  1 

PIEOMONT 

PI NEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 


RECORD  MISSING 


.05   .21   .10 


.19   .07   T 


•02   .02   T 
.10   T     .3 


.86   .03 
T 

•02   .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


•EST    V1MIMIA 


Table  3— Continued 

NAY 

1991 

Station 

3 

Day  of  month 

O 

1  |  2  |  3 

4  | 

5  | 

6 

7 

8 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22 

23  1 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

POLK  CREEK 

3*86 

•  94 

5e 

•  20 

•  03 

.02 

.20        .41 

.27 

•  94 

.10 

•  02 

•  91 

.08 

.06 

PRINCETON 

4.99 

.45 

36 

.70 

.30 

•  22 

•  14 

•  02 

.03 

1.52 

.62 

.04 

.39 

RAINELLE 

4.13 

•it 

•  26 

61 

•  28 

■  17 

.03 

•  79 

•  27 

•  04 

.73 

•  96 

•  17 

.94 

.02 

RAVENSWOOD  OAM  22 

4*29 

.02 

.83 

20 

.72 

.15 

•08   .05   .14 

•  05 

•  13 

•  41 

7 

•  69 

•  35 

.29 

RENICK  2  S 

3*95 

■  M 

T 

33 

•  92 

.09 

•  72 

•  16 

•  17 

.11 

•  40 

•  50 

•  10 

.09   7 

7    • 

RICHWOOD  2  N 

6*35 

.24 

.78 

49 

•  66 

■  09 

.10 

.30 

•  36 

•  21 

.38 

•  06 

2.31 

7 

•  10 

•  09  . 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.79 

.12 

•  39 

61 

•  36 

•  32 

.03 

.17        ,63 

•  23 

•  06 

.02 

•  29 

•  29 

1.4» 

•  59 

.07 

7     7 

RIPLEY 

3*77 

•  90 

07 

.73 

•  22 

.10 

•  30 

•  20 

•  32 

.39 

.26 

.06 

.22 

ROANOKE 

3,31 

•  10 

•  44 

38 

•  17 

.17        .37 

•  15 

•  10 

.02 

.22 

•  02 

.92 

7 

.15 

.02 

ROCKFORD 

5.07 

.09 

•  87  1 

12 

•  IS 

•  36 

.08 

•  13        .92 

•  16 

•  09 

.30 

•  36 

.09 

•  09  • 

R0HR80UGH 

4*50 

T 

•  «• 

15 

•  29 

•  14 

.23 

•41        .34 

•  17 

•  07 

7 

•  22 

1.66 

•  09 

.13 

ROWLESBURG  1 

«•>* 

.37  1 

43 

•  26 

•  10 

.24 

.20 

•10   .30   .40 

•  09 

•  49 

.20 

•  05 

.04 

•  09 

•  57 

.10   .19   7 

1.24  . 

ST  MARYS 

3*39 

T 

•  88 

02 

•  74 

•  11 

.29 

.16 

•09        .24 

•  10 

•  33 

.14 

•  19 

.16 

SALEM 

3.0O 

.10 

1.00 

25 

•  50 

•  23 

•20        .33 

•  07 

•  30 

•  29 

.21 

SAND  FORK 

4.96 

•02   ,05 

.06 

35 

•  46 

•  55 

.30 

.20  1.00 

•  20 

•  19 

.05 

•  22 

.09 

1.02 

•  02 

.10 

.10 

SHAOY  SPRINGS  2  ESE 

4.44 

■  04 

.44 

70 

•  03 

•  10 

•27   .07 

•  11 

1.10 

1.08 

.19 

•  31  • 

SHINNSTON 

4*37 

.19 

•  82 

45 

.95 

•  45 

.14        .17 

•  70 

.06 

•  02 

•  07 

•  06 

.02 

.29 

7    • 

SPENCER 

3*19 

.02 

•  62 

02 

.65 

•  05 

.25 

•07   .14   .24 

•  16 

.44 

•  15 

•  16 

T 

SPRUCE  KNOB 

4.72 

.77 

16 

.58 

•  17 

.20 

•24   .15   .33 

•  36 

•  69 

.46 

•  27 

.12 

STONY  RIVER  DAM 

5.55 

.10   .11 

.16 

96 

.36 

•  16 

.07 

.16 

•36   .17   .42 

•  14 

.08 

•  13 

.16 

•  29 

•  49 

•  13 

•  69  • 

SUGARCAMP  RUN 

5*01 

.03   .02 

.61 

03 

•  47 

•  06 

.56 

7 

1*06 

•  16 

•  33 

7 

•  46 

•  16 

•  76 

•  09 

.12 

•03   .01 

SUMMERSVILLE  2 

- 

- 

•  80 

15 

•  49 

•  05 

.60 

.16 

•  10 

.73 

•  10 

•  99 

•  15 

SUTTON  2 

3*46 

•  46 

03 

•  36 

.20 

.77 

•  02 

.29 

•  96 

•  32 

•  09  . 

SYCAMORE  CREEK 

4*74 

.10 

.93 

82 

•  33 

•  65 

•  50 

•  79 

•  OS 

.32 

.24 

THOMAS 

6*94 

.09   .12 

•  43  1 

34 

•  26 

•  33 

.13 

,06 

•34   .17   .98 

•  10 

•  21 

.19 

•  22 

•  37 

•  12 

•  99 

.04 

•09   .05   .06 

•  44  • 

UNION 

4*19 

.42        T 

37 

1.12 

7 

.04 

.04 

•  03 

•  03 

.02 

1.20 

•  62 

.10 

•  16  • 

UPPER  DAVIS50N  RUN 

.17 

•  97 

61 

•  27 

•  24 

.15 

•  66 

.12 

7 

.26 

.21 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

5.73 

.05 

•  03 

•  50 

50 

•  33 

7    1*03   .50 

•50   .26   .42 

•  23 

•  61 

.52 

•  05 

7 

VALLEY  CHAPEL 

4*39 

T 

•  01  1 

55 

•  20 

■  45 

.12 

.30        .26 

•  24 

•  22 

7 

•  18 

.61 

7 

.05 

7    . 

VALLEY  HEAD 

4*20 

.12 

•  39 

25 

•  41 

•  23 

.11 

.13 

•  20 

•  13 

•  23 

1.62 

•  02 

•  26 

7 

•  03 

•  09  . 

VANDAL  I A 

4*47 

•  IS 

•  32   . 

40 

•  36 

•  38 

.05 

.20        .93 

•  24 

•  04 

•  29 

.06 

•  94 

•  11 

.62 

VIENNA  BRISCOE 

3.27 

.04         T 

•  26   i 

03 

•  30 

•  13 

•  07 

7     7     .05 

.08   .09   .26 

.03 

•  16 

.19 

•  02 

.29 

.07 

7 

HARDENSVILLE  R  M  FARM 

5*94 

•  20 

•  10   i 

44 

•  96 

•  77 

.20 

.13   .66   .20 

.63 

•  29 

•  27 

•  02 

•  06 

.06 

•  03 

1.10  ! 

WASHINGTON  DAM  19 

3*21 

.02 

.37 

50 

•  49 

T 

.27 

•05   .18   .35 

7 

•  19 

■  31 

.27 

•  14 

•  11 

WEBSTER  SPRINGS 

3.63 

.08 

•  90 

■  99 

•  22 

.23 

7     .30 

•  20 

•  11 

.21 

.70 

7 

•  04 

•  09 

7    • 

HEIRTON 

4*42 

T 

T 

.30 

04 

1.20 

•  50 

•  05 

.16        .72 

.16 

•  26 

.08 

•  02 

•  97 

•  02 

7     .08   7 

7     7 

•  26  ■ 

WELLSBURG  3  NE 

3.75 

T 

•  36   ■ 

47 

•  69 

•  40 

T 

•10   .28 

•  10 

•  42 

T 

•  62 

7 

7 

•  31  • 

WEST  MILFORD 

4.90 

.23 

•  86 

BO 

•  27 

•  37 

•60        .42 

•  15 

•  60 

•  05 

•  22 

.29 

•  10  • 

WESTON 

4.57 

.03   T 

•  63  li 

12 

■  30 

•  01 

.27 

7     .16   .39 

•  03 

•  17 

.00 

•  12 

•  04 

•  42 

•  74 

.06 

7    . 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

5.27 

T 

•  12 

•  19   i 

56 

li46 

7 

.06   .08 

7     .73   .21 

.17 

•  63 

•  01 

•  66 

•  01 

.03 

7 

7 

•  31  • 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

3.74 

T     T 

•  29   • 

20 

•  99 

•  26 

.17 

•10   7    1.00 

•  03 

•  23 

.21 

.01 

•  19 

•  03   7 

•  03  • 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.40 

.53 

•  01   i 

43 

•  10 

.07 

7 

7     .10 

•  14 

.02 

•  55 

.31 

•  14 

7     7 

7    , 

WILLIAMSON  1 

5.27 

•  14 

•  23  li 

32 

•  51 

•  15 

.26 

.26 

•  10 

.27 

•  69 

•  93 

•  19 

•  26 

WILLIAMSON  2 

4.13 

.14 

•  23  1. 

00 

•  37 

•  12 

.  15 

.21 

•  01 

■  10 

.16 

.57 

.63 

•  19 

•  25 

WINFKLD  LOCKS 

3.74 

•  01 

•  36   i 

25 

•  86 

•  04 

.25 

•19   7     .50 

7 

•  19 

.06 

.60 

•  07 

7 

.14 

S—  tUIortUKw  Notes  Following  SuUon  I 
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Tobl.5 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

WEST  VIRGINIA 
KAY  1951 

Station 

Day 

OI  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

3? 
50 

S3 
49 

85 

40 

80 
49 

87 
56 

74 
58 

70 

SO 

65 
45 

74 
46 

44 

82 
46 

86 
47 

84 
'.-0 

62 
52 

77 
61 

75 
59 

74 
57 

79 
59 

77 
58 

79 
51 

81 
54 

88 

57 

90 
70 

81 
59 

90 
67 

87 
58 

73 
57 

76 
39 

82 
39 

88 
49 

92 
66 

80.9 
53.0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

75 
45 

74 

44 

78 
43 

76 
56 

74 
63 

68 
58 

6S 
51 

72 

45 

82 
45 

84 

45 

83 

45 

82 
45 

79 

54 

79 
55 

86 
59 

74 
52 

72 
52 

74 
57 

76 
56 

74 
54 

78 
58 

83 

60 

81 
61 

80 
61 

84 
64 

84 
65 

84 
56 

80 
-0 

81 
45 

79 
41 

88 
59 

78.4 
52.7 

BAYARD 

MAX 
MlN 

73 
47 

77 
45 

7* 

44 

78 
43 

71 
50 

72 

57 

66 
50 

61 
43 

70 
49 

80 
50 

82 

42 

82 
50 

78 
49 

78 
56 

79 

57 

74 
54 

77 
52 

71 
57 

68 
52 

77 
51 

80 

45 

77 
61 

75 
52 

73 

43 

80 
52 

79 
62 

76 
49 

64 

33 

75 
32 

82 

41 

82 
37 

75.2 
48.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

78 
49 

77 

54 

78 
39 

79 
51 

71 
59 

68 
59 

66 
50 

61 
43 

68 

44 

80 
40 

32 

44 

83 

45 

79 
51 

78 
55 

72 

60 

74 
56 

76 
54 

73 
58 

71 
57 

78 
55 

83 

57 

34 
59 

81 

70 

SO 
57 

66 

58 

83 
58 

78 

57 

67 
36 

81 
36 

84 
50 

84 
62 

76.9 
52.4 

BENSON 

MAX 

MIN 

SO 
56 

83 
SO 

82 
39 

88 
45 

85 
59 

77 
62 

70 

52 

68 

44 

86 
50 

89 
45 

87 
46 

88 
56 

87 
54 

84 

52 

82 
62 

74 

57 

76 

58 

75 
59 

75 

58 

81 
55 

85 

49 

84 

64 

80 
59 

79 

51 

88 
58 

90 
64 

86 

53 

70 
35 

85 
39 

90 
48 

91 

74 

S2.1 
53.3 

BENS  RUN 

MAX 

MIN 

81 
53 

77 
55 

81 

44 

86 
47 

77 
59 

74 
61 

71 
51 

65 

48 

80 
50 

92 
50 

87 
50 

84 
59 

78 

57 

80 

51 

72 
56 

69 
56 

72 
58 

75 
61 

75 
56 

82 

56 

83 
53 

65 
64 

81 
56 

75 

50 

90 
59 

88 
65 

82 
55 

71 
37 

83 

41 

91 
51 

92 

69 

80.0 
54.1 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

31 
53 

85 

49 

80 
44 

78 
43 

77 
59 

80 
59 

71 
57 

70 
50 

79 
50 

88 
45 

90 
52 

87 
54 

86 
54 

76 
58 

78 
62 

72 
56 

78 
59 

81 
61 

75 
57 

79 
54 

78 
50 

80 
57 

81 

61 

76 

45 

71 
49 

87 
57 

SO 

57 

70 
47 

75 
35 

78 
46 

70 
51 

78.6 
52.6 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

73 
49 

78 
51 

79 
36 

79 
SO 

79 
57 

71 
57 

61 
39 

69 

41 

80 
39 

84 
38 

84 

41 

85 
40 

79 
47 

77 
52 

74 
59 

78 
52 

73 
59 

75 
55 

73 
58 

78 
59 

80 

52 

82 

65 

82 
62 

77 
49 

85 
52 

84 
55 

SO 

50 

67 

29 

77 
34 

86 

43 

85 
66 

78.0 
49.5 

BLUEFIELO  1 

MAX 
MIN 

79 

54 

78 
62 

81 

41 

32 
58 

74 
62 

70 
57 

69 
48 

64 
43 

71 
45 

82 
42 

84 

46 

85 

44 

83 

51 

81 
57 

76 
56 

76 
57 

78 
59 

74 
56 

71 
55 

81 
54 

34 
57 

86 
59 

85 
64 

84 
64 

87 
61 

S3 
62 

82 

57 

73 

40 

64 
41 

84 
56 

85 

64 

79.2 

54.0 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

67 
50 

■2 

51 

81 

45 

8  2 
51 

31 
57 

75 
59 

70 
52 

70 
46 

61 

47 

72 

47 

85 
50 

86 
50 

87 
55 

35 
59 

83 
61 

76 
61 

78 
56 

77 
59 

77 
59 

70 
56 

80 
55 

82 

57 

57 
61 

85 

63 

83 
63 

90 
61 

87 
62 

72 

42 

74 

44 

84 
51 

89 
59 

79.3 
54.5 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

74 
53 

75 

52 

78 
43 

70 
46 

83 

54 

'1 
60 

73 
49 

63 

42 

62 
46 

74 
43 

81 
45 

83 
55 

83 

64 

77 
55 

73 
60 

69 

51 

73 
58 

71 
59 

72 

51 

69 

47 

78 
47 

81 
66 

78 

50 

68 

42 

73 
46 

83 

60 

82 
49 

66 
32 

65 

41 

78 
51 

85 
54 

74.8 
50.7 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
53 

B4 
52 

84 
42 

88 
46 

79 
58 

79 
62 

71 
53 

72 

47 

78 
50 

87 
45 

91 

47 

90 

54 

89 
54 

85 
56 

83 
62 

78 
58 

82 
SB 

80 
59 

76 

59 

85 

57 

88 

50 

86 
63 

66 
61 

83 
52 

93 
53 

90 
63 

88 
54 

7* 

34 

84 
39 

93 
54 

94 

68 

84.0 

33.6 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

78 
57 

79 
54 

78 
43 

es 

49 

75 
58 

72 
62 

62 
51 

65 

46 

74 
50 

82 

44 

83 
48 

85 
53 

80 
54 

80 
56 

77 
61 

72 

53 

77 
59 

75 
60 

69 
59 

80 

58 

83 

52 

82 
63 

79 
57 

77 
51 

85 

68 

84 
63 

79 

54 

69 
34 

79 
40 

87 
49 

88 
72 

76.1 
54.3 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

84 
52 

82 

86 

84 

43 

84 
51 

79 
60 

70 
60 

69 
54 

66 

49 

78 
46 

87 

46 

38 
47 

87 
53 

82 
55 

77 
58 

72 
62 

71 
59 

79 
57 

75 
60 

73 

60 

81 
59 

88 
52 

90 
61 

65 
68 

83 

61 

92 
61 

88 
62 

89 

51 

73 
40 

85 
41 

92 

54 

92 
68 

81.5 
55.0 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

82 

50 

8  2 
52 

81 
40 

84 
45 

79 
59 

72 
61 

71 
63 

66 

46 

80 

50 

84 
48 

88 

48 

86 

57 

79 
56 

80 

55 

74 
59 

71 
57 

78 
54 

76 

59 

74 
58 

82 

53 

87 
51 

87 

64 

80 
58 

78 
52 

89 

57 

87 
63 

82 

52 

74 

36 

85 

41 

-85 
SO 

92 
68 

80.5 
53.6 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
HIN 

71 
51 

73 

49 

72 

44 

80 
44 

71 

55 

73 
57 

59 
48 

59 

44 

66 

46 

79 

37 

82 

40 

76 

44 

78 
45 

74 
51 

69 

56 

71 
53 

74 
54 

65 
52 

75 

52 

75 
52 

79 
50 

7S 
60 

75 

be 

73 
40 

78 

75 
64 

71 
47 

65 
33 

76 
29 

79 

44 

79 
»7 

73.1 
46.7 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

84 
62 

78 

62 

83 
49 

84 
54 

77 
61 

70 
54 

70 
SI 

65 

49 

77 
52 

88 
49 

88 
53 

87 
57 

82 

60 

79 
58 

72 
63 

70 

60 

77 
62 

74 
62 

72 

60 

81 
61 

87 
61 

89 
74 

80 
61 

83 

58 

90 
61 

86 

71 

71 
54 

73 
41 

85 

45 

89 
61 

90 
65 

80.0 
57.  S 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

71 
54 

84 
57 

81 
48 

84 
53 

84 
62 

81 
62 

71 
55 

70 
50 

67 
53 

77 

50 

86 

51 

88 
55 

88 
58 

82 
59 

80 
61 

7* 
62 

72 
59 

78 
61 

77 
62 

72 
62 

87 
56 

87 
66 

90 
64 

79 
64 

64 
61 

92 
66 

89 

56 

73 

42 

74 

47 

86 
56 

92 

77 

60.6 
57.7 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

72 

53 

72 
54 

78 
44 

81 
48 

86 
55 

76 
61 

72 

52 

72 
47 

63 

50 

80 
47 

88 
50 

88 

51 

88 
57 

80 
55 

83 
57 

74 
57 

71 
59 

75 
63 

76 
59 

72 
57 

85 
53 

84 
57 

66 
62 

77 
52 

78 
54 

88 
65 

87 
57 

69 
38 

71 
42 

83 

47 

90 
58 

78.9 
53.6 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

72 

43 

73 

48 

73 
34 

70 
40 

70 
58 

64 
52 

63 
47 

62 
36 

64 

44 

76 
39 

77 
36 

78 
39 

75 
42 

73 

47 

72 

55 

68 
49 

70 
49 

70 
53 

65 
52 

74 
50 

73 

49 

77 
59 

77 
63 

75 
45 

80 

48 

77 
57 

75 
50 

64 

34 

72 
30 

78 
42 

79 
63 

72.1 
46.9 

CRESTON 

MAX 
MIN 

70 
52 

83 
52 

eo 

40 

83 

44 

84 

61 

78 
62 

73 
53 

71 
48 

68 

50 

80 

43 

87 
47 

88 

51 

66 

81 
56 

80 

53 

72 
57 

73 

57 

76 
.  59 

77 
59 

73 
55 

82 

51 

85 

61 

87 
62 

79 

53 

61 
57 

91 
61 

88 
51 

72 
37 

75 
42 

82 
50 

93 

61 

79.9 
52.9 

ELKINS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
53 

78 
52 

75 

44 

83 
47 

74 
58 

73 
58 

63 
52 

59 

45 

70 
50 

80 

44 

82 

45 

82 

47 

79 

79 
54 

70 
60 

74 
56 

76 
59 

74 
61 

66 

57 

79 
56 

80 
50 

81 
64 

76 
51 

75 

51 

63 
59 

81 
63 

64 
46 

65 
34 

79 
36 

84 

47 

83 

69 

75.6 
52.2 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

80 
60 

80 
59 

77 
50 

84 

54 

76 
60 

73 
59 

66 
50 

63 
48 

76 
49 

85 
51 

86 
54 

84 
60 

80 

55 

80 
53 

72 
59 

71 
57 

71 
60 

76 
61 

71 
57 

79 
57 

82 

61 

80 
64 

78 
55 

74 
50 

66 

SB 

86 
65 

65 
48 

69 
41 

78 

42 

89 
54 

90 

70 

77.6 
55.5 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

73 

50 

72 
51 

74 
47 

72 
56 

69 
56 

63 

49 

61 
42 

56 

44 

64 

44 

76 
49 

76 

47 

78 
51 

74 
52 

74 
54 

67 
54 

71 
57 

69 
58 

69 
56 

63 
53 

70 
53 

77 
56 

78 
62 

77 
58 

75 
57 

60 
57 

76 
61 

64 

49 

63 
36 

76 
41 

78 
64 

79 
64 

71.4 
52.5 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

SO 

52 

8? 
53 

81 
46 

80 
47 

79 
57 

78 
58 

71 
52 

66 

48 

72 

50 

62 

46 

87 
49 

86 

47 

85 
50 

78 
57 

77 
59 

77 
57 

80 
56 

80 

61 

75 
56 

80 
53 

80 

51 

82 
62 

80 
68 

81 

50 

86 

55 

85 
63 

80 
30 

69 
37 

80 
37 

86 
48 

86 
56 

79.7 
52.0 

GARY 

MAX 
MIN 

69 

49 

84 

S3 

79 

43 

34 

56 

86 
59 

76 

59 

69 
51 

70 
48 

66 

44 

80 
45 

85 
49 

86 

49 

86 
52 

84 
60 

85 
61 

75 
58 

78 
57 

30 
58 

73 

60 

72 
58 

81 
61 

86 
56 

se 

52 

85 

66 

85 

65 

89 

61 

85 

52 

73 

46 

73 
42 

85 
S3 

88 
62 

80.2 
54.7 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

82 
48 

82 
50 

83 

40 

84 
46 

80 
56 

75 
55 

72 

50 

66 
46 

80 
52 

88 

48 

88 
48 

89 
50 

86 
54 

83 
S8 

80 
60 

72 
56 

76 
56 

73 
60 

72 
58 

82 
58 

86 
52 

87 
62 

89 
67 

80 
60 

91 
60 

88 
60 

84 

54 

74 
36 

84 
40 

93 

50 

92 

67 

82.1 
53.5 

GLENVILLE  i 

MAX 
MIN 

31 
63 

80 
54 

82 

43 

84 

48 

79 
60 

71 
63 

68 
53 

65 

47 

81 
51 

85 
54 

86 
49 

85 
55 

87 
57 

79 

69 

73 
63 

76 
61 

76 

58 

76 
61 

71 
60 

80 
58 

83 
53 

84 
63 

S3 

60 

78 
54 

89 
59 

88 

64 

82 

57 

71 
38 

80 

42 

91 

50 

92 

75 

60.2 
55.5 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

78 
52 

79 
52 

78 
39 

85 
39 

74 
57 

75 
62 

67 
51 

64 
49 

76 
51 

83 
49 

85 
46 

85 
55 

80 
53 

80 
SS 

74 
63 

74 
55 

76 
55 

75 
51 

71 
56 

80 
55 

83 

50 

83 
65 

79 
55 

74 
46 

86 
56 

85 
61 

79 
5i 

66 
33 

78 
36 

87 
47 

89 

65 

78.4 
51.9 

GRANTSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
52 

38 
53 

81 

42 

84 

48 

86 
60 

78 
61 

71 

53 

70 
48 

66 

55 

81 

47 

81 
47 

90 

55 

82 
56 

81 
56 

82 

58 

74 
58 

73 
57 

76 
59 

77 

59 

72 
56 

84 
52 

86 
61 

88 
61 

78 
61 

79 
57 

90 
65 

90 
50 

72 
3  7 

73 
43 

84 

51 

93 
67 

SO.  0 
34.4 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

70 

54 

85 
57 

SO 
43 

84 
50 

84 
60 

80 
60 

70 
54 

71 
49 

67 
49 

78 

46 

87 
49 

88 

55 

67 

31 
56 

80 

57 

73 
60 

72 
56 

73 
53 

75 

62 

73 
60 

82 

52 

87 
66 

90 

65 

79 

57 

87 
60 

92 

64 

89 

52 

73 

36 

78 
42 

86 
55 

92 

71 

80.6 
55.3 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
53 

78 

42 

65 
48 

75 
61 

71 
62 

72 

60 

61 

47 

78 
51 

86 
48 

88 

51 

86 
61 

76 
56 

80 
53 

65 

57 

70 
57 

71 

58 

74 
60 

75 
55 

80 

54 

84 

53 

82 
69 

79 
54 

74 
50 

88 
57 

88 

65 

65 

43 

72 
37 

80 
42 

91 
49 

90 
65 

78.1 
54.1 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

69 
55 

81 
60 

77 
41 

81 

46 

80 
49 

78 

61 

69 
55 

70 
43 

64 
52 

81 

48 

es 

49 

86 
51 

es 

S7 

80 
S3 

77 
53 

71 
57 

70 
59 

78 
61 

7* 
60 

71 
51 

80 
55 

84 
52 

8  6 
51 

75 
56 

78 
56 

90 
63 

88 

56 

71 

38 

73 
45 

83 

51 

90 
69 

78.4 
53.3 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

72 
52 

75 
51 

71 
46 

77 

46 

66 

54 

70 
58 

63 
48 

60 

46 

69 

48 

79 
43 

80 

45 

79 
52 

49 

76 

57 

67 
58 

70 
52 

72 
57 

70 
58 

66 
51 

74 
51 

77 
45 

74 
60 

75 
49 

69 

41 

79 

52 

78 
66 

75 
47 

61 
35 

72 
32 

83 
43 

81 
58 

72.7 
50.0 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

83 
62 

8  0 
6  1 

82 
45 

80 
51 

80 
61 

72 
59 

71 
53 

67 
50 

78 

50 

84 
48 

88 
50 

86 

57 

77 

59 

77 
55 

73 
60 

70 
59 

78 
60 

74 
61 

69 
61 

80 

56 

86 

57 

89 
70 

86 
63 

83 

56 

90 
55 

88 
69 

87 
59 

72 
40 

85 

40 

90 
58 

91 

73 

80.5 
56.7 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 

63 

79 
59 

85 
49 

81 
55 

81 
63 

68 

56 

71 
52 

69 

52 

82 
52 

89 
52 

89 
55 

86 

59 

78 
56 

79 
55 

72 
60 

70 
61 

79 

61 

75 
63 

70 
61 

S3 

59 

87 
58 

91 

74 

82 
62 

85 

59 

93 

64 

91 
67 

74 
55 

75 

45 

86 
48 

92 

63 

93 
68 

81.3 
58.3 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

54 

49 

41 

42 

77 
57 

80 
61 

72 

57 

69 

52 

73 
46 

80 
44 

91 
47 

88 

51 

87 
5? 

78 

SB 

82 
62 

72 
56 

79 
51 

79 

57 

67 
57 

82 

53 

83 
56 

S3 
58 

82 
57 

79 

45 

74 

54 

87 
57 

78 
56 

73 
37 

73 
34 

85 
43 

72 

54 

78.9 
51.7 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 

MIN 

82 

51 

80 
54 

77 
48 

77 

46 

80 
60 

81 
61 

75 

60 

72 
49 

75 
47 

85 

40 

88 

46 

86 

55 

84 
57 

82 
60 

SO 
63 

80 
57 

83 

se 

32 
61 

80 
58 

79 
57 

79 
50 

76 
62 

79 

65 

75 
48 

7* 
55 

90 
59 

85 
58 

71 

45 

73 
39 

73 
54 

73 
51 

79.2 
54.0 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

71 
44 

74 
4(1 

73 
35 

70 

45 

70 
50 

67 
55 

59 
47 

57 
38 

64 

44 

76 

37 

79 
39 

77 
42 

75 

45 

73 
50 

66 

54 

70 

48 

72 
51 

71 
52 

60 
53 

74 
50 

75 
50 

78 
57 

77 

S8 

73 
43 

79 
SO 

77 
54 

67 
48 

61 
29 

74 
31 

79 

41 

SO 

62 

71.5 
46.7 

S*e 

reference  note* 

ollovlog  Statlot 

Indo 

I. 

. 

56 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5_-  Continued_ 


WEST    VIRGINIA 
MAY    1955 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


LONDON  LOCKS 
MAO  I  SON 

MANNINGTON  1  N 
MARTINSBURG  CAA  AP 


MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

HOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  I 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


78 
55 

78 

'.5 

77 
52 

72 
57 

70 
57 

68 
49 

87 
59 

83 
43 

85 

43 

86 
58 

79 
62 

69 
55 

83 
52 

80 
47 

88 

48 

83 

55 

76 
61 

71 
54 

84 
58 

82 

46 

84 

53 

84 
57 

78 
61 

70 
54 

82 
51 

80 
39 

86 

43 

79 
58 

75 

60 

71 

51 

76 
52 

78 

48 

77 
49 

79 
61 

81 

00 

73 
54. 

67   75 
50   50 


83   79 
52   45 


80   77 
56   40 


MAX   78 
MIN   62 


86 

86 

52 

45 

85 

8? 

47 

40 

79 

75 

58 

48 

81 

77 

55 

45 

75 

78 

56 

44 

60 

63 

57 

45 

80 

78 

55 

45 

77 

79 

61 

47 

44   60   58 


45   54   60 


82   80 
61   62 


70   66   72 


71   69   64  |  79 
51   46   49 


71   70   75 
58   54   52 


70   70   71 
57   54   48 


76 

76 

67 

62 

64 

52 

76 

75 

68 

5<J 

63 

51 

76 

78 

74 

60 

62 

52 

77 

74 

70 

60 

62 

50 

80   81   74 
51   57   55 


67   67   62 

47   43   45 


69   65   80 


77   79  ,  84 
62   46  |  54 


74   77   74 


54   54   46 

81 
53 

74 
50 


85 

83 

52 

47 

74 

75 

52 

39 

80 

85 

53 

45 

65 

80 

5  2 

44 

77 

82 

60 

46 

77   72  i  70   66 

50 

60 


73   70 
55   59 


85   81   79 
46   62   62 


71 

68 

55 

52 

82 

75 

57 

60 

84 

73 

58 

59 

77 

75 

62 

64 

81   77   70 
47   60   63 


78   78   80   80 
44   49   38   42 


80   80   81 
60   42   47 


83   82   82 
55   41   48 


76   67 
55   56 


71   70   75 
56   52   52 


62   55   68 

44   41   46 


70 
50 


67   70   65 
53   48   49 


72   65   79 
55   52   54 


71   65   79 
53   47   50 


67   62   69 

47   41   42 


80   76   70   79   79 
61   62  |  54   48   51 


63   57   65 
49   43   45 


78   76 
60   61 


81   78   85 
52   43   47 


MAX 
MIN  I  50 


MAX  I  66 
MIN  I  44 


MAX  I  82 

MIN !  54 


MAX  |  69 
MIN   54 


76 

77 

77 

69 

6  8 

54 

36 

51 

57 

56 

6  0 

80 

82 

78 

75 

63 

44 

52 

61 

62 

75 

80 

73 

72 

70 

45 

40 

45 

45 

43 

69   69   79 


52   46   51 


78   78   78 

57   40   51 


74  j  71 
56   50 


80   76 
58   62 


80   77  |  77   84   78 
57   42   40   61   64 


80   81   80 
41   58   59 


82   82   84   79 

MIN  ;  54   57   45  I  50 


52   39  I  42 


79 

58   60  i  54 


75   75 
58   60 


80   75 
59   58 


50   48   47 


72   66   83 


83   85 
49   49 


87   89 
52   55 


85   87 
51   53 


85   87 
50   51 


87   85 
45   58 


87   87 
47   47 


86   67 
49   56 


90   87 
52   65 


90   88 
45   48 


87   84 
52   60 


86   84 
50   58 


80   80 
51   58 


38   85 
56   63 


88   82 
55   60 


85   83 
55   60 


81   81 
55   54 


85   77 
56   61 


82   75 
52   58 


85   76 
56   53 


87   77 
56   61 


74  76  76 

58  54  59 

79  73  82 

62  60  62 

74  74  80 

62  61  62 


58 

61 

73 

77 

55 

60 

82 

81 

87   76   80 
51   57   62 


46   50   60 


90   86 
48   60 


50 
79  I  87 


79   79 
55   52 


81   80 
57   53 


7*j  73 
62   56 


57   58   62 


75   78   80 


70   69   73 
55   58   59 


76   82   82 


73   76   74 


78 

78 

84 

82 

79 

48 

55 

60 

59 

61 

72 

83 

90 

93 

85 

60 

56 

61 

68 

64 

73 

82 

88 

90 

60 

61 

57 

58 

64 

62 

73 

82 

86 

89 

76 

59 

55 

64 

71 

62 

82 

85 

84 

80 

75 

52 

49 

65 

56 

47 

60 

80 

77 

81 

75 

57 

51 

62 

55 

49 

78 

77 

77 

80 

79 

54 

50 

63 

66 

46 

74 

80 

83 

83 

75 

53 

55 

70 

56 

50 

82   84 

46   48 


84   81 
53   62 


87   85 
55   62 


81   81 
46   50 


70 

71 

72 

49 

46 

50 

79 

80 

74 

58 

52 

52 

85 

80 

79 

50 

54 

56 

76 

76 

71 

55 

53 

54 

76 

76 

71 

55 

53 

56 

78   77 
54   56 


69   73   73 
52   60   59 


69   72   77 
57   58   58 


70   72   76 
58   60   55 


70   76   76 
59   62   63 


70 

60  |  55 


71   77   72 


78   81   86 
58   54   58 


76   62   84 
57   55   48 


75  80  83 
56  55  60 

74  80  85 

56  55  52 

78  83  82 

52  49  52 

76  85  84 

57  56  54 

74  70  79 


74  80  84 

57  56  60 

74  82  84 

60  55  60 

67  76  80 


57   60  I  55   55 


75   84 
52 


60 

39  '  38 


64  I  71 
47   41 


91 
51 

85 
55 

87 
56 

78 
61 

81 
63 

80 
45 

81 
47 

78 
50 

78 
52 

68 

56 

88 

49 

91 
55 

86 
57 

86 

60 

77 
63 

81 
50 

89 
50 

88 

55 

84 
59 

84 
61 

86 

54 

86 
60 

74 
61 

74 
53 

74 
59 

85 
49 

85 
56 

75 
57 

77 
52 

75 
57 

83 
41 

84 
42 

84 
42 

79 
53 

77 

5  9 

85 
52 

86 
59 

75 
56 

75 
54 

76 

57 

79 

45 

80 

50 

76 
55 

73 
56 

67 
55 

87 

50 

85 
57 

77 
50 

78 
54 

76 
57 

85 
49 

85 

54 

82 
56 

82 
60 

73 
62 

80 
42 

82 
44 

79 

47 

76 
52 

74 

58 

85 
51 

84 
56 

78 
57 

78 
56 

76 

60 

80 
37 

80 

45 

76 
45 

80 

47 

70 
49 

82   83 
46   46 


83   80 
48   58 


74   81   82 


72  74  72 

52  57  55 

79  70  75 

58  58  62 

75  75  79 

61  53  60 

70  73  77 
60  60  63 

72  77  77 

57  58  62 

74  73  73 

56  53  56 

71  74  77 

58  60  60 

70  71  70 

56  57  56 


71   78   79 
52   57   59 


82   83 
57   54 


65   74   78 
56   52   52 


68   82 
53   53 


72   84 
57   55 


78   86 
56   59 


53   52 
79   84 


53   54   58 


58   54   54 


75 

73 

82 

62 

35 

56 

71 

66 

75 

56 

54 

55 

76 

70 

81 

62 

59 

56 

70 

72 

69 

46 

47 

46 

73   75   77   75   65   77 
58   54   60   55   51   53 


90 

90 

85 

84 

85 

48 

57 

55 

56 

63 

84 

85 

83 

74 

76 

48 

49 

57 

53 

57 

85 

90 

85 

86 

77 

45 

51 

53 

58 

62 

88 

89 

85 

82 

77 

47 

50 

55 

56 

61 

87 

82 

70 

74 

70 

53 

62 

50 

45 

50 

77   88 
54   47 


80   76 
59   58 


71   70   76   75 
56   59   58   59 


86   88 
57   52 


54   53 
66   80 


55   57   54   48 


79  j  72 

60   60 


72 

51  |  51 


77   80   80 


83   83 
50   46 


80   83   76 


80   82   80 
64   65   45 


82   79   75 
68   53   51 


80   80   76 
67   55   49 


78   79   75 
60   48   44 


83   82   82 
68   56   53 


83   86   74 
60   58   62 


85   79   75 
65   56   54 


79   77 
55   55 


80   76   75 
63   54   52 


82   82   79 
65   57   51 


78   74   75 
62   58   48 


81   80   78 
61   60   48 


87   90   87 
57   58   65 


87   86   75 
69   62   56 


87   87   74 
64   60   55 


65   81   82 
55   65   55 


86   86   76 
63   59   56 


80   73   71 
63   60   60 


88   86   77 
65   59   54 


80   80   76 
64   55   48 


82   82   81 
53   67   55 


86   85   76 
63   60   55 


70   75   70 
49   45   43 


80   83   84 
57   68   59 


89   89   83 
64   60   53 


79   63   75 
61   64   45 


88   86   81 
65   66   55 


76   78   74 
62   47   47 


79   80   76 
62   56   44 


85   85 
56   60 


87   93 
60   65 


84   91 
62   64 


85   92 
65   65 


87   89 
57   64 


72   90 
56   59 


76   85 
49   52 


77   89 
46   5  7 


74   85 
42   49 


73   87 
44   51 


81   91 
36   46 


73   76 
39   54 


67   73   85 


88  |  68 
56   35 


56   60   59 


75   89 
55   55 


85   85 
57   63 


86   87 
56   63 


89   88 
49   54 


89   91 

54   68 


89   89 
60   67 


90   88 
60   69 


82   79 
55   63 


80   86 
57   62 


77   79 
54   59 


86   90 
64   62 


90   90 
61   71 


90   89 
58   67 


88   89 
58   66 


91   90 

58   65 


84   85   81 
56   65   53 


85   84 
54   56 


88   87 
58   70 


84  !  67 
55  I  38 


69  I  73 
49  I  40 


50   35 


68  I  70 
51   43 


64  i  64 
50  i  30 


86  72 
56  I  37 

77  j  70 
56  ;  36 

87  |  73 

58  I  39 


72   81 
40   46 


77   90 
40   49 


80   90 
35   45 


79   88 
40   59 


78   90 
40   50 


80   90 
36   44 


84   95 
44   51 


70   75 
40   45 


81   91 
47   59 


82   90 
50   59 


76   83 
36   48 


79   89 
40   47 


7  5   80 
36   46 


72   75 
39   47 


78   89 
42   53 


83   89 
49   61 


83   91 
40   55 


81   85 
36   45 


82   90 
46   56 


75   81 
40   40 


85   91 
43   54 


77.3 
53.5 


82.0 
57.1 


80. 3 
55.6 


80.0 
56.7 


80.4 
52.2 


77.3 
54.1 


78.2 
52.0 


77,8 
52.9 


80.8 
55.3 


80.9 
51.2 


77.8 
55.6 


79.2 
54.4 


97   78.9 
62   50.9 


81.5 
54.4 


76.5 
52.3 


76.4 
56.0 


79.1 
56.9 


74.7 
53.1 


60.2 
54.6 


73.3 
49.7 


78.7 
53.8 


79.9 
58.4 


80.1 
55.1 


81.2 
53.9 


73   70 
50   48 


79   87 
58   60 


90   91 

58   64 


77   82 
55   57 


90   89 
58   62 


89   87 
50   62 


68  I  70 
38  !  35 


85   73 
55   36 


83  |  67 
57  i  40 


68  :  70 

53  I  45 


76  ,  71 
54   33 


80   82 
35   46 


73   68 
37   38 


84   92 
41   50 


70  75 

35  45 

87  90 

40  50 

7  7  90 

40  53 

SO  92 

35  46 


87  I  79.0 
62   53.5 


75.4 
I  49.6 


79.4 
56.4 


72.1 
44.0 


83.6 
54.4 


73.5 
52.1 

31.4 
54.9 

77.1 
53.3 
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TabU  S  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

Eiv 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

EH 

WEST 

VIRGINIA 
MA,  1951 

Day 

Of  Month 

f 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

3 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

M 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

l 

WESTON 

MAX 
MIN 

73 
54 

80 
56 

81 
44 

80 
46 

85 

49 

78 

61 

74 
53 

67 
48 

67 
52 

78 
47 

84 
48 

86 
53 

84 
57 

82 

57 

88 
57 

74 
60 

72 
60 

79 
61 

78 
60 

71 
58 

82 
53 

85 

56 

84 
53 

69 
52 

81 
56 

89 
65 

88 
57 

64 
38 

71 
41 

85 

46 

90 

58 

79.0 
53.4 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
60 

72 
5* 

74 
47 

83 
55 

72 
58 

73 

54 

65 

49 

60 
48 

78 
48 

86 
54 

83 
57 

80 
60 

71 

4e 

74 
45 

69 

50 

63 
55 

68 
60 

72 
58 

75 
56 

78 
55 

78 
62 

79 
59 

69 
49 

74 

47 

85 
55 

84 

59 

62 

45 

67 
40 

76 

41 

89 
60 

85 
64 

74.9 
53.3 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

MAX 
MIN 

76 
52 

78 
64 

75 

44 

78 
46 

87 
50 

75 
60 

75 
53 

70 
50 

63 
49 

81 
49 

88 
50 

86 

55 

82 
62 

74 
45 

75 
50 

67 
52 

64 
57 

70 
62 

74 

54 

76 
53 

81 
56 

82 

61 

82 

52 

70 
50 

75 
53 

87 

6  0 

88 
52 

66 

40 

70 
42 

78 

45 

92 

58 

76.9 
52.5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

S2 
49 

83 
49 

82 

39 

82 
48 

75 
55 

71 
58 

72 
49 

71 
47 

74 
46 

85 

41 

88 

44 

87 

44 

85 
49 

83 

57 

77 
61 

78 
57 

80 
56 

79 
59 

68 
58 

79 
52 

80 
52 

88 
55 

88 
62 

62 
56 

89 
55 

ev 

52 

85 
52 

77 
37 

83 
37 

87 

47 

89 

74 

81.2 
51.5 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

73 
S3 

88 

57 

S3 

41 

87 
52 

88 
61 

80 
60 

69 

54 

71 
51 

69 
49 

79 

49 

88 

51 

90 

54 

87 
56 

85 
63 

84 
64 

75 
63 

72 
59 

82 
62 

77 
62 

73 
59 

84 
55 

88 
61 

93 

68 

82 
64 

89 

70 

94 
64 

90 
57 

77 
45 

78 
46 

90 
55 

94 
68 

82.5 
57.3 

W INF I ELD  LOCKS 

MAX 
MfN 

69 
55 

82 
60 

78 
46 

83 
48 

83 
55 

79 
62 

71 
55 

71 

51 

64 

52 

81 
50 

85 

51 

87 
53 

85 
58 

78 

55 

78 
55 

72 
59 

72 
60 

79 
62 

75 
61 

75 
59 

84 
58 

85 
60 

89 
68 

80 
58 

80 
60 

90 
64 

88 

57 

72 
40 

75 
43 

85 

51 

88 

64 

79.5 

55.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Sutton 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTESTOICE  DAK 

EVAP 

.09 

.33 

.08 

.30 

.09 

.05 

.07 

.14 

.19 

.08 

.21 

.24 

.26 

.06 

.24 

.09 

.09 

.13 

.04 

.06 

.12 

.27 

.12 

.46 

.03 

.28 

.26 

.29 

.26 

.21; .20 

5.34 

WIND 

37 

66 

84 

45 

41 

40 

28 

40 

50 

58 

31 

44 

49 

37 

35 

41 

27 

37 

36 

36 

34 

48 

61 

56 

33 

51 

70 

69 

60 

38   57 

1439 

CLARKSBOBG  1 

EVAP 

.03 

.14 

.30 

.31 

.19 

.00 

.09 

.06 

.06 

.12 

.15 

.18 

.18 

.14 

.11 

.09 

.04 

.20 

.06 

.05 

.22 

.15 

.15 

.05 

.20 

.18 

.37 

.22 

.17 

.18  .20 

4.58 

WIND 

58 

123 

152 

51 

61 

57 

51 

30 

46 

28 

27 

38 

42 

69 

41 

46 

27 

66 

80 

28 

26 

73 

103 

49 

45 

75 

168 

118 

55 

46 

131 

2010 

HOGSETT  GALL I POL IS  DAM 

EVAP 

.17 

.26 

.36 

.21 

.05 

.12 

.08 

.22 

.08 

.11 

.22 

.21 

.18 

.12 

.08 

.00 

.13 

.03 

.18 

.08 

.13 

.30 

.28 

.27 

.14 

.28 

.31 

.23 

.10 

.29 

.25 

5.47 

WIND 

57 

6 

146 

27 

41 

37 

26 

51 

43 

16 

17 

38 

27 

37 

48 

37 

43 

48 

37 

9 

43 

102 

104 

50 

38 

62 

70 

87 

27 

31 

86 

1491 

TAADENSVI1.LE  B  U   FARM 

EVAP 

.05 

.30 

* 

.57 

.17 

.16 

.03 

.12 

.13 

* 

.33 

.23 

.14 

.26 

.13 

.12 

* 

.26 

.30 

.03 

.25 

.23 

.09 

.31 

.11 

.16 

.26 

.22 

.27 

.23 

.23 

5.69 

WIND 

33 

79 

• 

128 

30 

29 

31 

33 

29 

* 

43 

14 

20 

30 

17 

24 

• 

57 

46 

12 

22 

65 

74 

53 

14 

38 

91 

62 

45 

18 

52 

1189 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

£ 

County 

® 

-3 

J 

vation 
fame 

Observer 

Refer 
to 

f 

1 

J 

2 

1 

I 

s 

a 

tables 

A 

a 

J 

a 

£ 

£ 

ABERDEEN 

Mia 

UPSHUR 

6 

39  04 

80  IB 

1060 

4P 

L.  ESLE  BOND 

ALOEKSON 

0102 

MONROE 

7 

80  19 

1550 

6P 

7A 

JOHN  E.  FOSTER 

2  15 

ALEXANDER 

0107 

UPSHUR 

10 

80  11 

1855 

5P 

MRS.  DALPHON  RIFFLE 

ALPENA  1  NW 

01  *s 

RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

2980 

7A 

WILLIS  G.  GAINER 

ARBOVALE  2 

02*9 

POCAHONTAS 

7 

36  26 

79  49 

2730 

8A 

NETTIE  R.  SHEETS 

ARNOLD 

050? 

LEWIS 

* 

38  54 

BO  11 

980 

SP 

WARD  8.  PERR1NE 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

03  55 

MERCER 

17  25 

81  01 

2600 

■p 

IP 

CONCORD  COLLEGE 

2  13 

tAYARD 

052  7 

GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2175 

SP 

SP 

HOWARD  R.  FULK 

2  13    7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

OS  60 

RALEIGH 

7 

J7  47 

81  11 

2130 

6P 

8A 

V.  A.  HOSPITAL 

2  15    7 

8ELINGT0N 

0653 

BARBOUR 

10 

39  02 

79  36 

1679 

7A 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELLEVILLE  DAM  20 

06*3 

WOOO 

6 

39  09 

81  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

38  14 

81  12 

710 

CHARLES  0.  SMITH 

BENSON 

C6?9 

HARRISON 

10 

39  09 

SO  03 

1080 

4P 

R.  D.  MARTS 

2  15 

BENS  RUN 

060  7 

PLEASANTS 

8 

39  27 

Bl  07 

652 

5P 

5P 

MRS.  C.  W.  REA 

2  9  5 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39  37 

7B  14 

640 

6P 

6P 

H.M.  RUPPENTHAL  III 

2  9  5 

BERLIN 

0718 

LEWIS 

6 

39  03 

80  21 

1050 

8A 

MRS.  A.  P.  SWISHER 

BIG  SKIN  CREEK 

062* 

LEWIS 

36  58 

80  26 

1050 

WILLIAM  K.  BUTCHER 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0644 

NICHOLAS 

38  25 

80  47 

1885 

4P 

4P 

HAMILTON  GAS  CORP  ' 

2  9  3 

BLUE  MELD  1 

0918 

NERCER 

7 

37  16 

81  13 

2550 

6P 

6P 

C.  K.  CALDWELL 

2  15    7 

BLUEFIELD  2 

092  3 

MERCER 

7 

37  16 

81  13 

2590 

7A 

OTA  C.  KEENEY 

BLUESTONE  DAN 

0939 

SUMMERS 

7 

37  39 

80  51 

1388 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15  6 

BRANCH LAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

82  12 

600 

VERLIN  H,  ADKIN5 

BRANDONVILLE 

1083 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

179B 

10A 

10A 

JAMES  I.  GALLOWAY 

2  3  5    7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

6 

39  03 

BO  29 

1032 

4P 

4P 

M.  0.  HAWKINS 

2  3  3 

BRUSHY  FORK 

tiff 

HARRISON 

6 

39  13 

60  13 

1030 

4P 

MRS.  ABBIE  PARKS 

8RUSKY  RUN 

120* 

PENDLETON 

9 

IB  SO 

79  15 

1373 

7A 

JOHN  B.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38  11 

80  08 

2100 

MISS  I  LEAN  WALTON 

BUCKHANNON 

12  20 

UPSHUR 

10 

80  16 

1459 

6P 

6P 

DR.  ARTHUR  B.  GOULD 

2  3  5    7 

BURNSVILLE 

i2e: 

BRAXTON 

5 

38  52 

60  40 

770 

ROLAND  H.  SCOTT 

CABWAYL1NG0  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

B 

37  59 

62  21 

740 

6P 

6P 

FOREST  CUSTODIAN 

2  15 

CAIRO  3  S 

1326  RITCHIE 

5 

39  10 

Bl  10 

6B0 

6P 

6P 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

2  15 

CAMDEN-ON-GUALEY 

1363  WEBSTER 

36  22 

80  36 

2030 

6A 

WILLIAM  F.  COMPTON 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

99  03 

79  26 

3250 

6P 

6P 

GEORGE  B.  THOMPSON 

2  15    7 

CENTRALIA 

1526 

BRAXTON 

38  37 

BO  34 

950 

8A 

MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

1570 

KANAWHA 

* 

38  22 

61  36 

950 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15    7 

C 

CHARLESTON  1 

1573 

KANAWHA 

4 

36  21 

Bl  3B 

615 

9A 

9A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  15 

CLARKSBURG  1 

1677 

HARRISON 

6 

39  1* 

BO  21 

977 

HENRY  R.  GAY 

2  15  6  7 

CLARKSBURG  2 

1662 

HARRISON 

6 

39  17 

80  20 

1000 

SAMUEL  R.  PERINE 

CLAY  1 

CLAY 

38  27 

81  05 

722 

PETER  H.  FRANKFORT 

CLAY  2 

1701 

CLAY 

* 

38  28 

81  04 

650 

MID 

MUNICIPAL  WATER  PL 

C 

CLENDENIN  2  SW 

172* 

KANAWHA 

4 

38  29 

81  22 

617 

BA 

BERTHA  J.  YOUNG 

C06URN  CREEK 

1806 

HARRISON 

39  15 

80  26 

1075 

5P 

RITCHIE  GREATHOUSE 

CRANBERRY  GLADES 

POCAHONTAS 

36  11 

80  16 

3400 

3P 

3P 

FEDERAL  PRISON  CAMP 

2  15 

CRAWFORD 

2022 

LEWIS 

6 

36  52 

80  26 

1107 

bP 

MISS  BELLE  BLAIR 

CRESTON 

EOSA 

WIRT 

3 

SB  57 

81  16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

2  15    7 

DAI  LEY 

215) 

RANDOLPH 

10 

3B  49 

79  53 

1940 

7A 

LAURA  E.  FULWIOER 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

39  08 

79  28 

3120 

MID 

MARY  DUMAS 

DAV1SS0N  RUN 

2217 

HARRISON 

6 

39  16 

80  24 

1000 

5P 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

DUCK  CREEK 

2-ee 

HARRISON 

6 

39  09 

80  24 

1068 

9A 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 

EAST  RAINELLE 

2636 

GREENBRIER 

* 

37  58 

60  45 

2410 

7A 

MR.FLAVIUS  E.  BROWN 

ELK 

2701 

HARRISON 

t 

39  11 

80  14 

1000 

5P 

MRS.S.R.HARRISON,JR 

ELK1NS  HB  AIRPORT 

2716 

RANDOLPH 

10 

36  53 

79  31 

2006 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15    7 

C 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

39  28 

60  08 

129B 

MID 

MIO 

CITY  FILTRATION  PL 

2  9  5    7 

FINK  RUN 

3024 

UPSHUR 

10 

39  00 

60  16 

1420 

4P 

LAYTON  THARP 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  33 

81  07 

3Z23 

X 

* 

FRED  E.  BOWLING 

2  15    7 

c 

FRANKLIN  3  NE 

S215 

PENDLETON 

9 

38  42 

79  20 

1700 

SP 

SP 

DICK  B.  MURPHY 

2  3  5 

c 

FREEMANSBURG 

3236 

LEWIS 

39  06 

60  91 

1030 

MID 

EDDIE  MC  INTYRE 

c 

GARY 

3353 

MC  DOWELL 

1 

37  22 

Bl  11 

1*26 

8A 

6A 

WM.  L.  DAUGHERTY 

2  3  5 

GASSAHAY 

3361 

BRAXTON 

38  41 

60  46 

640 

6P 

6P 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

2  15 

c 

GLENVILLE  1 

35** 

GILMER 

5 

36  56 

80  51 

805 

6P 

7A 

F  fc  K  WELLS 

2  13    7 

GRAFTON 

3630 

TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1100 

6P 

bP 

WILLIAM  D.  MYERS 

2  15    7 

GRANTSVILLE 

364B 

CALHOUN 

5 

38  56 

81  06 

730 

8A 

8A 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

2  15 

GRIFFITHSVILLE 

37*9 

LINCOLN 

3 

38  14 

81  59 

850 

MID 

ROBIN  D.  MOORE 

c 

HACKERS  CREEK 

3793 

HARRISON 

6 

39  08 

80  26 

1020 

6P 

WADE  D.  ALLMAN 

HALL 

3616 

BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

7A 

MRS.  OPAL  R.JACKSON 

c 

HAMLIN 

38*6 

LINCOLN 

3 

38  17 

82  06 

642 

6A 

BA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

HARPERS  FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

400 

MISS  E.  J.  WHITE 

HASTINGS 

397* 

WETZEL 

6 

19  33 

SO  40 

809 

MIO 

3P 

L.  G.  MC  INTYRE 

2  3  5 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

*200 

MASON 

IB  41 

82  11 

564 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15  6 

HOPEMONT 

4264 

PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2340 

iP 

6A 

ROBERT  F.  DULIN 

2  3  5 

HORNER 

*261 

LEWIS 

6 

36  59 

80  22 

1073 

4P 

MAPLE  H.  SUMMERS 

HOULT  LOCK  IS 

43  09 

MARION 

6 

39  10 

80  08 

878 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDRED 

•.369 

WETZEL 

8 

39  41 

80  2  7 

1034 

MID 

J.  A.  FURBEE 

c 

HUNTINGTON  1 

*376 

CABELL 

e 

38  25 

B2  22 

675 

fcP 

6P 

H.  N.  ROBINSON 

2  3  3 

HUNTINGTON  HB  CITY 

»366 

CABELL 

B 

18  25 

82  27 

614 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

JAEGER 

**oe 

MC  DOWELL 

1 

17  28 

81  49 

980 

7A 

JEFF  LOCKHART,  JR. 

IRELAND 

4478 

LEWIS 

18  49 

BO  28 

11*2 

SP 

ROBERT  CRAIG 

ISAACS  CREEK 

4-99 

HARRISON 

6 

19  12 

80  30 

1063 

5P 

MRS.  C.  A.  MOORE 

JANE  LEV 

4559 

LEWIS 

6 

19  06 

80  25 

1020 

MRS.  RETA  GOLDSMITH 

JESSE  RUN 

4619 

LEWIS 

* 

19  06 

80  20 

1080 

7P 

MRS.  JAMES  MYERS 

JUNCTION 

4697 

HAMPSHIRE 

9 

19  19 

7B  32 

BOO 

6P 

6P 

J.  P.  KUYKENDALL 

2  3  5 

kearneysville  i  nw 

4763 

JEFFERSON 

9 

39  21 

77  33 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5    7 

KERMIT 

4816 

MINGO 

1 

17  50 

82  24 

620 

7A 

ROY  A.  DEMPSEY 

KN06LY  MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

9 

19  22 

79  00 

1400 

DAVID  A.  ARNOLD 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971  |ranDOLPH 

10 

IB  35 

80  OS 

3210 

5P 

5P 

0.  C.  HAMILTON 

2  3  3    7 

LAKE  FLOYD 

4994  HARRISON 

6 

59  17 

80  30 

1110 

6P 

W.  M.  BENNETT 

LAKE  LYNN 

5002  MONONGALIA 

2 

19  41 

79  31 

900 

7A 

WEST  PENN  POWER  CO 

c 

LEWISBURG 

5224  GREENBRIER 

IT  48 

80  26 

2230 

5P 

5P 

HUGH  A.  SCOTT 

2  9  3 

LIMDSIDE 

5264 

MONROE 

17  27 

80  40 

2000 

BA 

LOUIS  E.  CANT  I BERRY 

LITTLE  SKIN  CREEK 

5314 

LEWIS 

4 

18  58 

80  25 

1068 

6P 

BETTY  J.  RADABAUGH 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

6 

18  54 

81  32 

660 

MID 

BROOKS  E.  UTT 

c 

LOCKNEY 

5341 

GILMER 

5 

18  51 

60  58 

720 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

LOGAN 

53  53 

LOGAN 

3 

17  51 

62  00 

664 

8A 

BA 

DONALD  C.  BROWN 

2  13    7 

c 

LONDON  LOCKS 

5365 

36  12 

81  22 

621 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

LOOKOUT  2 

5*00 

FAYETTE 

7 

16  04 

80  58 

2300 

7A 

JOHN  0.  WADE 

1 

Stafao 


MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MARLINTON 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

MARTINSBURG  2  W 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  11 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
Ml OVALE 
MOOREFIELO 
M00REF1ELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

HORGANTOWN  LOCK  (,   DAM 

MOUNT  CLARE 

HT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  OAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 
RENICK  2  S 
RICHWOOO  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROHRBOUGH 

ROWLESBURG  1 

ST  MARYS 

SALEM 

SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDAL I A 
V I ENNA-BR I SCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAN  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  1  NE 

WEST  MILFORD 

WESTON 

WHEELING-OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

NEW  STATIONS 


County 


POCAHONTAS 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 

HARRISON 

GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 

WOOO 

WOOO 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 

WYOMING 

MASON 

MASON 

LEWIS 

MERCER 


GREENBRIER 
JACKSON 
GREENBRIER 
NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

HARRISON 

LEWIS 

RALEIGH 


HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 

NICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 
WOOO 
HARDY 
WOOO 
WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

HARRISON 

LEWIS 

OHIO 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


38  OS 

37  44 

39  33 
99  32 

98  13 

99  24 
99  28 

38  32 
97  26 
99  59 

39  29 

38  37 

39  04 
39  09 
99  IB 

19  18 

19  11 

19  17 


39  30 

39  21 
19  16 

19  06 

19  00 
19  09 

38  40 

39  29 

37  35 

38  31 

38  55 

39  03 


38  15 

38  34 
38  49 

38  56 

39  08 

38  59 

39  21 
39  23 
39  17 

38  55 

17  42 

39  21 
19  17 

19  04 

38  48 

39  26 

18  41 

19  08 
18  50 
38  17 

38  40 

39  1* 
39  27 

39  09 


36  56 
99  21 
39  06 
99  16 
IB    29 


81    49 
Bl    59 

BO  21 


78  00 
78  32 
81    15 


80   52 
BO   03 

7B    5B 


80    02 
BO    11 

79    02 


82    04 

80  14 

81  05 


80   32 

80  26 

81  43 

80   29 

80   20 

80  90 

79  40 

81  12 

80  34 

60  26 

81  03 


81  03 
81  21 
78    43 


80  25 
60  51 
80  43 

80  25 
79   33 

79  30 

81  30 

80  02 

80  92 
80  26 
80  27 
80  24 
80   02 

80  24 

81  12 

78  35 
81  42 
BO  25 


40  241  80   96 

40   19  80   33 

39   12  BO   24 

39  02  80  26 

40  11  80  39 

42 


Obser 
vabon 


Ik   WATER   SVC   CO 
RUSSELL   E.    WHITE 
JAMES  N.    MORGAN 
ORA   G.    FROST 
CECIL  A.    CURRY 

CIVIL  AERO.    ABM. 
ROBERT   L.    CRISWELL 
VIRGIL   L.    MATHIAS 
NOVELDA   THOMPSON 
CORPS   OF   ENGINEERS 

LAWRENCE   A.CRUMRINE 
MRS. RUTH  G.    DARNALL 

.IAM  W.  VANCE 
MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 


Observer 


*E"0, 


Refer 
to 

tables 


2   3    3 
2   3   3 


2  3  3 
2  13 
2   13 


2  13 
2  15 
2   19 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHNNY  CHISLER 
JOHN  E.  ELRICK 
HARLEY  C.  WALKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DR.  Z.  W.  ANKROM 
MILES  H.  MARTIN 
JULIA  M.  HOVERMALE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

DELBERT  ROY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MRS.  MAXJNE  LEACH 

NELL  BENNETT 

C.  A.  SUTER,  JR. 

WALTER  C.  BYRD 
E.  C.  WINGER 
HERBERT  C.  DAHL 
0.  W.  HITT 
W.  VA  WATER  SVC  CO 


COMBINED  WITH  STA  NUMBER  1721  5/53 

L.  G.  SWING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARY   V.    MC    FERRIN 

T.  CARTER  ROGERS 

CREED  R.  SUMMERS 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 
MISS  E.  CUTRIGHT 

WALTER  H.  BOLYARD 
W.  G.  H.  CORE 
MRS.  J.  A.  SWIGER 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESSINGER 

MRS.  R.  D.  SNIDER 
HARVEY  S.  HARPER 
HOPE  NATURAL  GAS 
W.  VA.  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 
MRS.  GERTRUDE  KING 
RAY  M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS. MARGARET  PERKINS 
NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HISS  MARY  HORHOR 
PENN  METAL  COMPANY 
UNIVERSITY  EXP  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  H.  DONALD 

C.  E.  STETSON 
GEORGE  P.  PFISTER 
SCOTLAND  G. HIGHLAND 
J.  ARTHUR  HENRY 
CIVIL  AERO.  ADM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  6-  WEST.  RWY 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2   3    3 
2   3   5 

2   13 


MONONGAHELA   POWER   CO 


1-BIG   SANDY, 


3-GUYANDOT , 


6-MONONGAHELA ,       7-NEW,       8-OHlOi       9-POTONACj       10-TYGARTf       11-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE    NOTES 

Tbe    four    digit    Identification   numbers    In    the    Index    number    column   of    the    Station    Index    are    mplgncd    oi   *    state    baal 

Figures  end   latter*    following   the  station   nam,    such  aa    12   S8t,    Indicate  distance   In   nllee   and  direction   fro*   the 

Obssrwatles   lines  fives   la  the  Station  Index  are   In   local  standard  tlsw>. 

Delay**    data    tad  corrections  will   be  carried  only    Is  the  June   and   December    laaues  of    this   bulletin. 

goats ly  sad  seasonal   snowfall   aad  heating  degree   day  a    for   the   preceding   12  months  elll    M  carried  In   the   June    iss 

Stations  appearing   In   the   lodes,    bat    for  vhlch  data   are   not    listed    in   the   tebles,    are   either  missing  or  received   t 

»-i— -  otherwise    ladicetod,    dimensional   units  used   In  this    bulletin   are:      temperature    In    °F.  ,    precipitation   an 
of  #S*    T.      Kvaporatlos   1*  Measured   la  the  ataadard  feathkr  furdfcu   typiftad  °Wf   root    diameter   unless  c 

nd  hell   wore   Included    1b  snowfall   averages    In  Table   1,    bfgljilaf  w*|h   JLljf  1»<JL 

In  Table  2   sr*   from  son-recording  gagen,    unlena  otherwise    Indicated. 


Sleet   and  1 

i-recordlug  gages. 
Data    Is  Tables   2,    S  sad  6  and  enovf*ll   data    in  Table   7  are   for 


he   24   houra  eudlcg  at   time  of   obaervatloa. 


of    numbers   elthla  . 


this    Issue. 


Degree   days  are  based  on  a  dally 


at    7:30   A.M.    E.S.T.       ITS    EQOIV    la   Table    7    means    the  wste 


7  and  the  Statloa    Index. 


No   record   la  Tables   2 
unknown . 


nd  5    Is    Indicated  by  no  entry. 


-  In  record   is  Tables  3,    6 

*  And  also  oa  a   later  date  or  dates. 

*  Amount    included   In  following  nsasureneat ,    time  distribute 
//  Oage    is   eeulpped  with   s  wiadhsleld. 

B  Adjusted   to  a    full    snath. 

C  Deta    for   recorder  stations  denoted   by  "C   are  processed   for  speclsl    purposes 

B  Water  equivalent  of   eaovfnll    wholly  or   pertly   sntinnted,    using 

■  One  or  acre  days  of  record  sinning;      see  Tsble  5  for  detailed  dally  record 

■  Dslly  values   sad  monthly  total    fro*  recording  guge. 
T  Trace,    an  amount    too  small    to  meaaure. 

Y  Includes   total    for  previous  swath.  •    *l 

Z  Observation   time    is   1:30  s.m.    E.S.T.    of   the   following   day. 

Subscription  Price:      IS  cents  per  copy,    monthly   sad  annual;    $1.50  per   year.       (Tearly. subscription    includes    the   Anm 
united  Ststes.      Bsalttaness  snd  correspondence    regarding  subscriptions  nhould  be   sent    to  the   Superintendent   of   Doc 
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WEST  VIRGINIA  -  JUNE  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  was  rather  poorly  dis- 
tributed although  for  the  State  it 
averaged  but  .25  inch  below  normal. 
The  northeast  panhandle  division  had 
but  63%  of  its  normal ,  the  northern 
division  83%,  while  the  southern 
division  came  up  with  112%.   The 
State  averaged  1.6°  above  normal  in 
temperature  with  several  very  hot 
days. 

The  first  four  days  of  the  month  were 
cool  and  dry.   A  hot  period  began  on 
the  4th  in  the  northeast  and  on  the 
5th  over  most  of  the  rest  of  the 
State,  and  continued  through  the  9th. 
Light  to  moderately  heavy  showers 
began  on  the  6th  and,  in  many  places, 
lasted  into  the  7th;  in  Fayette  and 
Summers  Counties,  heavy  rainfall 
caused  flash  floods  which  did  con- 
siderable damage  to  crops  and  high- 
ways.  Temperatures  after  the  9th  re- 
mained about  normal  until  the  20th. 
On  the  9th  at  Petroleum  in  Ritchie 
County,  wind  did  about  $3000  damage 
to  buildings,  hay  and  grain.   Substan- 
tial amounts  of  rainfall  were  recorded 
in  most  localities  on  the  9,  12,  16, 
and  17th.   On  the  12th,  lightning  did 
considerable  damage  in  Marshall  County 
and  in  the  Huntington,  Parkersburg 
and  Mineral  Wells  areas  to  utility 
poles,  houses  and  other  buildings. 
Flash  floods  occurred  on  the  16-17th 
in  Calhoun,  Clay  and  Roane  Counties 
as  the  result  of  abnormally  heavy 
rains  which  fell  over  the  headwaters 
of  the  Little  Kanawha  and  Elk  Rivers. 
A  woman  and  a  girl  were  drowned  when 
their  house  was  swept  away  down  a 
normally  small  creek;  damage  to  crops 
and  buildings  was  heavy  -  in  excess 
of  $150,000.   On  the  same  dates,  in 
Nicholas  County,  2000  acres  of  hay 
were  sanded  by  heavy  showers,  and 
lightning  killed  5  cows  and  13  sheep. 
The  Bluefield  area  and  portions  of 


Tyler  County  suffered  minor  damage 
during  the  same  storms.   The  period 
20th  through  the  30th  was  hot  in  the 
daytime  and  very  warm  at  night.   The 
21st,  26th  and  28-29th  were  rainy 
days.   Damage  of  unestimated  amount , 
mostly  from  wind,  was  caused  in  the 
Charleston  and  Parkersburg  areas  on 
the  21st,  the  northern  part  of  Mason 
County  on  the  26th,  and  in  Marshall 
County  on  the  30th.   The  month  ended 
on  a  dry  note  in  the  northeastern 
panhandle  but  moisture  was  adequate 
to  abundant  in  other  sections. 

June's  weather  probably  would  rate  ex- 
cellent from  the  viewpoint  of  the 
tiller  of  the  soil.   Rainfall  was 
ample  in  all  but  the  northeastern  pan- 
handle division  where  need  for  addi- 
tional moisture  was  beginning  to  be 
indicated  before  the  end  of  the  month. 
Farmers  had  practically  all  their 
corn  planted  by  the  end  of  the  first 
week;  at  that  time  potatoes  were 
blooming,  wheat  was  headed  and  barley 
was  beginning  to  ripen.   By  the  15th, 
barley  harvest  was  under  way;   a 
heavy  first  cutting  of  alfalfa,  clover 
and  timothy  hay  was  being  secured; 
wheat  was  turning  color;  and  winter 
and  early  spring  planted  oats  were  be- 
ginning to  head.   By  the  20th,  tobacco 
plants  had  been  set  and  were  off  to  a 
good  start;  the  barley  harvest  was  well 
advanced;  apples  and  peaches  were  siz- 
ing well;  and  sweet  cherries  were  being 
picked  and  sour  cherries  were  beginning 
to  ripen.   By  the  close  of  the  month, 
early  planted  corn  had  been  "laid  by"; 
practically  all  the  barley  crop  had 
been  harvested  with  good  yields;  about 
50%  of  the  wheat  crop  and  much  of  the 
oats  acreage  for  hay  was  harvested 
while  sour  cherries  in  the  commercial 
districts  were  being  picked.   The  north- 
east panhandle  counties  needed  rain  badly 
at  the  end  of  the  month.   -  C.L.W. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


WEST    VIRGINIA 
JUNE    1953 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 
a 

a 

Station 

3 

> 
• 

& 

•Bag1 

—   Oj 

S  ©  > 

SB! 
a.-s  a 

o> 
g 

> 
< 

1   - 

£  1 

§  1 
I  ~°  1 

Q       J 

_  a 
a  J 

Of- 

■-  H 

OH 
m  w 
..  h 
t- 

O  E- 

Pi 

©  H 
..  M 

0) 

o 
H 

o 

I 

3 

0> 

1 
o 

01 
1 

o 

en 

O) 

T 

8 

0 
(N   3 

3 

°  !  § 

u    n    « 

£  o  a 

o,  a  » 

.   $2 

Jo! 

*    >■  a 

CHARLESTON   WB   AP 

s 

13 

6.2 

45* 

NNW 

10 

89 

85 

55 

69 

2 

5 

7 

1 

0 

0 

15 

- 

5.9 

ELKINS   WB   AP 

N!» 

11 

3.9 

29 

NH 

21 

93 

92 

54 

70 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

15 

65 

5.9 

HUNTINGTON   WB   CITY 

2 

2 

4 

4 

0 

0 

12 

- 

- 

PARKERSBURG   WB   CITY 

swt 

12t 

5.0 

34 

Nit 

21 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

4 

3 

0 

0 

13 

64 

5.5 

PETERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49 

65 

3 

3 

4 

4 

0 

0 

14 

- 

5.2 

tAirport    Data 

*Thls   datum   is   obtained 

by  visual   observation 

since   recording  equip- 

ment   is   not    available. 

It    Is   not    necessarily 

the    fastest   mile    occurr- 

ing during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 
i 
■ 

> 
< 

1 
j& 
a 

X 

3 

s 

3 

m 

3 

> 
< 

8.  =3 

I* 

2  o 

a,    o 

lo     0 

-a  B 

o  3 
d  -• 
2  q 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

71.2 
74.1 
70.2 
70.4 

72.1 

69.8 
69.3 
70.9 
72.0 
71.2 

70.7 

68.0 
65.1 
69.5 
70.6 

70.9 
65.3 
69.2 
71.1 
66.6 

70.7 
67.3 
69.5 
72.0 
67.7 

99 

99 

103 

102 

95 
96 
99 
98 
98 

104 

100 
93 
97 

100 

101 
97 
98 

101 
96 

101 
95 
99 

100 

95 

41 
40 
32 
38 

30 
35 

41 
35 
41 

32 
33 
34 
36 
34 

38 
33 
36 
35 
32 

40 
29 
29 
30 
33 

5.02 
3.90 
3.81 
3.27 
2.92 

5.35 
4.31 
3.21 
4.99 
5.30 

5.67 
5.19 
4.80 
4.20 
4.38 

5.25 
6.00 
3.12 
5.75 
5.67 

4.44 
4.27 
3.44 
3.00 
3.63 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
7 

10 
10 
10 
11 
13 

13 
12 
13 
13 
11 

14 
14 
9 
16 
13 

11 

11 

9 

8 

9 

Temperature 

Precipitation 

o)    O 

Year 

0 
c 

3 

> 
< 

1 
o» 
X 

0) 

S 

■ 
o> 

3 

< 

°  — 
3  S 

Is 

-o  a 

~°    0 

0  -. 

1916 

65.8 

94 

35 

5.42 

0 

12 

1917 

67.7 

99 

31 

3.81 

0 

12 

1918 

68.2 

99 

34 

4.17 

0 

8 

1919 

73.0 

100 

40 

5.06 

0 

10 

1920 

67.9 

98 

36 

5.01 

0 

12 

1921 

72.4 

101 

38 

4.01 

0 

9 

1922 

70.7 

97 

33 

4.66 

0 

11 

1923 

70.2 

102 

35 

4.54 

0 

11 

1924 

68.7 

98 

32 

4.67 

0 

13 

1925 

72.2 

109 

35 

3.51 

0 

9 

1926 

65.9 

95 

31 

3.85 

0 

11 

1927 

65.7 

99 

29 

4.08 

0 

11 

1928 

66.7 

96 

33 

7.37 

0 

19 

1929 

68.2 

100 

28 

3.50 

0 

8 

1930 

68.9 

105 

27 

2.87 

0 

7 

1931 

69.8 

105 

33 

3.24 

0 

9 

1932 

70.1 

99 

29 

4.46 

0 

11 

1933 

71.4 

104 

28 

2.75 

0 

7 

1934 

74.3 

106 

41 

3.45 

0 

9 

1935 

68.4 

98 

32 

5.20 

0 

14 

1936 

70.5 

105 

32 

2.41 

0 

7 

1937 

70.8 

101 

40 

5.03 

0 

13 

1938 

67.8 

97 

28 

5.69 

0 

14 

1939 

72.7 

101 

33 

6.23 

0 

14 

1940 

70.3 

98 

31 

5.97 

0 

17 

Year 

Temperature 

Precipitation 

S 
Oi 

3 
1 

A 
01 

£ 

ID 

s 

3 

Oi 

■ 

3 
> 
< 

oi13 
'I 

5-3 
•o  a 

■°  8 

0  r-. 

Zq 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 

70.1 
71.4 
75.0 
71.9 
68.3 

69.0 
68.3 
69.8 
71.6 
68.4 

69.8 
73.3 

71.5 

101 
99 
102 
103 
102 

92 
100 
101 

97 
94 

98 
105 
101 

31 
35 
42 
28 
22 

29 
31 
33 
25 
28 

29 
32 
30 

6.03 
5.17 
3.64 
4.19 
3.82 

5.27 
3.80 
4.88 
5.82 
6.01 

6.55 
3.76 
4.27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 

T 
T 
T 

14 
14 
10 
11 
11 

11 
10 
14 
10 
13 

15 
8 
9 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  63  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WEST   VIRGINIA 
JUNE    1953 


Tempera! 

ure 

P 

recip 

tation 

?! 

.1 

n 

> 
< 

u 

II 

as 

X 

3 
a 

• 
i 

0 

-1 

1 
a 

>■ 
m 

a 

i 

No.  0 

D*S 

H 

Doparluio 
from  Normal 

>• 
0 
• 

6 

Q 

Snow 

Sleet.  Hail 

No 

.  ot  Days 

Station 

M 

Min. 

t- 

£■0 
0   3 
a  0 

So   o 

E 

\        , 

"' 

ki 

0  » 

oj 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

80.3 

52.2 

66.3 

2.8 

92 

21 

34 

2 

55]  2 

0 

0 

0 

2.11 

-  3.35 

1.02 

17 

.0 

0 

9 

1  1 

BERKELEY  SPRINGS 

85.2 

56.1 

70.7 

96 

21  + 

41 

2  + 

241  12 

0 

0 

0 

3.12 

1.05 

13 

.0 

0 

8 

2  1 

FRANKLIN  3  NE 

83.7 

55.9 

69.8 

95 

21 

40 

2 

26|  6 

0 

0 

0 

3.37 

.83 

17 

.0 

0 

7 

4  0 

JUNCTION 

86.  2M 

54. 5M 

70.  4M 

100 

21 

39 

3 

16  11 

0 

0 

0 

1.12 

.41 

7 

.0 

0 

7 

0  0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

84.5 

58.4 

71.5 

-   .4 

94 

21 

44 

2+ 

23]12 

0 

0 

0 

1.32 

-2.31 

.52 

7 

.0 

0 

6 

1  0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

83.2 

58.8 

71.0 

.0 

96 

9 

42 

2 

28  11 

0 

0 

0 

2.10 

-  2.04 

1.27 

13 

.0 

0 

8 

1  1 

MATHIAS 

82.8 

55.1 

69.0 

92 

9+ 

38 

2 

30 

5 

0 

0 

0 

2.12 

.58 

7 

T 

0 

10 

2  0 

MOOREFIELD 

85.9 

59.2 

72.6 

97 

21 

44 

2 

10 

10 

0 

0 

0 

2.15 

.90 

22 

.0 

0 

6 

2  0 

MOOREFIELD  MCNEILL 

87,0 

56.3 

71.7 

98 

20 

37 

2 

17 

14 

0 

0 

0 

2.35 

.85 

7 

.0 

0 

9 

2  0 

PETERSBURG  WB  CITY 

85.9 

58.4 

72.2 

'  1.6 

99 

21 

42 

2 

•  18 

10 

0 

0 

0 

4.03 

.55 

.77 

6 

.0 

0 

11 

4  0 

PIEDMONT 

85.0 

58.0 

71.5 

3.4 

99 

22 

42 

3 

12 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.37 

.99 

7 

.0 

0 

8 

2  0 

SPRUCE  KNOB 

77.3 

50.6 

64.0 

87 

22 

38 

2 

0 

0 

0 

0 

3.99 

.95 

17 

.0 

0 

10 

4  0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

84. 6M 

55. 7M 

70. 2M 

4.7 

95 

10  + 

39 

2 

!l2 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.78 

.45 

7 

.0 

0 

5 

0  0 

DIVISION 

70.1 

2.43 

T 

I 

1 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 

89.1 

57.3 

73.2 

5.0 

99 

21 

40 

3 

9 

18 

0 

0 

0 

3.79 

-   .52 

1.44 

17 

.0 

0 

9 

3  2 

BENS  RUN 

86.7 

58.5 

72.6 

1.8 

96 

21 

42 

3 

5 

11 

0 

0 

0 

5.88 

1.66 

1.54 

28 

.0 

0 

9 

5  3 

BRANDONVILLE 

82.1 

53.8 

68.0 

95 

22 

35 

3 

6 

0 

0 

0 

1.35 

-  3.53 

.34 

17 

.0 

0 

6 

0  0 

BROWNSVILLE 

91.8 

57.4 

74.6 

5.1 

101 

21 

40 

3 

5 

21 

0 

0 

0 

4.89 

•  58 

2.61 

29 

.0 

0 

7 

3  2 

BUCKHANNON 

84.9 

56.5 

70.7 

2.3 

94 !  21 

39 

2 

15 

7 

0 

0 

0 

5.33 

.62 

2.05 

17 

T 

0 

8 

4  3 

CAIRO  3  S 

86.4 

57.5 

72.0 

1.7 

96  21 

42 

3 

10 

11 

0 

0 

0 

7.28 

2.77 

2.15 

17 

.0 

0 

9 

5  3 

CANAAN  VALLEY 

78.8 

48.6 

63.7 

89 

20  + 

30 

2 

88 

0 

0 

2 

0 

4.30 

2.13 

29 

.0 

0 

a 

3  2 

CLARKSBURG  1 

86.7 

58.8 

72.8 

3.4 

98 

21 

43 

3 

11 

0 

0 

0 

2.92 

-  1.35 

1.64 

17 

.0 

0 

0 

2  1 

CRESrON 

87.3 

56.6 

72.0 

1.3 

97 

22 

43 

3+ 

!  S 

0 

0 

0 

4.62 

.24 

2.50 

17 

.0 

0 

a 

2  1 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

81.9 

54.7 

68.3 

1.8 

92 

21 

39 

3 

30 

2 

0 

0 

0 

4.77 

-   .49 

2.13 

28 

T 

0 

9 

3  2 

FAIRMONT 

85.0 

60.1 

72.6 

2.3 

95 

21 

45 

3 

12 

9 

0 

0 

0 

2.31 

-  2.10 

.68 

16 

.0 

0 

7 

2  0 

GLENVILLE  1 

86.2 

59.6 

72.9 

1.8 

05 

21 

44 

3 

7 

10 

0 

0 

0 

4.39 

.00 

2.13 

17 

.0 

0 

9 

2  1 

GRAFTON 

85.4 

55.7 

70.6 

1.5 

95 

21 

38 

3 

17 

8 

0 

0 

0 

1.95 

-  2.18 

1.11, 

17 

.0 

0 

6 

1  1 

GRANTSVILLE 

87.8 

58.9 

73.4 

98 

21 

45 

2+ 

16 

0 

0 

0 

1.81 

.70 

17 

.0 

0 

6 

2  0 

HASTINGS 

85.6 

58.1 

71.9 

96 

21 

42 

3 

11 

12 

0 

0 

0 

5.46 

-   .16 

1.94 

17 

T 

0 

8 

5  1 

HOPEMONT 

79.6 

53.5 

66.6 

90 

21 

36 

3 

52 

1 

0 

0 

0 

1.44 

.40 

17 

.0 

0 

11 

0  0 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

78.5 

49.8 

64.2 

88 

21 

31 

2 

73 

0 

0 

1 

0 

4.58 

-  1.79 

1.77 

17 

.0 

0  ; 

9 

3  2 

MANNINGTON  1  N 

86.1 

95 

21 

10 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.92 

1.16 

17 

.0 

0  1 

8 

2  1 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

85.6 

57.6 

71.6 

98 

10 

40 

3 

10 

0 

0 

0 

5.29 

2.25 

17 

T 

0  ! 

8 

2  2 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

84.1 

60.9 

72.5 

95 

21 

45 

2+ 

16 

8 

0 

0 

0 

1.44 

.71 

17 

.0 

° 

6 

1  0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

86.3 

59.1 

72.7 

97 

21 

45 

3 

3'  9 

0 

0 

0 

1.88 

-  2.46 

.77 

10 

.0 

0 

7 

1  0 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

86.5 

57.4 

72.0 

3.8 

98 

21 

42 

2 

3  j  10 

0 

0 

0 

3.30 

-  1.25 

1.50 

9 

.0 

0 

10 

3  2 

NEW  MARTINSVILLE 

88.9 

60.4 

74.7 

3.6 

99 

21 

43 

3 

01  15 

0 

0 

0 

3.84 

-   .27 

1.75 

17 

T 

0 

6 

3  2 

PARKERSBURG  CAA  AP 

85.6 

61.5 

73.6 

95 

9+ 

44 

2 

8l  B 

0 

0 

0 

4.84 

1.32 

28 

.0 

0 

11 

3  2 

PARKERSBURG  WB  CITY        R 

86.2 

62.4 

74.3 

1.9 

97 

21 

45 

2 

3|ll 

0 

0 

0 

3.45 

-   .73 

.80 

21 

T 

0 

10 

3  0 

PARSONS  2 

81.7 

56.4 

69.1 

92 

21 

40 

3 

24 

2 

0 

0 

0 

3.73 

1.20 

29 

.0 

0 

9 

2 

1 

PICKENS  1 

81.3 

52.8 

67.1 

2.2 

90 

21 

36 

2 

42 

1 

0 

0 

0 

4.82 

-   .98 

1.96 

17 

.0 

0 

1 

3 

3 

ROWLESBURG  1 

86.1 

57.9 

72.0 

98 

21 

42 

3 

6 

9 

0 

0 

0 

1.57 

-  3.80 

.63 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

VALLEY  CHAPEL 

90.6 

58.8 

74.7 

5.1 

100 

21 

43 

3  • 

4 

21 

0 

0 

0 

5.01 

1.26 

2.06 

29 

.0 

0 

9 

2 

2 

VIENNA  BRISCOE 

85.5 

61.2 

73.4 

97 

7 

42 

3 

8 

0 

0 

0 

6.56 

2.04 

29 

.0 

0 

10 

5 

3 

WEIRTON 

84.2 

60.0 

72.1 

96 

21 

43 

2 

6 

6 

0 

0 

0 

2.40 

.77 

17 

.0 

0 

11 

2 

0 

WELLSBURG  3  NE 

87.1 

56.1 

71.6 

3.6 

98 

21 

37 

3 

12 

15 

0 

0 

0 

4.46 

.32 

1.43 

17 

.0 

0 

0 

4 

1 

WESTON 

87.2 

58.7 

73.0 

2.6 

95 

21  + 

43 

3 

10 

0 

0 

0 

7.02 

2.68 

4.08 

29 

.0 

0  ' 

8 

2 

2 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

82.9 

59.4 

71.2 

95 

21 

45 

2 

14 

7 

0 

0 

0 

2.92 

1.07 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

85.4 

58.1 

71.8 

1.2 

96 

22 

41 

3 

8 

0 

0 

0 

3.45 

-   .44 

1.57 

17, 

.0 

0 

8 

2 

2 

DIVISION 

71.4 

3.87 

T 

| 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

86. 5M 

57. 7M 

72. 1M 

40 

3 

8 

9 

0 

0 

0 

5.10 

2.30 

17 

.0 

0  i 

* 

4:2 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

81.5 

56.7 

69.1 

88 

9+ 

38 

2 

20 

0 

0 

0 

0 

6.03 

1.85 

1.47 

17 

.0 

0 

12 

5 

3 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

81.9 

54.9 

68.4 

1.0 

93 

21 

36 

3 

2' 

1 

0 

0 

0 

6.67 

2.26 

2.31 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

82.5 

54.0 

68.3 

91 

21 

34 

3 

32 

1 

0 

0 

0 

3.69 

2.20 

17 

.0 

0  i 

6 

2 

1 

BLUEFIELD  1 

84. 4M 

57.8 

71. 1M 

1.0 

92 

21 

42 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

6.39 

2.16 

2.03 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

BLUESTONE  DAM 

86.2 

59.8 

73.0 

95 

22 

47 

2+ 

8 

0 

0 

0 

5.62 

1.90 

17 

.0 

0  1 

12 

3  3 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

86.7 

59.7 

73.2 

95 

21 

42 

3 

7 

12 

0 

0 

0 

6.92 

1.49 

10 

.0 

0  I 

12 

6  3 

CHARLESTON  WB  AP 

86.9 

61.3 

74.1 

2.1 

98 

21 

46 

3 

4 

12 

0 

0 

0 

2.73 

-  1.20 

.66 

10 

.0 

0 

13 

1  0 

CHARLESTON  1 

87.6 

62.2 

74.9 

1.8 

98 

22 

47 

3 

12 

0 

0 

0 

3.38 

-  1.01 

1.07 

11 

.0 

0 

11 

2  1 

CRANBERRY  GLADES 

77.7 

49.8 

63.8 

86 

21 

30 

3 

73 

0 

0 

2 

0 

5.40 

1.87 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

FLAT  TOP 

76.3 

54.8 

65.6 

.6 

84 

21 

35 

2 

55 

0 

0 

0 

0 

5.66 

.50 

1.48 

6 

.0 

0  . 

11 

5 

2 

GARY 

85.7 

59.0 

72.4 

3.1 

96 

9 

45 

3 

7 

0 

0 

0 

5.17 

.10 

.90 

29 

.0 

0 

12 

4 

0 

GASSAWAY 

88.1 

58.1 

73.1 

98 

21 

44 

3+ 

3 

17 

0 

0 

0 

4.81 

2.30 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

HAMLIN 

87.3 

59.6 

73.5 

98 

22 

42 

3 

12 

0 

0 

0 

3.69 

.97 

14 

T 

0 

8 

3 

0 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

85.9 

59.7 

72.8 

95 

22 

44 

3 

9 

0 

0 

0 

4.64 

.61 

1.18 

29 

T 

0 

9 

4 

2 

HUNTINGTON  1 

86.8 

61.0 

73.9 

1.0 

96 

21 

45 

2+ 

6 

10 

0 

0 

0 

3.91 

-   .32 

1.75 

10 

.0 

0 

10 

2 

1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

88.4 

63.5 

76.0 

1.9 

99 

21 

49 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

3.74 

-   .60 

.75 

10 

.0 

0 

10 

4 

0 

LEWISBURG 

82.9 

56.4 

69.7 

2.5 

90 

21 

37 

2 

16 

1 

0 

0 

0 

4.21 

.27 

1.05 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

LOGAN 

89.3 

63.7 

76.5 

2.9 

99 

22 

49 

3 

16 

0 

0 

0 

3.50 

-1.39 

1.20 

11 

.0 

0 

a 

2  1 

LONDON  LOCKS 

87.3 

61.2 

74.3 

1.0 

97 

22 

48 

3 

13 

0 

0 

0 

6.31 

2.01 

2.93 

10 

.0 

0 

11 

3  2 

MADISON 

87.1 

62.0 

74.6 

2.3 

96 

22 

46 

3 

12 

0 

0 

0 

4.63 

.47 

1.42 

13 

.0 

0 

10 

3  2 

OAK  HILL 

83.8 

56.6 

70.2 

92 

22 

40 

2 

3 

0 

0 

0 

6.46 

1.90 

7 

.0 

0 

10 

5  |Z 

PINEVILLE 

37. 4M 

59. 9M 

73. 7M 

95 

22 

46 

3 

13 

0 

0 

0 

3.10 

7 

T 

0 

11 

POINT  PLEASANT 

87.1 

63.5 

75.3 

2.9 

98 

21 

50 

2+ 

0 

11 

0 

0 

0 

9.14 

5.06 

2.40 

27 

T 

0 

8 

6  5 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

87.7 

58.8 

73.3 

98 

21 

42 

3 

6 

12 

0 

0 

0 

4.14 

1.61 

21 

T 

° 

9 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  64  - 


TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
JUNE    1953 


Temperature 


Precipitation 


Snow.  Sleet.  Hail 


<2 


RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

UNION 

WEBSTER  SPRINGS 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 

DIVISION 

STATE 


I  82. 9M 
197.3 
i  78.2 
87.6 
j  60.8 

I  85.4 
l  83.3 
I  88.0 
j  86.7 
;  39.6 


J  55. 6M 
I  -10.2 

56.3 

■  58.9 
|  53.5 

!  64. 3M 

I  56.1 

|  58.7 

57.3 

!  61.  * 


27- 


!  i  ! 


69.  3M 

73.8 

67.3 

73.3 

67.2 


7.'. 

9M 

w 

7 

73 

* 

72 

0 

T5 

5 

Ml 

0 

72 

0 

71 

5 

3.8 
3.3 


I 


! 


911  21  36  3 

96!     8+!  *5|  3 

i     86    21     j  39i  2 

I     97    21     !  *2J  3 

!     91|  21    I  35  2+ 


9*|  21 
90{  10+ 
96!  26 
9*1  20+ 
98  ■  10+ 


37| 
42 
361 
*8l 


98j  21    j     *7|     2+ 


9|     5 

I     2 

51  1* 

1*1  1) 

I  IT 


8.021 
3.51    - 
6. 68' 
2.271 
5.75' 


2.92 

.63 


5.17  .66 

5.23'        1.2* 
5.58!  .33 

2.851-    1.13 
3.96;-       .81 


0; 

o 
o 

01 
0 

0]        *.91' 

5.02 

;     *.27  - 


2.86 
l.*3 
2.32 
.80 
2.1* 

2.90 
2.25 

1.3* 
1.05 
1.72 


.66  1.38 


il2  5  3 
'831 

10*3 
6       10 

10      *    2 

!  8  2  1 
]  8  *  2 
'9*3 
,6  3  1 
10       2    1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MEST    VIRGINIA 


Table  3 

JUNE 

195S 

■3 

Day  of  month 

Station 

1      | 

H 

1   |   2   J   3 

4   5   6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  J  15 

16    17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28   29 

30 

31 

ABERDEEN 

4#00 

.10 

T 

T 

T 

.30 

1»73 

•  39 

.36  1.03 

•  09 

ALBRIGHT 

3.25 

.27 

.16 

T 

.16 

.56 

.05 

T 

1.33 

.06 

.16 

ALDERSON 

5.10 

1.50 

.63 

2*30 

.15 

.52 

T 

ALEXANDER 

3*08 

.40 

.40 

.95 

•03   .10 

.-0 

.30   .50 

ALPENA  1  NW 

4.72 

T 

.68 

.03 

.06 

.57 

i55 

.99 

.  15 

T    1.45 

.?? 

ARBOVALE  2 

6*66 

2*98 

.09 

.01 

1.82 

.02 

.51 

T    1.25 

ARNOLD 

3.28 

•  19 

.25 

.03 

1.33 

.10 

.05  1.33 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

6.03 

T 

.41 

1.08   T 

.61 

.03 

■  52 

.16 

•03  1.47 

.31 

.04 

L*24 

.11 

BAYARD 

2*11 

.02 

.23 

.07 

.20 

.03 

1.02 

T 

T 

.03 

•08   .43 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

6.67 

.69 

2.31 

.24 

•  13 

.07 

.34 

1.17 

.92 

.73   .07 

BELINGTON 

4.82 

.66 

.03 

1.21 

•  04 

.26 

•  13 

•12  2*14 

•  03 

BELLEVILLE  DAM  20 

4.20 

.29 

.02 

T 

.22 

.43 

•  05 

1.54 

.95 

.70 

T 

RELVA 

6.50 

.40 

1*50 

■  80 

1*00 

.40 

.90 

.60 

.40 

.50 

BENSON 

3.79 

.05 

•  04 

.56 

1.44 

•  05 

.15 

.20  1.25 

•  03 

BENS  RUN 

5*86 

.01 

•  62 

•  12 

.04 

1*09 

T 

.29 

.66 

1.54  1.31 

BERKELEY  SPRINGS 

3.12 

•  15 

.41 

.01 

1.05 

•  36 

T 

•  01 

•  34 

.79 

BERLIN 

^.66 

.12 

.04 

.19 

1.47 

.0° 

.08 

2.67 

.02 

BIG  SKIN  CREEK 

3.91 

•  12 

.05 

T 

1.20 

.02 

T 

.0? 

.20  2.30 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

3.69 

.60 

.10 

.40 

2.20 

.12 

.07 

RLUEFIELD  1 

6*39 

1.29 

.16 

•  68 

T 

.19 

2.03 

•  13 

.73 

•63   .35 

8LUEFIELD  2 

6.25 

1  .40 

.20 

.45 

.14 

.20 

2.05 

.13 

.17 

•68   .48 

.35 

BLUESTONE  DAM 

5.62 

.11 

1.42   .02 

.27 

.07 

•  02 

1.28 

1.90 

.39 

.10 

•01   .03 

BRANCHLAND 

3*90 

•  95 

•  30 

1.13 

•  35 

•  08 

.81 

.0-1 

.19 

•  06 

BRANDONVILLE 

1.35 

.16 

.18 

.34 

.14 

.24 

T 

.29 

RROWNSVILLE 

4.89 

.08 

.15 

1.16 

•  05 

■OS 

.77  2,61 

BRUSHY  FORK 

RECORO  MISSING 

BRUSHY  RUN 

3.65 

.09   T 

.44 

•  54 

.09 

1.08 

.18 

•  29 

•  94 

BUCKEYE 

4*76 

.07 

2.35 

•  36 

.10 

.14 

.80 

.05 

.07 

•  03 

•34   .43 

RUCKHANNON 

5.33 

T 

.13 

•  03 

.13 

T 

2.05 

T 

1.  10 

1.08   .79 

•  02 

BURNSVILLE 

4.00 

.16 

.24 

•  01 

.43 

1.09 

.0- 

.09 

1.23   .70 

.01 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

6.92 

.24 

.75 

1.49 

1*23 

.02 

.04   T 

1.16 

.05 

•  86 

.27   ,79 

■  02 

CAIRO  3  S 

7.28 

•  04 

.74 

.16 

.62 

2.15 

.20 

.20 

1.91  1.26 

CAMDEN  ON  GAULEY 

4.61 

1.95 

.26 

.07 

.03 

1.45 

.27 

.10   .48 

CANAAN  VALLEY 

4.30 

1.08 

.05 

.05 

•  07 

.70 

.09 

.13  2.13 

CENTRALIA 

4.54 

.02 

.65 

.65 

.01 

.90 

1.30 

•  06 

.50   .45 

CHARLESTON  WB  AP 

2.73 

T 

•  41 

.08 

.27 

.66 

.30 

.27 

•07   ,06 

.24 

T 

.16 

.17 

.02   .02 

CHARLESTON  1 

3.3B 

.68   T 

•  49   T 

.13 

1.07 

.46 

■  06   T 

.06 

.11 

.23 

•03   .06 

CLARKSBURG  1 

2.92 

•  03 

T 

.11 

1*64 

.16 

.27 

.69 

CLARKSBURG  2 

2.98 

.02 

.10 

T 

1.70 

.19 

.01 

.27 

.41   .26 

CLAY 

.75 

•  38 

.28 

.10 

2,75 

~ 

CLENDENIN  2  SW 

5.84 

.40 

.45 

.45 

■  44 

.75 

.65 

.30 

2.10   .30 

COBURN  CREEK 

2.58 

2*03 

T 

T 

•  15 

.05   .35 

T 

CRANBERRY  GLADES 

5.40 

.02 

1.87 

.37 

•  06 

.35 

•  62 

.09 

.66  1,16 

CRAWFORD 

2.53 

.31 

.10 

T 

1.01 

•  33 

.33   .45 

CRESTON 

4.62 

.05 

.30 

•  20 

.75 

2.50 

.30 

.3? 

T     .20 

DAILEY 

4.91 

.86 

T 

T 

1.79 

.27 

T 

.04 

.25 

T    1.70 

DAVISSON  RUN 

3.44 

•03   .15 

.15 

1*88 

.30 

.29 

.26   .38 

DUCK  CREEK 

3.93 

.02 

T 

.43 

2.07 

•  03 

•  11 

,0b 

1*20 

•  02 

EAST  RAINELLE 

8*42 

2.62   .02 

.27 

•  60 

•  31 

•  50 

3.20 

.60 

.15 

•03   .12 

ELK 

2.89 

.10 

•  22 

1.85 

.52 

.20 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

4.77 

T 

.05 

.35 

T 

.16 

T    1.34 

•  06 

•  08 

.01 

.57 

T 

2.13   T 

T 

FAIRMONT 

2.31 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

.66   .55 

•  33 

.37 

.01 

.29 

T 

FINK  RUN 

4.97 

.01 

.12 

.10 

2.14 

•  69 

.78  1.05 

•  08 

FLAT  TOP 

5.66 

1.46 

.13 

.99 

.26 

•  06 

.60 

1.00 

.51 

.».Q 

.09   .05 

FWANKLIN  3  NF 

3.37 

.76 

.83 

•  22 

.12 

.22 

.70 

.50 

GARY 

5.17 

.03 

.40 

.14 

.39 

.02 

.30 

•  82 

•  85 

T 

.80 

•43   .90 

•  09 

6ASSAWAY 

4,81 

•  60 

1.55 

2.30 

»24 

.12 

GLENVILLE  1 

4.39 

•  13 

.31 

.05 

.34 

2.13 

•  15 

.17 

.20 

.91 

T 

GRAFTON 

1.95 

•  01 

.07 

1.11 

.35 

.07   .34 

GPANTSVILLE 

1.81 

.09 

.34 

.70 

.12 

.54 

•  02 

HACKERS  CREEK 

3.83 

T 

.16 

1.75 

T 

T 

.14 

.15 

.35  1.13 

•  15 

HALL 

5.50 

.11 

.19 

1.55 

T 

T 

T 

1.37  2,24 

.0- 

HAMLIN 

3.69 

•  63 

•  20 

.92 

.35 

.97 

.07 

.27 

.08 

HARPERS  FERRY 

1.22 

.39 

•53   .01 

.16 

•  07 

T 

T 

•  06 

T 

HASTINGS 

5.46 

.57 

1.94 

.74 

•  35 

.55 

•40   .61 

•  30 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

4.64 

•  24 

.15 

•  81 

.44 

.14 

.05 

1.12 

•  51 

1*18 

HOPEMONT 

1.44 

.01   .04 

.07   #03 

•  06 

.21 

T 

.40 

.16 

.02 

.31   T 

T 

■  13 

T 

HORNER 

4.61 

•  15 

.15 

T 

.11 

1*90 

.65 

•86   .79 

■HOULT  LOCK  15 

2.10 

T 

.03 

.07 

1.07 

•  11 

.15 

•  37 

.30 

HUNTINGTON  1 

3.91 

•  28 

•  25 

■  03 

1.75 

.55 

.04 

.17 

.20 

.22   .42 

T 

HUNTINGTON  WR  CITY 

3.74 

•  60 

•  03 

.37 

.75 

.50 

.10 

T     T 

.09 

.42 

.57   ,31 

IAEGER 

.37 

1.70 

•  02 

.36 

•  26 

.70 

1.43 

.51 

.11   .37 

- 

IRELAND 

3.58 

.34 

•  10 

T 

•  10 

.97 

1.29 

•65   .13 

ISAACS  CREEK 

2.98 

T 

.15 

.26 

•  85 

.45 

.30 

•05   .90 

JANE  LEW 

3.76 

T 

■  04 

.29 

1.66 

.25 

•  16 

.16  1.20 

JESSE  RUN 

3.85 

.02 

.13 

.28 

1.77 

T 

•  23 

.31  1.11 

T 

JUNCTION 

1.12 

.41 

.31 

.15 

.07 

.08 

.10 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1*32 

.27 

.52 

.32 

.08 

•06   .05 

KERMIT 

4.89 

1.14 

.98 

.14 

.76 

•  08 

1.02 

.08 

•  69 

KNOBLY  MOUNTAIN 

2*52 

.10 

.30   T 

.43 

T 

T 

•  40 

.03 

.84 

•  42 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4.58 

.14 

1*03 

T 

•  29 

.01 

.03 

1.77 

•  10 

.44 

.77 

LAKE  FLOYD 

2*94 

.21 

•  03 

.17 

LiBI 

.13 

T 

T     .59 

LAKE  LYNN 

2.46 

.07   ,03 

.03 

T 

T 

•  63 

•  80 

.26 

.64 

LEWISBURG 

4.21 

T 

1*05   .02 

.11 

•  35 

.62 

.96 

.91 

.  U 

.05 

LINDS1DE 

5.86 

.03 

1.01 

•  96 

.64 

.02 

1.84 

1.01 

•  01 

T 

•  03 

.24   .06 

•  01 

LITTLE  SKIN  CREEK 

3.87 

•  13 

•  06 

.03 

1.58 

T 

•  06 

1.01  1*00 

LOGAN 

3.50 

.40 

•  04 

1.20 

.43 

.91 

.15 

.21 

•05   .11 

LONDON  LOCKS 

6*31 

.03 

1*60 

2.93 

•  32 

.18 

.28 

.29 

.51 

•  03 

•  06 

T     .08 

LOOKOUT  ? 

5.31 

2.05   • 

)2 

.20 

•  50 

•  20 

.44 

1.40 

.32 

.16 

MADISON 

4.63 

1.34 

.18 

•  35 

1.42 

.38 

•  10 

.07 

.17 

.50 

■  12 

MAN 

6.75 

.14 

.25 

•  36 

1.44 

.11   .56 

1.26 

1.45  1.18 

MANNINGTON  1  N 

2.36 

T 

T 

.05 

T 

.10 

1.16 

.67 

.04 

T 

.11 

.01   .22 

MANNINGTON  1  W 

2.29 

T 

T 

.01 

1.30 

.01 

.47 

.20 

.30 

MARTINSBURG  CAA  AP 

2*10 

.03 

.08 

•  15 

.15 

1.27 

T 

.13 

.10 

T 

T 

T     ^19 

MATHIAS 

2.12 

.08 

.21 

•  58 

.10 

.26 

.52 

.02 

•  03 

•01   .31 

MATOAKA 

6.37 

2,00 

.65 

.25 

.36 

.19 

1.84 

.20 

•  35 

•36   .15 

MCMECHEN  DAM  13 

3.26 

.54 

.02 

.06 

2.44 

T 

.20 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

5.29 

T 

T 

T 

.39 

.06 

•  46 

2.25 

.02 

•  41 

T    1.34 

•  34 

Ml  OVALE 

6.61 

.71 

.01 

.21 

2.03 

•  20 

.06 

1.33 

.01  2.00 

-Ob 

MOOREFIELD 

2.15 

.70 

.20 

.10 

.90 

.20 

-Ob 

MOOREFIELO  MCNEILL 

2.35 

T     .02 

•  65 

T 

.26 

.05 

.16 

.02 

.35 

•  02 

•  62 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

1*44 

T 

T 

.34 

.05 

T     ,71 

T 

T 

.05 

.01 

.28 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1*88 

T 

T 

.77 

.14 

.41 

.11 

.07 

.OH 

.30 

MOUNT  CLARE 

RECORD  MISSING 

MT  STORM 

1*51 

•  21 

.10 

.71 

.49 

NAOMA  I  E 

5.67 

1.22 

.34 

•  18 

•  36 

.52 

.90 

1.24 

.91 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

3.30 

,04 

1.01 

.10 

1.50 

.01 

.01 

.05 

.50 

.06   T 

•  02 

NEW  MARTINSVILLE 

3.84 

T 

T 

T 

.27 

1.75 

.10 

T 

.50 

.10  1.12 

OAK  HILL 

6.46 

•  25 

1*90 

.69 

.16 

•  03 

.95 

1.41 

•  01 

.76 

.30   T 

OMPS 

2.22 

.30 

•  23 

•  20 

.93 

.16 

.40 

PARKERSBURG  CAA  AP 

4.84 

T 

•  02 

.04 

■  66 

.37 

•  22 

•26  1*15 

•  36 

.41 

1.32 

•  01 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

3.45 

T 

.05 

•  03 

.48 

.15 

.65 

•14   .07 

•  80 

.33 

.75   T 

T 

PARSONS  2 

3.73 

T 

•  46   • 

)7   T 

.41 

.62 

.24 

•  25 

.46  1.20 

.02 

PETERSBURG  WB  CITY 

4.03 

T 

.77 

.48   T 

.65 

•  03 

T 

■  42 

.15 

.02 

.19 

>M 

.02   .76 

PHILIPPI 

2.35 

T 

.10 

T 

T 

1.31 

T 

.18 

•  05 

•06   .63 

PICKENS  1 

4.82 

T 

1.00 

.05 

.06 

1.96 

•  30 

.10 

1.35 

PIEDMONT 

2.63 

.42   T 

•  99 

T 

■  09 

T 

T     ,01 

T     ,70 

.08 

.29 

.05 

PJNEVILLE 

.04 

3.10 

.45 

1*13 

.36 

.55 

1*61 

.68 

.11 

- 

T 

POINT  PLEASANT 

9.14 

.62 

1.15 

1.55 

1.38 

1.55 

2.40 

•02   .47 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

4.14 

T 

.19 

•  35 

.10 

.47 

•  02 

1.61 

T 

1.15 

•01   .24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


BEST    VIRGINIA 


Table  3-Continued 

JVNt 

195S 

0 

Day  of  month 

Station 

12   3 

4  |  5  |  6 

7  |  8 

h 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28   29 

30 

31 

POLK  CREEK 

5*23 

T 

•  18 

.02 

1.36 

.01 

.68 

•  16 

.02  2,80 

PRINCETON 

6.94 

1*60 

•  46 

•  18 

.38   .52 

2.29 

.09 

.38 

.26   .72 

.0r> 

RAINELLE 

3.02 

T 

1.52 

.85   .02   .01 

1.10 

•35   .60 

2.86 

.46 

.14 

.10   .01 

RAVENSWO00  DAM  22 

3.51 

.05 

.11 

.73 

.05 

.37 

1.43 

.57 

.20 

RENICK  2  S 

3*49 

1.14 

•  27 

T 

•07   ,20 

.9? 

.63 

•21   .05 

RICHWOOD  2  N 

6*68 

1.60 

.45 

•  18 

•  04 

1.04 

.15 

•  18 

2.32 

•  04 

.68 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

4.73 

.19 

•  OS 

.17 

1.83 

1.10 

•54   .85 

T 

RIPLEV 

2.27 

.30 

•  30 

•  37 

.32 

.26 

.20 

ROANOKE 

2.95 

.16 

•  16 

T 

1*59 

.42   .62 

ROCKFORD 

4.71 

.05 

•  22 

2.40 

.27 

.77 

•14   ,86 

R0HRB0U6H 

4.87 

.10 

T 

.17 

1.36 

T 

.83  2.41 

ROWLESBURG  1 

1.57 

.20 

.63 

.02 

.08 

.04 

.19   .41 

ST  MARYS 

4.67 

.04   T 

1.25 

.19 

.16 

T 

1.14 

.03 

.03 

.11 

.32 

.29  1.11 

T 

SALEM 

2.52 

.13 

.40 

1.31 

.12 

.06 

.50 

F.AND  FORK 

4.33 

•  22 

1.15 

1.25 

.15 

•  25 

.06  1.20 

.05 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

5.75 

2.14 

•  20 

•  32 

.13 

•  63 

1.03 

.95 

.30 

.03   .02 

SHINNSTON 

2.70 

T 

T 

.62 

1.42 

.12 

T 

.09 

.45 

SPENCER 

5.17 

.37 

•  76 

.27 

•  19 

2.90 

.46 

•  08 

•  14 

SPRUCE  KNOB 

3.99 

.66 

•  50 

.18 

.02 

•  95 

.30 

•  35 

.12 

.89 

.02 

STONY  RIVER  OAM 

2.71 

•  53 

•  2B 

•  60 

•  40 

•  13 

.77 

SUGARCAMP  RUN 

4.21 

.34 

•  31 

.01 

.04 

1*00 

.01   .10 

# 

•    2.40 

SUMMERSVILLE  2 

6.49 

1.40 

.25 

.15 

.70   .10 

3,35 

T 

.25   .29 

SUTTON  2 

4.71 

•  47 

•  57 

•  18 

.55 

2*30 

•  34 

.30 

SYCAMORE  CREEK 

2.87 

•  05 

1*93 

•  33 

•  56 

THOMAS 

5.52 

T     .04 

.51   .07   .63 

.28 

.09 

•  61 

•  30 

.04 

.90 

.14 

.98   .85 

.08 

UNION 

5.23 

T 

1.20 

.68 

•  13 

T 

•02   .22   T 

2.25 

.52   .21 

UPPER  OAVISSON  RUN 

.83 

•  02 

.37   .44 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

2.97 

T 

.52   T 

T 

1.74 

T 

.21 

T 

T     .50 

VALLEY  CHAPEL 

5.01 

.04 

.01 

.29 

1.90 

.39 

•  20 

.06  2.06 

•  06 

VALLEY  HEAD 

6.37 

2.00 

.04 

1.09 

1.53 

.01 

.79 

.01   .90 

VANDAL IA 

3.38 

.25 

.05 

.10 

1.52 

.12 

•  10 

.34   .90 

VIENNA  BRISCOE 

6.56 

•08   .07 

1.05 

.24 

.74 

.98 

.32 

1.0? 

2.04 

.01 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

1*22 

.21 

.45 

.23 

.03 

•  30 

WASHINGTON  DAM  19 

3.60 

•  14 

•  09 

.17 

.01 

.18   .01 

•  22 

1.15 

1.25 

.36 

WEBSTER  SPRINGS 

5.58 

.07 

1.33 

1*29 

.05 

•  25 

•  80 

•  14 

.31 

1*34 

WEIRTON 

2.40 

.65 

■  09 

.16 

.33 

•  77 

•  01 

.05 

.23 

•  02 

.02   .07 

WELLS8URG  3  NE 

4.46 

.90 

•  93 

.65 

1.43 

.48 

.07 

WEST  MILFORO 

3.52 

.05 

•  30 

1.74 

.71 

•  06 

•07   ,57 

WESTON 

7.02 

•  08 

T 

•  12 

•  13 

1*82 

.33 

.40 

.06  4.08 

T 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

2.92 

T 

.75 

.03 

1.07 

•  89 

.03 

T 

.12   T 

•  03 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

3.45 

T 

.32 

.01 

.18 

1.57 

.01 

•  07 

.04 

1.25 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.85 

.02 

•  91 

•  05 

T 

.77 

1.05 

.05 

T     T 

WILLIAMSON  1 

3.96 

.12 

.20 

•  56 

.13  1*72 

•  20 

.47 

•08   .39 

.09 

WILLIAMSON  2 

3.5*. 

.03 

•  15 

.43 

.13  1.72 

•  20 

.40 

•08   .34 

•06 

WINFIELD  LOCKS 

4.91 

.16 

•  04 

1.23 

1.32   .10 

.04 

1.38 

.03 

.61 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1952   -   1953 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN 

T 

2.7 

4.3 

7.0 

3.5 

8.9 

2.8 

29.2 

ALDERSON 

T 

1.0 

T 

7.3 

2.0 

4.6 

.2 

15.1 

ALEXANDER 

- 

- 

_ 

ALPENA  1  NW 

1.0 

6.0 

13.4 

28.0 

11.1 

17.1 

. 

- 

ARBOVALE  2 

1.0 

4.0 

- 

13.7 

7.2 

10.0 

4.4 

- 

ARNOLD 

T 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.0 

- 

- 

- 

5.0 

3.2 

T 

. 

BAYARD 

1.5 

5.0 

19.0 

27.0 

10.0 

15.0 

5.5 

83.0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

- 

3.0 

6.0 

18.9 

4.5 

2.7 

2.8 

- 

BELINGTON 

T 

3.3 

4.5 

13.2 

- 

9.7 

5.0 

- 

BELLEVILLE  DAM  20 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BELVA 

- 

3.2 

12.0 

8.0 

5.0 

1.0 

- 

BENSON 

T 

4.3 

7.1 

20. e 

2.0 

9.0 

5.0 

48.2 

BENS  RUN 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BERKELEY  SPRINGS 

T 

2.3 

6.1 

7.7 

2.8 

6.4 

T 

T 

25.3 

BERLIN 

3.5 

9.3 

11.1 

_ 

6.9 

3.2 

_ 

BIG  SKIN  CREEK 

- 

4.0 

8.0 

4.0 

- 

3.0 

■ 

BIRCH  RIVER  8  SSW 

- 

. 

- 

_ 

_ 

- 

- 

BLUEFIELD  1 

T 

2.5 

5.5 

12.5 

5.0 

2.5 

1.0 

29.0 

BLUEFIELD  2 

2.0 

6.0 

2.9 

9.1 

4.1 

4.1 

4.1 

32.3 

BLUESTONE  DAM 

T 

2.0 

2.0 

2.5 

_ 

2.5 

1.0 

_ 

BRANCHLAND 

3.0 

2.0 

7.7 

T 

2.0 

3.0 

17.7 

BRANDONVILLE 

1.0 

3.0 

- 

25.0 

5.0 

- 

T 

BROWNSVILLE 

_ 

- 

- 

.6 

- 

- 

- 

BRUSHY  FORK 

T 

2.0 

4.0 

7.8 

2.0 

6.5 

- 

- 

BRUSHY  RUN 

1.1 

1.7 

3.7 

_ 

3.8 

9.8 

1.3 

_ 

BUCKEYE 

3.0 

- 

7.3 

5.1 

6.5 

2.0 

- 

BUCKHANNON 

T 

4.3 

9.1 

18.7 

6.0 

7.0 

2.7 

T 

47.8 

BURNSVILLE 

4.5 

4.7 

4.8 

- 

4.2 

T 

- 

CABWAYLtNGO  ST  FOREST 

T 

" 

T 

6.6 

T 

- 

- 

- 

CAIRO  3  S 

2.0 

_ 

- 

_ 

. 

. 

_ 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.0 

4.0 

6.5 

26.1 

9.0 

3.8 

4.9 

55.3 

CANAAN  VALLEY 

2.0 

9.0 

18.0 

30.5 

10.0 

22.4 

10.8 

101.7 

CENTRAL IA 

T 

- 

4.3 

- 

- 

4.8. 

- 

CHARLESTON  WB  AP 

T  ' 

2.8 

1.3 

8.2 

2.3 

4.5 

.9 

20.0 

CHARLESTON  1 

T 

2.3 

1.2 

10.3 

1.3 

4.0 

1.0 

20.1 

CLARKSBURG  1 

T 

2.0 

4.3 

6.0 

1.0 

5.0 

1.0 

19.3 

CLARKSBURG  2 

T 

2.0 

5.0 

8.0 

2.5 

6.5 

T 

24.0 

CLAY 

T 

3.0 

1.6 

9.9 

3.5 

4.0 

.8 

22.8 

CLENDENIN  2  SW 

2.0 

1.0 

- 

COBURN  CREEK 

T 

2.5 

- 

5.7 

- 

2.0 

T 

. 

CRANBERRY  GLADES 

2.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CRAWFORD 

4.0 

7.1 

9.9 

4.5 

5.9 

4.7 

36.1 

CRESTON 

3.0 

5.0 

14.0 

2.5 

- 

- 

- 

DAILEY 

.5 

4.9 

14.2 

18.9 

15.5 

" 

- 

- 

DAVISSON  RUN 

T 

1.8 

7.6 

7.9 

1.5 

4.3 

1.3 

24.4 

DUCK  CREEK 

T 

T 

- 

- 

■■ 

_ 

- 

■ 

. 

EAST  RAINELLE  1  SE 

2.0 

4.0 

5.4 

15.3 

8.8 

7.7 

1.4 

44.6 

ELK 

2.0 

- 

4.3 

- 

- 

- 

- 

ELKINS  WB  AIRPORT 

.4 

4.6 

10.3 

17.8 

7.8 

14.3 

4,5 

T 

59.7 

FAIRMONT 

T 

2.6 

8.1 

13.0 

3.0 

10.5 

1.0 

38.2 

FINK  RUN 

.5 

4.0 

6.7 

11.2 

5.0 

3.9 

1.9 

32.8 

FLAT  TOP 

.7 

2.8 

10.3 

16.3 

7.2 

9.4 

2.0 

48.7 

FRANKLIN  3  NE 

- 

1.5 

- 

4.0 

7.0 

1.0 

- 

GARY 

T 

1.0 

.8 

- 

2.5 

T 

.3 

- 

GASSAWAY. 

- 

. 

. 

_ 

- 

2.0 

_ 

GLENVILLE  1 

T 

3.0 

3.5 

13.8 

.8 

5.0 

T 

26.1 

GRAFTON 

2.0 

- 

9.2 

1.0 

8.5 

- 

- 

GRANTSVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HACKERS  CREEK 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

HALL 

T 

3.5 

6.2 

8.6 

. 

7.1 

3.4 

_ 

HAMLIN 

2.1 

.8 

5.5 

T 

- 

T 

- 

HARPERS  FERRY 

3.5 

.9 

6.9 

.2 

5.7 

T 

17.2 

HASTINGS 

3.0 

9.5 

8.4 

T 

5.1 

- 

T 

- 

HOGSETT  6ALLIPOLIS  OAM 

3.0 

" 

" 

- 

" 

" 

T 

* 

HOPEMONT 

- 

3.4 

- 

. 

- 

. 

T 

- 

HORNER 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

HOULT  LOCK  15 

T 

3.2 

3.0 

7.0 

.7 

6.5 

1.0 

21.4 

HUNTINGTON  1 

T 

3.0 

T 

4.7 

T 

4.3 

- 

- 

HUNTINGTON  WB  CITY 

T 

2.0 

•  6 

2.7 

T 

3.3 

.2 

T 

8.8 

IAEGER 

1.4 

1.2 

_ 

. 

- 

- 

. 

IRELAND 

4.5 

- 

7.1 

4.0 

2.6 

T 

- 

ISAACS  CREEK 

- 

3.5 

5.0 

.8 

- 

- 

- 

JANE  LEW 

2.0 

7.0 

9.6 

1.3 

4.5 

T 

24.4 

JESSE  RUN 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JUNCTION 

- 

. 

_ 

. 

- 

- 

- 

KAYFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4.5 

5.5 

- 

- 

6.5 

- 

- 

KERMIT 

2.0 

T 

6.3 

1.2 

T 

T 

9.5 

KNOBLY  MOUNTAIN 

T 

1.0 

3.5 

16.0 

5.0 

7.0 

2.0 

T 

34.5 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

1.0 

8.0 

. 

29.5 

21.0 

25.0 

17.0 

T 

. 

LAKE  FLOYD 

T 

1.5 

2.5 

7.0 

T 

2.0 

1.5 

14.5 

LAKE  LYNN 

2.1 

3.9 

6.0 

2.0 

- 

.5 

- 

LEWISBURG 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LINDSIDE 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

T 

- 

LITTLE  SKIN  CREEK 

T 

3.3 

7.5 

7.3 

8.5 

15.4 

2.7 

44.7 

LOGAN 

1.3 

1.2 

- 

T 

T 

- 

- 

LONDON  LOCKS 

1.5 

.8 

8.6 

4.7 

4.9 

.7 

21.2 

LOOKOUT  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.8 

- 

MADISON 

1.2 

.5 

9.3 

1.7 

- 

.1 

- 

MAN 

T 

1.0 

1.3 

. 

T 

- 

- 

- 

MANNINGTON  1  N 

.6 

2.0 

8.3 

9.9 

1.8 

5.5 

- 

- 

MANNINGTON  1  W 

T 

3.0 

6.5 

- 

1.3 

- 

- 

■ 

MARTINSBURG  CAA  AP 

T 

4.0 

3.1 

2.7 

1.7 

8.4 

T 

19.9 

MATHIAS 

T 

2.5 

4.2 

~ 

4.0 

6.0 

" 

T 

" 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1952   -   1953 


WEST   VIRGINIA 


Station 

Inly 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MATOAKA 

- 

- 

. 

_ 

- 

. 

- 

MCMECHEN  OAM  13 

T 

3.5 

- 

4.9 

•  4 

4.7 

.7 

- 

MtDDLEBOURNE  2  ESE 

T 

3.0 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

MIOVALE 

T 

4.0 

11.5 

18.0 

9.0 

17.0 

6.0 

65.9 

MO0R6FIELD 

T 

2.5 

" 

10.1 

- 

- 

T 

- 

MOOREFIELD  MCNEILL 

T 

2.0 

2.0 

9.0 

2.0 

.6.0 

T 

21.0 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

T 

1.9 

6.7 

9.1 

2.1 

3.7 

.2 

23.7 

MORGANTOWN  1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

T 

2.0 

1.3 

4.7 

T 

4.5 

.2 

12.7 

MOUNT  CLARE 

T 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

MT  STORM 

_ 

2.5 

- 

. 

2.0 

_ 

7.0 

_ 

NAOMA  1  E 

T 

.3 

- 

14.1 

3.5 

- 

1.1 

- 

NEW  CUMBERLAND  OAM  9 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

NEW  MARTINSVILLE 

T 

3.8 

4.2 

8.2 

T 

3.7 

T 

T 

19.9 

OAK  HILL 

T 

2.0 

2.9 

19.1 

5.0 

- 

2.0 

- 

OMPS 

4.0 

1.0 

10.0 

2.0 

7.0 

T 

24.0 

PARKERSBURG  CAA  AP 

T 

3.0 

3.3 

3.4 

T 

4.0 

1.5 

15.2 

PARKERSBURG  W8  CITY 

T 

4.0 

3.7 

6.2 

.5 

4.3 

.9 

T 

19.6 

PARSONS 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PARSONS  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.2 

5.8 

" 

- 

- 

PETERSBURG  WB  CITY 

T 

T 

.8 

2.8 

11.4 

3.3 

9.2 

T 

T 

27.5 

PHILIPPI 

T 

2.5 

7.8 

15.5 

4.8 

10.5 

3.0 

44.1 

PICKENS  1 

.5 

12.0 

25.5 

- 

10.0 

28.0 

27.0 

- 

PIEOMONT 

1.0 

4.0 

10.5 

- 

15.3 

3.0 

- 

PINEVILLE 

T 

.5 

1.5 

1.6 

16.8 

5.7 

.4 

2.3 

28.8 

POINT  PLEASANT 

T 

T 

1.5 

- 

11.0 

T 

6.0 

- 

T 

_ 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

T 

i.e 

1.0 

3.5 

T 

1.0 

T 

T 

7.3 

POLK  CREEK 

2.0 

5.5 

11.0 

1.5 

5.0 

3.5 

28.5 

PRINCETON 

.2 

2.0 

.5 

3.5 

4.0 

1.8 

T 

12.0 

RAINELLE 

1.0 

3.5 

13.  5 

27.0 

7.0 

15.0 

11.0 

78.0 

RAVENSWOOD  OAM  22 

. 

. 

_ 

_ 

„ 

m 

_ 

RENICK  2  S 

1.5 

2.5 

- 

11.7 

6.0 

8.0 

2.5 

_ 

RICHWOOD  2  N 

RICHWOOD  2  N 

2.0 

5.5 

IS. 5 

23.5 

5.5 

9.0 

5.5 

61.5 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

T 

4.0 

7.0 

10.5 

3.5 

5.5 

4.0 

37.5 

RIPLEY 

3.0 

- 

5.0 

_ 

_ 

_ 

m 

ROANOKE 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

ROCKFORD 

T 

1.1 

1.1 

8.5 

1.5 

2.2 

T 

14.4 

ROMRBOUGH 

2.5 

- 

- 

2.0 

- 

- 

ROWLESBURG  1 

.5 

2.0 

7.5 

16.3 

2.3 

12.0 

1.5 

42.1 

ST  MARYS 

T 

4.0 

. 

_ 

_ 

5.0 

4.5 

T 

„ 

SALEM 

- 

- 

- 

- 

3.5 

T 

- 

SAND  FORK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHINNSTON 

1.5 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

SPENCER 

T 

3.8 

3.5 

5.3 

_ 

5.0 

.9 

_ 

SPRUCE  KNOB 

T 

3.0 

11.0 

10.5 

5.0 

20.0 

7.0 

56.5 

STONY  RIVER  DAM 

1.5 

- 

- 

- 

19.5 

6.9 

- 

SUGARCAMP  RUN 

T 

4.3 

7.8 

14.6 

6.9 

4.8 

.8 

39.2 

SUMMERSVILLE 

T 

5.5 

3.0 

- 

- 

- 

2.5 

T 

~ 

SUTTON  2 

4.0 

3.5 

13.0 

4.0 

5.0 

T 

29.5 

SYCAMORE  CREEK 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

THOMAS 

1.5 

6.0 

14.0 

32.0 

12.9 

19.1 

7.0 

92.9 

UNION 

T 

T 

2.5 

.6 

4.4 

7.7 

4.0 

.2 

19.4 

UPPER  OAVISSON  RUN 

T 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

_ 

VALLEY  CHAPEL 

T 

2.4 

6.5 

12.5 

2.5 

4.0 

1.5 

29.4 

VALLEY  HEAD 

2.0 

5.0 

6.5 

19.5 

8.5 

7.0 

12.0 

60.9 

VANDAL  I  A 

3.4 

5.1 

6.9 

2.3 

- 

- 

- 

VIENNA  BRISCOE 

T 

- 

1.7 

T 

- 

- 

- 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

2.0 

6.5 

1.3 

. 

_ 

_ 

WASHINGTON  DAM  19 

- 

. 

. 

. 

_ 

- 

_ 

WEBSTER  SPRINGS 

T 

5.5 

6.4 

19.9 

7.5 

. 

7.2 

_ 

WEIRTON 

.5 

2.0 

6.0 

7.8 

4.2 

7.5 

5.0 

33.0 

WELLSBURG  3  NE 

T 

2.5 

- 

5.0 

WEST  MILFORD 

2.0 

5.5 

7.5 

m 

4.0 

_ 

_ 

WESTON 

T  ' 

l.e 

6.6 

12.6 

5.0 

7.1 

4.2 

37.3 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

T 

•  6 

6.7 

5.8 

1.5 

4.8 

3.0 

22.4 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

T 

4.0 

6.6 

8.2 

1.0 

7.6 

4.5 

31.9 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.0 

3.0 

- 

5.0 

5.0 

6.0 

1.4 

T 

WILLIAMSON 

1.5 

T 

5.0 

1.5 

T 

T 

WILLIAMSON  2 

2.0 

T 

_ 

T 

_ 

WINFIELD  LOCKS 

2.5 

.7 

4.2 

1.0 

2.6 

1.1 

12.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1953 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 


ELKINS  WB  AIRPORT 


FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 


GRANTSVILLE 


HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 


HUNTINGTON  1 


HUNTINGTON  WB  CITY 


KEARNEYSVILLE  1  NW 


KUM8RABOW  STATE  FOREST 


Day  Of  Month 


8   9  I  10   11   12   13   14  15   16   17   18  |  19 


61   61   61 


Max 

77 

7? 

77 

MIN 

61 

38 

41 

MAX 

62 

70 

75 

MIN 

50 

34 

35 

MAX 

71 

71 

78 

MIN 

55 

39 

56 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


77   82   90 
42   40   44 


80   8?   89 
45   42   47 


77   81 
41   41  I 


71   76 
35   34 


MAX   76 
MIN'  57 


MAX   89 
MIN   59 


MAX!  82 
MIN   51 


79   81   86 
42   46 1  47 


60   71 
39   35 


85   85   78 
52   58   57 


83   86   60 
49   48   59 


84   83   81 
47   51'  60 


91   92 1  93 

49   52 |  64 


90   92   86 
53   57   65 


90   92   86 
53   56   64 


85   84   80 
43   48   59 


87   85   87 
56   57   61 


84   86   87 
49   53   62 


84   88 
63   63 


83   87 
53   58 


88   89 
55   59 


94   95 

56   70 


81   94 
56   64 


86   88 
47   63 


91   90 
65   63 


89   90 
62   65 


79   91 
51   63 


86   78 
54   58 


80   76 
60   48 


85   77 
57   59 


90   82 
58   50 


75   80 
62   50 


86   81 
59   56 


86   78 
55   59 


94   89 
64   62 


90   76 
57   44 


74   76 
47   52 


82  ,  75 
48   59 


63   82 
52   58 


79   79 
44   56 


83   79 
52   57 


76   77 
51   51 


81   71 
56   5  5 


73   74 
55   44 


76   76 
57   56 


83   83 
51   48 


78   84 
56   5  0 


69   76 
49   51 


78   80 
54   5  0 


61   78 
56   51 


81   80 
61   60 


78   71 
47   48 


81   83 
52   63 


76   77 
53   63 


91   87 
50   65 


80   76 
53   60 


80   79 
51   62 


80   81 
56   64 


77   81 
59   55 


70   82 
601  55 


75   83 
62   54 


77   88 
62   60 


74   63 
64   53 


81:  65 
59   56 


83   80 
58   61 


71,   72 
61   56 


90   93   94 
61   62   62 


88   88   86   84   82 
61   54   59   55   54 


90   92 
50   56 


83   82   83 


89   93   81   84   86 


55   57   60 


98   99   97 
60   60   65 


53   50 
89   95 


95   96 
57   61 


90   86   90 
66   61   55 


63   55   46 


89   91   81   85   88 
54   55   61   52   SO 


61   64.  60 


87   93   95 
62   64   63 


93   95 

56'  64 


87   87 
55   53 


85   82 
54   43 


83   83 
64   61 


89   87 
51   55 


94   92 
60   67 


92   96 
53   60 


86   86 
58   63 


67   84 
64   64 


88   87 
61   62 


88   91 
53   60 


86   83 
63   64 


85   81 

621  57 


87i  84 
59 1  64 


93   92 

67   68 


91   92 

63'  59 


86   84 
63'  66 


87   89 
61   64 


86   90 
63   60 


81   84 
65   64 


84   86 
60   63 


92   91 
68   70 


94   93 
70   63 


86   86 
66   66 


60   88 
63   63 


90   90 
68   67 


MAX 
MIN 

95 
55 

81 

45 

84 

40 

91 
45 

91 
52 

94 
53 

91 
63 

94 

58 

97 
6ft 

95 

58 

84 
55 

94 
52 

87 
57 

83 
52 

86 

47 

90 
50 

88 
65 

85 

66 

90 
57 

98 
60 

101 
61 

100 
66 

90 
56 

99 

55 

97 

58 

97 
60 

95 
66 

89 
66 

92 
68 

95 

70 

MAX 

MIN 

78 
56 

75 
39 

79 
40 

65 

45 

87 
51 

89 
53 

83 
64 

91 
55 

92 

65 

84 
55 

80 
54 

81 
52 

81 
56 

77 
51 

82 
46 

86 
49 

81 
63 

75 
64 

85 
55 

9? 
57 

0- 

61 

86 
64 

87 
56 

90 
56 

92 

57 

90 
62 

87 
65 

85 
66 

85 
68 

RQ 
69 

MAX 

MIN 

80 
55 

78 
44 

82 
42 

89 
49 

90 
5? 

89 

56 

83 
63 

91 
61 

94 

64 

90 
65 

82 

65 

87 

54 

82 
61 

71 
61 

85 
52 

79 
57 

85 
67 

81 
65 

87 
60 

93 
6? 

95 
63 

88 
62 

91 
60 

92 
61" 

92 

60 

91 
61 

92 

66 

86 
65 

85 
69 

92 
68 

MAX 
MIN 

66 
54 

80 
44 

82 
42 

89 
45 

90 
51 

92 

54 

85 
54 

94 
57 

94 
64 

74 
63 

82 
55 

81 
55 

83 
50 

84 
53 

83 
49 

84 
52 

85 
66 

75 
66 

87 
60 

94 
60 

96 
60 

89 
65 

90 
58 

91 
55 

91 

58 

89 
62 

90 
66 

88 
66 

87 
68 

Q4 
70 

MA. 
MIN 

67 
46 

68 
30 

73 
32 

80 
39 

63 
45 

84 

51 

79 
52 

83 
48 

83 
60 

78 
55 

72 
46 

73 
41 

73 
48 

66 
46 

68 
40 

79 
46 

75 
56 

69 

5ft 

86 
48 

69 
48 

88 
51 

89 
49 

79 
45 

B4 

41 

84 
51 

65 
58 

61 

54 

82 
62 

81 
54 

8? 

59 

MAX 
MIN 

74 
52 

78 
47 

83 
46 

88 

50 

91 
61 

88 
62 

84 
63 

93 
60 

92 
68 

86 
64 

81 
59 

86 
54 

78 
62 

70 
59 

85 
55 

82 
61 

83 
68 

80 
64 

88 
60 

96 
62 

98 
66 

89 
64 

93 
62 

Q<. 
60 

94 

67 

93 
68 

9  0 
66 

86 
69 

91 

70 

94 

71 

MAX 
MIN 

93 
59 

76 
49 

79 
47 

82 
51 

89 

56 

92 

60 

89 
64 

87 
63 

93 

67 

95 

66 

87 
65 

83 
56 

87 
61 

80 
60 

75 
58 

83 
59 

8? 
70 

85 
67 

78 
62 

86 
63 

95 

65 

98 
65 

69 

63 

9? 
62 

95 
64 

94 
65 

93 
68 

92 

70 

89 

71 

QO 
71 

MAX 
MIN 

90 
59 

66 
46 

77 
43  * 

83 
48 

69 
53 

92 

57 

91 
66 

86 
58 

95 
62 

93 
61 

79 
53 

82 
55 

80 

57 

81 
55 

78 
50 

86 
52 

89 
58 

82 
66 

75 
60 

89 

64 

98 
63 

96 
66 

88 
59 

Rfl 
55 

95 
60 

93 
64 

93 
67 

92 
69 

87 
69 

87 
70 

MAX 
MIN 

77 
53 

68 
32 

74 
30 

79 
36 

79 
42 

79 

44 

77 
55 

81 

50 

83 

59 

80 
49 

75 
52 

76 

41 

75 
52 

72 

43 

65 
50 

74 
4B 

75 
59 

74 
59 

76 
48 

83 
51 

86 
54 

84 
58 

84 

46 

80 
43 

79 
50 

78 
57 

80 
50 

78 
61 

79 
64 

8  2 
57 

MAX 
MIN 

92 
53 

71 
45 

79 
43 

82 
43 

8R 
44 

90 
54 

92 
63 

89 
52 

93 
59 

93 
59 

79 
57 

84 

55 

84 
55 

84 
53 

79 
52 

83 
52 

82 
52 

83 
53 

85 
52 

8  0 

62 

93 
62 

97 
65 

93 
64 

91 
56 

92 

56 

92 
66 

90 
66 

92 
68 

88 
68 

RQ 
OR 

MAX 

MIN 

70 
45 

70 
43 

78 

39 

83 
43 

85 
49 

85 

51 

80 
59 

86 
57 

86 
64 

81 
56 

77 
50 

78 
49 

78 
56 

73 
50 

79 
46 

84 
49 

75 
63 

72 

57 

83 
57 

90 
58 

92 

59 

82 
59 

84 
54 

87 
52 

87 

55 

87 
58 

67 
63 

83 

66 

84 
66 

86 
68 

MAX 
MIN 

70 
50 

76 
46 

79 
45 

87 
50 

88 
59 

90 
61 

83 
65 

92 

59 

93 
68 

78 
61 

79 
54 

81 
57 

81 
59 

78 
55 

81 
52 

87 
56 

82 
65 

74 
63 

85 
58 

93 
62 

95 
65 

87 
67 

86 
62 

89 

54 

92 
67 

90 
67 

92 

67 

85 
69 

85 
69 

92 

70 

MAX 
MIN 

66 
42 

67 
35 

72 
39 

77 
44 

78 
50 

79 
53 

77 
60 

82 
62 

83 
60 

80 
57 

73 
55 

75 
47 

71 
58 

72 
56 

69 

53 

72 
54 

74 
60 

71 
53 

77 
51 

83 
59 

84 
59 

77 
59 

79 
54 

79 

51 

79 
6] 

79 
61 

80 
60 

77 
63 

78 
63 

80 
64 

MAX 

MIN 

70 
52 

75 

40 

80 
41 

88 
47 

88 

53 

90 

54 

86 
61 

86 
55 

93 
64 

67 
57 

80 
57 

80 
50 

72 
52 

67 

53 

77 
54 

82 
50 

70 
54 

76 
62 

85 
56 

92 

58 

95 
63 

90 
62 

87 
55 

85 
52 

89 
57 

86 
61 

88 
63 

66 
65 

89 
66 

QO 
63 

MA> 
MIN 

87 
57 

76 
46 

77' 
45  | 

82 

46 

67 

51 

89 

55 

66 
64 

87 
61 

96 

63 

91 
65 

89 
62 

83 
58 

85 
59 

79 
61 

80 
54 

82 
56 

81 

64 

82 
63 

80 
60 

88 
61 

92 

63 

94 
62 

84 
58 

86 

54 

90 
59 

90 
59 

87 
64 

91 
66 

85 
66 

83 
68 

MAX 
MIN 

77 
55 

80 
48 

82 
44 

90 
44 

92 
50 

90 
52 

87 
58 

94 

60 

94 
64 

84 
60 

84 
60 

85 
52 

85 
58 

86 

60 

84 
50 

87 
52 

84 
64 

77 
64 

90 
60 

90 
60 

98 
64 

90 
64 

91 
58 

93 

60 

93 

58 

92 

58 

91 
66 

90 
64 

90 
68 

94 

68 

MAX 
•/IN 

86 
58 

76 
46 

80 

44 

86 
48 

89 

53 

90 
56 

69 
59 

92 
64 

94 
68 

81 
63 

80 
58 

82 
55 

80 
58 

81 

54 

81 
52 

84 
54 

82 
66 

SO 
62 

85 
60 

92 
64 

95 
65 

87 
64 

86 
60 

QO 
57 

92 
60 

90 

64 

90 
67 

88 

67 

86 
69 

Ql 
73 

MAX 
MIN 

83 
58 

75 
48 

79 
38  i 

66 

44 

88 
50 

89 
53 

83 
65 

92 
52 

92 
65 

85 
54 

78 
46 

81 
50 

81 
52 

75 
48 

82 

44 

88 
48 

62 
66 

76 
64 

86 
58 

92 
58 

95 

60 

85 
67 

86 
55 

RQ 
50 

92 

50 

91 
59 

92 

66 

85 
65 

85 
69 

°0 
68 

MAX 
MIN 

93 
55 

75 
45 

76  i 
45  | 

84 
45 

90 
52 

91 
56 

91 
63 

87 
60 

93 

64 

91 
57 

63 
55 

86 

61 

84 
53 

79 
54 

84 
54 

85 
66 

84 
64 

78 
59 

85 
61 

89 
61 

98 
61 

91 

60 

93 
60 

<J4 

61 

94 
62 

92 
68 

91 
65 

90 
68 

90 
68 

94 

64 

MAX 
MIN 

92 

54 

76 
44 

7s| 
42 

82 

47 

89 
52 

90 
55 

88 

61 

R4 

60 

93 
64 

95 
63 

88 

64 

82 
55 

88 

60 

79 

59 

71 
55 

85 
57 

82 
69 

84 
66 

81 
60 

8  8 

63 

96 
66 

98 
62 

89 
59 

92 
59 

93 
59 

94 
62 

66 

91 
66 

89 
69 

90 
66 

MAX 
MIN 

70 
50 

76 
46 

83 
42 

90 
46 

91 
54 

90 

57 

90 
63 

93 

57 

92 
65 

75 
57 

83 
53 

80 

58 

86 

59 

78 

5ft 

83 
51 

85 
53 

78 
65 

72 
63 

89 
60 

94 
63 

96 
63 

86 
63 

87 
58 

QO 
53 

90 
60 

88 

65 

91 
66 

85 
67 

66 
68 

QO 
68 

MAX 
M  1  N 

90 
54 

74 
45 

78  i 
44 

82 

48 

89 
55 

89 
59 

87 
63 

91 
61 

93 
63 

94 
63 

79 
59 

81 
56 

81 
60 

84 
56 

74 
54 

84 
55 

79 
62 

82 
66 

80 
60 

88 
61 

94 
62 

95 

64 

87 
61 

88 
61 

91 
62 

90 
66 

90 
66 

68 
67 

88 
68 

88 
69 

MAX 
MIN 

72 
48 

68 
43 

73 
36 

80 
41 

81 
47 

83 
51 

78 
61 

81 
53 

87 
63 

78 
61 

74 
43 

75 
48 

75 
52 

71 
52 

71 
49 

79 
45 

79 
61 

68 

60 

80 
56 

88 
55 

90 
56 

89 
63 

81 
53 

82 
45 

86 
53 

85 

58 

84 
61 

80 
61 

82 
65 

87 
66 

MAX 
MIN 

83 
56 

77 
45 

81 
45 

88 

50 

89 
56 

87 
57 

82 
61 

91 
62 

93 
69 

88 
62 

81 
62 

88 
55 

81 
61 

72 
58 

83 
55 

81 
58 

83 
70 

80 
66 

87 
61 

94 
63 

96 
66 

66 
64 

92 
69 

92 
59 

92 
62 

92 
66 

94 

6  8 

89 
68 

89 
69 

92 
69 

MAX 
MIN 

77 
54 

80 
49 

84 

50 

89 

54 

92 

60 

87 
63 

84 
64 

92 
64 

95 
67 

85 
66 

84 
62 

88 

60 

82 
64 

73 

58 

66 
56 

81 
62 

85 

70 

62 

68 

91 
63 

98 
66 

99 
68 

92 
67 

95 
64 

96 
66 

93 

68 

94 
69 

93 

67 

88 
73 

92 

71 

95 

72 

MAX 
MIN 

67 
56 

77 
45 

82  I 
39 

86 
47 

92 
50 

95 

69 

87 
69 

96 

57 

86 
59 

82 
49 

87 

51 

73 
59 

77 
48 

85 
45 

76 
63 

76 
63 

89 
51 

100 

56 

91 
53 

90 
50 

87 
47 

95 
53 

95 

61 

92 
61 

92 
62 

MAX 
MIN 

62 
52 

78 
44 

79 
44 

86 

50 

91 
62 

91 
64 

85 
60 

H3 
63 

93 
66 

93 
64 

81 
52 

80 
54 

74 
57 

66 
58 

76 

47 

77 
48 

75 
63 

74 
63 

87 
59 

89 
59 

94 
66 

92 
60 

90 
58 

87 
50 

88 
57 

93 
67 

91 
66 

91 
63 

92 

70 

93 
66 

MAX 
MIN 

77 

67 
31 

73 
34 

79 
39 

81 
43 

81 
44 

75 
55 

82 

45 

84 
64 

79 
50 

74 
51 

75 
43 

73 
51 

70 

43 

73 
44 

78 
41 

77 
59 

76 
59 

80 
46 

87 
50 

88 
52 

79 
59 

79 

50 

81 
46 

81 
49 

82 
53 

82 

55 

82 
62 

79 
64 

82 

ft? 

Sm 

I  ■  s 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1951 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 

MANNINGTON  1  N 
MARTINSBURG  CAA  AP 


MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOHN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


Day  Of  Month 


10   II   12   13   14  15   16   17   18   19 


MAX   77 
MIN   58 


MAX  92 

MIN  60 

MAX  91 

MIN  59 

MAX ,  69 

MINI 

MAX  62 

MIN  47 

MAX  66 

MIN  51 

MAX  91 

MIN  55 

MAX  69 

MIN  54 

MAX;  66 

MIN  54 

MAX !  68 

MIN  48 

MAX  80 

MIN  55 

MAX  80 

MIN!  54 

MAX  89 

MIN  59 

MAX  86 

MIN  56 

MAX  74 

MIN  52 

MAX  75 

MIN  55 


75   77  ,  83 

37   40   50 


80   82   97 
50   49  I  52 


75   77   82 
50   46   49 


76   78   84 
49   46   50 


83   85  !  83 
51   55   62 


93   95   89 
55   61   65 


89   91   90 
52   58   61 


89   91   89 
54   59 ,  64 


86   89   88   8  0 
60   62   61   57 


90   95   97   93 
65   67   70   67 


86   94   95   86 
64   65   65   66 


87   93  '    94   89 
65   66  :  68   66 


82   77 

49  !  57 


85   89 
61   64 


83  j  87 
58  I  59 


78   80   87   90   89   82   83   91.  91   80 


77   79   88 
42   45   49 


74   78   85 
38   41   48 


65   78   81 
44   40   45 


75   79   86 
44   46   47 


75   78   87 
45   45   53 


77   85   89 
47   45 I  49 


87   8  1   87 
42   45   54 


83   86!  91 
47   43 I  48 


72   74   79 

40   41   44 


78   80   89 
44   46   51 


78   82   89 
45   48   52 


92   86 
63   65 


87   88   83 
52   55   62 


89   90   91 
53   57   64 


88   90   85 
55   52   63 


92   94   88 
58   50   62 


90   84 
6  3   64 


89   92 
50   58 


93   90   77 
61   64   63 


92   91 i  86 
68   60  '  58 


86   88   87 
52   57   64 


90   89   85 
60   67  I  67 


90   90  j  85 
59   66   68 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


70   75 
44   40 


77   79 
42   44 


80   82 
47   46 


79   82 
50   50 


78   82 
45   42 


84   36 
52   54 


92   92   95   88 
47   50   56  !  65 


79   84   83 
43   49   50 

83 


89   91 
53   55 


89   92 
52   55 


90   88 
59   65 


90   88 
55   60 


78   79  I  86 
38   36   41 


MAX |  90 
MINi  54 


MAX 
MIN 


77   79 

46   45 


69   74 
39   41 


78   82 
43   42 


76   81 
48   42 


71   79 
35   35 


76   80 
42   43 


60   68 
38   40 


MAX  j  86 

MINi  61 

MAX  90 

MIN  56 

MAX  91 

MIN  65 

MAX  66 

MIN  51 

MAX  85 

MIN  56 

MAX  75 

MIN  54 

MAX  80 

MIN  55 


86   88   88   85 
48   55   59 


81   80 
56   54 


91   90   85 
54   58   64 


85   87   89   85 
46   52   54 


80   82   82 
45   47   51 


37   37   46 


79   85   90 
45   43   46 


68   78 
44   42 


68   77 
39   42 


79   84 
44   42 


78   82 
43   44 


88  I  84 
58  '  65 


78   80 '  80 

50   53  I  58 


83   85   85 
50   53  I  60 


92   94  92 
52   56  !  64 


91  I  97 
59  |  67 


87   90   90 
52   53  !  63 


93   90 
52   54 


90   89  !  77 

61   64   64 


90   81 
57  I  62 


80   96 
63   65 


82   92 
58   62 


90   94 
61   66 


93   91 
60   72 


94   95 
57   68 


91   91 
52   65 


96   97 
59   70 


82   89 
59   61 


92   95 

61   65 


92   93  | 
63   67 


87   87 
58   64 


87   95 
62   67 


86   86 
52   62 


85   87 
63   63 


90   91 
62   64 


92   93 
63   73 


92   95 

57   70 


86   89 
56   59 


96   93 

59   68 


82   85 
58   65 


91   95 
59   67 


93   92 
58   64 


86   87 
56   57 


92   93 

58   70 


83   82 
50   58 


84   87 
60   60 


94   05 
58   69 


81   93 
60   69 


81   80 
61   55 


84   79 
57   53 


98   76 
62   51 


88   81 
63   56 


75   77 
60   54 


78   79 
62   53 


86   78 
55   49 


80   85 
63   54 


91   85 
57   59 


74   83 
63   56 


74   80 
63   58 


80   76 
59   55 


88   83 
62   57 


83   78 
54   53 


94   86 
64   52 


92   90 
64   6  3 


90   81 
65   59 


95   81 
61   56 


85   78 
59   59 


89   82 
63   57 


80   73 
56   56 


88   82 
62   56 


83   79 
63   52 


86   77 
54   58 


83   79 
61   60 


84   85 
53   49 


90   85 
59   59 


93   88 
59   54 


95   74 
63   56 


78   78 
49  !  53 


81  I  80 
55  !  60 


81   83 
55   59 


81  i  89 

50  '  58 


79   79 
59   60 


79 
52   58 


81   85 
67   60 


82 
58   63 


79   76 
50   58 


86   90 
58   62 


92   92 

59   65 


89   90 
54   67 


95   87 
59   52 


85   83 
60   64 


76   78 
57   51 


80   81 
55   47 


84   88 
57  |  61 


85   83 
60   65 


86   82 
55   59 


82   76 
48   56 


84   83 
56   60 


75  j  75 
50  !  56 


85  I  82 
55   59 


79   83 
53   59 


79   75 
46   52 


82   81 
55   61 


80  j  74 
45   46 


80   82 
50  '  58 


86   84 
54   59 


81  I  84 
58  j  63 


81   77 
51   56 


83  ;  83 
52   60 


74   80 
59   62 


77   82 
54  |  55 


77   75 
55   56 


78   73 
60   58 


80   73 
64   57 


78   70 
63   58 


80   82 
52   45 


61   75 
57   49 


72   72 
56   5  0 


81   78  | 
55   5  0  j 


79   79 
61   52 


79   78 
58   50 


72   81 
55   54 


75   84 
54   50 


77   85 
52   50 


80   87 
59   52 


78   74 
60   56 


77   83 
56   54 


76   83 
56   56 


72   77 
57   48 


68   77 
58   53 


74   80 
47   44 


82   74 
58   54 


76   80 
62   56 


78   83 
58   57 


81   83 
55   52 


76   76 
55   53 


82   83 
56   52 


70   75 
56   51 


75   82 
56   52 


78   83 
54   49 


73   73 
52   55 


78   82 
56   51 


72   74 
50   43 


80   77 
56   56 


82   76 

57   55 


77   85 
55   52 


75   80 
56   52 


80   83 
52   47 


78   86|  83 
70   68   65 


84 

62 

85 
67 

78 
56 

80 
67 

64 
67 

78 
64 

86 
61 

77 
61 

89 
59 

60 
62 

7? 
6? 

86 

59 

77 

62 

75 
61 

82 
58 

86 
58 

Rl 
61 

76 
60 

94   95 
67   61 


21   22   23   24   25   26   27   28   29 


84   85!  87 
55   52   56 


80   78   85 
64   63   60 


93   97   92 

61   64   64 


80 

77 

64 

63 

83 

74 

66 

62 

84 

76 

66 

64 

83 

80 

60 

6? 

84 

76 

66 

6? 

80 

80 

54 

6  0 

8? 

76 

67 

65 

81   98   90   90 
65   56   601   64 


85   93   951  86 

60   63   66!  67 


88   94   97 
59   61   63 


93   96   98 
61   61   60 


96   99 

64   65 


76   88   91 
54   59   68 


86   93   95   88 


92 

97 

64 

65 

88 

91 

65. 

65 

88 

01 

63 

66 

88 

90 

56 

49 

88 

83 

60 

54 

87 

81 

53 

48 

83 

89 

52 

57 

eo 

84 

60 

57 

88 

95 

57 

53 

95 
65 

94 
69 

96 

70 

86 

70 

86 
72 

94 
6', 

93 
65 

93 

68 

87 
70 

90 

70 

93 

63 

9? 
65 

90 
69 

89 

70 

92 
69 

91 

60 

92 

67 

87 
65 

87 
69 

93 
68 

93 
67 

90 

66 

91 
66 

92 

70 

92 

66 

91 
60 

88 
S3 

88 
62 

89 
61 

91 
63 

96 
62 

89 
66 

90 
65 

88 
68 

86 

70 

94 

67 

89 

68 

87 
66 

92 
67 

93 
66 

92 

65 

90 

90 
66 

95 
63 

96 
65 

84   89   92 
62   53   69 


87   92 
60   51 


83   77|  88 
67   65   62 


80   72 
64   61 


78   77 
65   63 


79   70 
60   57 


83   73 
58   63 


80   85 
67   64 


82   78 
72   67 


84   80 
69   65 


80   76 
62   62 


86   95   99 
58   60   64 


92   93 
61   55 


84   87 
55   54 


90   89 
64   60 


87   901  93 
65   61   69 


82   86 
55   54 


89   88 
58   54 


87 

90 

82 

86 

8  5 

54 

57 

60 

52 

5? 

88 

96 

99 

91 

90 

60 

63 

70 

58 

50 

89 

94 

95 

88 

91 

62 

63 

63 

59 

60 

94 

98 

88 

89 

91 

65 

65 

66 

64 

62 

95 

98 

88 

91 

90 

60 

63 

63 

59 

60 

89 

91 

83 

85 

86 

56 

60 

60 

55 

54 

83   79|  87 
68   66   60 


95   96 

60   65 


75   70 
62   54 


84   78 
66   65 


83   74 
65   65 


76   76 
61   59 


75   85   86 

51   54   62 


88   95   97 
59   59   64 


82   86   91 
50   56   51 


90   91 
61   61 


77   84 
60   55 


89   90 

68   67, 


89   92 
66   67 


89   93 
62   65 


89   89 
60   62 


89   88 
68   66 


90   89 

68   67 


87   86 

60   64 


95   91 
69   67 


66   88 
58   62 


93   94 
62   67 


93   90 
60   64 


90   90 
71   67 


90   88 
60   60 


85   87 
56   61 


90   90 
66   65 


82   82 
62   62 


85   83 

71   70 


85   85 
68   69 


90   88   95 
67   65   69 


88   85 
67   65 


86   87 
71   70 


90   88   94 
71   70   72 


80   83 
63   66 


87   89 
66   69 


85   85 
62   65 


91   90   91 
63   69   67 


80   83   80   85   93   94 


89 

90 

93 

93 

92 

90 

63 

59 

57 

61 

63 

65 

88 

87 

91 

93 

91 

91 

66 

56 

51 

58 

61 

66 

80 

83 

83 

83 

83 

86 

58 

52 

5  3 

59 

57 

58 

86 

87 

89 

89 

88 

89 

79 

79 

85 

88 

85   85 
67   70 


76   73   70 
52   53   46 


80   82:  80 
59   6ol  54 


91   84   89 
65   66   58 


83   83   77 
68   66   61 


79   75   75 
63   62l  59 


86   76   88 
65   65   57 


78   77   89 
66   62   64 


85   79   90 
66   64   62 


80   85 

50   50 


83   88 
58   62 


96  100 
61   66 


87   92 
52   631 


95   95 
60   63 


79   83 

53   47! 


87   88 
70   70 


88   90   93 
67   67   68 


87   86 
65   66 


89   89 
68   68 


82   81 
65   66 


89   90   93 
67   67   68 


84   86   92 
64   69   68 


81   83   85 
63   64   60 


87   88   91 


80   81   81;  85   82   83 


90 

84 

80 

60 

54 

52 

99 

90 

95 

64 

59 

56 

95 

89 

87 

77 

62 

58 

53   56   58 


85   87 
59   62 


93   92 

65   67 


92   88 
67   66 


92   94 
61   64 


93   96   88 
65   661  63 


96   98   90 

62   60   64 


90   94]  95 
58   55   60 


83   85 
64   52 


83   88 
60   45 


96   90 
63   65 


88   86 
71   63 


92   90 
65   63 


59   57   56 


87   86   86 
64   65   65 


90   93 
67   70 


88   88 
67   67 


92   90 
67   66 


90   89   92 
69   70   70 


88   86 
69   68 


90   89 
63   66 


Se*   reference    notes    following   Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 :  Continued 


WEST   VIRGINIA 
JUNE    1955 


Station 

Day 

Ot  Month 

• 
& 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

WESTON 

MAX 
MIN 

90 
59 

70 

47 

78 
43 

82 
46 

89 
56 

90 
58 

93 
60 

87 
60 

93 

61 

94 

61 

82 

57 

83 
55 

83 
59 

84 
54 

89 
50 

85 

52 

89 

55 

85 
60 

78 
59 

87 
60 

93 

63 

95 
66 

88 
59 

88 
58 

93 
61 

93 
65 

92 
68 

89 
68 

87 
69 

87 
71 

87,2 
58,7 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
52 

77 
45 

78 

47 

86 

53 

88 

90 

63 

80 
59 

90 
55 

92 

65 

72 
58 

74 
51 

75 
58 

78 
57 

72 
55 

78 
51 

86 

58 

75 
65 

74 
61 

88 
62 

92 
66 

95 

69 

87 
64 

83 
57 

8? 
51 

90 
69 

88 
68 

84 
62 

87 
67 

85 

67 

92 
64 

82.9 
59.4 

WHEELING  WARWOOO  OAH  1? 

MAX 
MIN 

90 
58 

71 
43 

78 
41 

80 
45 

88 
53 

88 

64 

90 
57 

83 

54 

91 
58 

94 
59 

76 
52 

80 
54 

78 
61 

82 
57 

77 
52 

83 
54 

88 
59 

81 
63 

75 
64 

88 
65 

94 
66 

96 
64 

89 

63 

85 

89 

54 

91 
69 

89 
64 

90 
65 

89 
69 

88 
65 

85.4 
58.1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
59 

80 
38 

82 
36 

86 
45 

30 

48 

89 
53 

87 
62 

89 

61 

93 
63 

91 

61 

84 
60 

86 
48 

84 
56 

78 
58 

72 

56 

78 
SO 

85 

65 

83 

64 

86 
58 

94 

65 

90 
60 

90 
65 

91 
58 

89 

52 

90 
55 

90 
57 

90 
65 

88 
66 

90 
69 

94 
65 

86.7 
57.3 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

92 

62 

79 
49 

82 
48 

87 

50 

92 

53 

94 
60 

91 

64 

89 

65 

97 
67 

98 
69 

95 

67 

86 
60 

91 

64 

76 
62 

77 
56 

88 
48 

82 

57 

86 
55 

84 
63 

90 

67 

98 

67 

98 
65 

90 
62 

•J  4 
63 

95 
61 

94 
63 

93 

67 

95 
69 

87 
69 

87 
69 

89.6 
61.4 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 
MIN 

— — — 

91 
57 

74 
47 

78 

47 

83 
50 

-    - 

87 
56 

89 
62 

87 
63 

88 
63 

91 
64 

89 
64 

80 
64 

79 
58 

79 
61 

75 
58 

70 
57 

87 
58 

80 
65 

84 

67 

81 
62 

89 
63 

98 

64 

97 
65 



90 
63 

M 
5] 

94 
65 

92 
67 

91 
67 

93 
70 

89 

70 

91 
71 

86.3 
61.6 

S*b   reference   ootea    following   Station   Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of    1952   -   1953 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July- June 

ALOERSON 

0 

3 

57 

439 

604 

659 

776 

688 

592 

350 

34 

8 

4410 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

7 

8 

121 

444 

628 

906 

813 

732 

645 

390 

51 

20 

4767 

BAYARD 

15 

41 

243 

605 

729 

1049 

982 

881 

823 

555 

107 

55 

6085 

BECKLEV  V  A  HOSPITAL 

e 

20 

176 

5  74 

670 

931 

824 

799 

678 

434 

65 

21 

5200 

BENSON 

0 

6 

68 

435 

559 

859 

767 

732 

602 

390 

32 

9 

44  59 

BENS  RUN 

0 

11 

51 

448 

631 

876 

827 

751 

634 

425 

33 

5 

4692 

BERKELEY  SPRINGS 

7 

14 

96 

429 

597 

939 

883 

752 

651 

406 

47 

24 

4845 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

4 

25 

156 

580 

699 

999 

892 

798 

673 

471 

77 

32 

5406 

BLUEFIELO  1 

2 

4 

133 

484 

628 

885 

782 

729 

609 

393 

44 

5 

4698 

BROWNSVILLE 

0 

4 

45 

412 

560 

808 

757 

667 

565 

353 

25 

5 

4221 

BUCKHANNON 

0 

12 

102 

489 

622 

896 

803 

768 

661 

436 

46 

15 

4652 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

0 

0 

53 

458 

604 

802 

736 

687 

496 

333 

24 

7 

42  00 

CAIRO  3  S 

0 

8 

69 

449 

594 

892 

790 

569 

401 

26 

10 

CANAAN  VALLEY 

2 

39 

235 

607 

679 

1024 

1010 

947 

881 

583 

133 

88 

62  26 

CHARLESTON  MB  AP 

0 

1 

47 

409 

541 

778 

705 

673 

543 

371 

25 

4 

4097 

4443 

CRANBERRY  GLAOES 

26 

61 

267 

639 

797 

1093 

1005 

914 

859 

619 

180 

73 

6533 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

4 

20 

158 

579 

682 

943 

884 

853 

749 

514 

72 

30 

54  88 

5785 

FA  I RMONT 

0 

8 

67 

434 

592 

886 

817 

774 

666 

449 

47 

12 

4754 

FLAT  TOP 

22 

30 

206 

563 

768 

1016 

921 

883 

805 

564 

116 

55 

5951 

FRANKLIN  3  NE 

0 

11 

67 

385 

534 

877 

826 

735 

638 

417 

46 

26 

4562 

GASSAWAY 

0 

0 

527 

611 

858 

785 

727 

586 

390 

29 

3 

GLENVILLE  1 

0 

6 

69 

457 

573 

641 

755 

738 

582 

399 

29 

7 

4456 

GRAFTON 

0 

14 

77 

529 

643 

935 

832 

786 

686 

463 

54 

17 

5036 

HASTINGS 

0 

12 

78 

508 

631 

904 

852 

642 

690 

472 

49 

11 

5049 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

2 

3 

55 

474 

627 

873 

HOPEMONT 

19 

44 

228 

595 

714 

1066 

1003 

892 

644 

567 

124 

52 

6146 

HUNTINGTON  1 

0 

6 

56 

421 

555 

783 

739 

677 

522 

350 

22 

6 

4137 

HUNTINGTON  MB  CITY 

0 

0 

24 

352 

475 

712 

706 

655 

505 

359 

15 

0 

3803 

4093 

JUNCTION 

1 

24 

138 

548 

693 

1024 

956 

835 

709 

456 

48 

16 

5448 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

2 

7 

72 

381 

562 

895 

831 

693 

616 

364 

36 

23 

4484 

KUHBRABOH  STATE  FOREST 

2* 

45 

240 

638 

765 

1065 

970 

912 

652 

620 

167 

73 

6391 

LEHISBURG 

0 

10 

104 

466 

636 

897 

840 

743 

643 

428 

49 

16 

4832 

MANNINGTON  1  N 

0 

14 

85 

488 

623 

904 

829 

781 

657 

431 

44 

MARTINSBURG  CAA  AP 

0 

9 

75 

427 

601 

922 

863 

736 

656 

396 

51 

28 

4764 

MATHIAS 

0 

22 

119 

453 

619 

945 

646 

757 

692 

444 

49 

30 

4976 

MOOREFIELO 

0 

5 

61 

3  84 

542 

902 

616 

587 

357 

21 

10 

MOOREFIELO  MCNEILL 

2 

21 

125 

462 

651 

992 

897 

624 

646 

401 

38 

17 

5078 

MORGANTONN  CAA  AIRPORT 

0 

12 

78 

446 

575 

879 

812 

774 

673 

453 

48 

16 

4766 

MORGANTONN  LOCK  ANO  DAM 

0 

5 

61 

429 

558 

654 

799 

741 

646 

417 

38 

3 

4553 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

0 

6 

59 

438 

561 

684 

858 

764 

679 

462 

62 

3 

4796 

NEW  MARTINSVILLE 

0 

3 

57 

459 

599 

887 

822 

772 

660 

404 

27 

0 

4690 

PARKERSBURG  CAA  AP 

1 

4 

60 

440 

599 

875 

814 

764 

641 

443 

36 

8 

4685 

PARKERS8URG  WB  CITY 

0 

3 

54 

418 

559 

626 

778 

721 

604 

411 

29 

3 

44  06 

A776 

PARSONS  2 

606 

953 

895 

827 

755 

495 

68 

24 

PETERSBURG  WB  CITY 

0 

9 

78 

395 

555 

898 

805 

717 

622 

406 

27 

16 

4530 

4975 

PICKENS  1 

7 

16 

160 

560 

709 

1006 

901 

904 

778 

562 

120 

42 

5765 

POINT  PLEASANT 

0 

1 

27 

353 

501 

762 

750 

664 

528 

333 

16 

0 

3935 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

0 

5 

65 

445 

574 

821 

779 

712 

567 

394 

30 

6 

4398 

RAINELLE 

1 

8 

113 

552 

687 

971 

887 

807 

692 

464 

76 

15 

5275 

RAVENSWOOD  DAM  22 

0 

3 

49 

411 

527 

600 

744 

693 

559 

379 

19 

6 

4190 

RICHWOOO  2  N 

3 

14 

140 

523 

701 

978 

675 

841 

805 

536 

101 

35 

5552 

RIPLEY 

0 

6 

68 

858 

796 

732 

589 

388 

30 

7 

ROWLESBURG  1 

0 

10 

86 

466 

596 

909 

846 

744 

671 

405 

43 

6 

4782 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

9 

179 

564 

720 

1006 

916 

870 

745 

504 

104 

28 

SPENCER 

3 

7 

79 

435 

535 

825 

753 

713 

591 

388 

32 

80 

4441 

VALLEY  CHAPEL 

0 

4 

53 

412 

557 

834 

742 

707 

592 

369 

23 

4 

4297 

WEBSTER  SPRINGS 

0 

57 

416 

557 

628 

720 

676 

371 

27 

5 

WEIRTON 

0 

6 

60 

433 

568 

885 

871 

810 

683 

464 

60 

6 

4846 

WELLSBURG  3  NE 

0 

10 

94 

520 

616 

899 

689 

821 

670 

475 

46 

12 

5052 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

3 

15 

86 

493 

62  3 

935 

889 

837 

744 

526 

88 

14 

5253 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

0 

8 

83 

476 

618 

895 

629 

719 

619 

391 

36 

14 

4688 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3m  * 
°  °  i 

BLUEST/ONE  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
64 

.33 
73 

.25 

48 

.22 
38 

.28 
59 

.32 
54 

.23 
43 

.25 
33 

.24 
46 

.39 
47 

.02 
46 

.24 
38 

.22 
52 

.25 
41 

.21 
40 

.18 
48 

47 

.22 

51 

.23 
45 

.21 
33 

.20 
27 

.35 
51 

.19 

36 

.25 
40 

.26 
48 

.31 
59 

.16 
33 

.20 
43 

.18 
46 

.21 
40 

B7.03 
1369 

CLARKSBURG  1 

EVAP 
WIND 

.32 
109 

.15 

85 

.22 
35 

.16 
33 

.23 
60 

.25 
53 

.20 
57 

.19 
51 

.15 
46 

.24 
74 

.08 
48 

.24 
60 

.08 
90 

.24 
22 

.16 
53 

.16 
32 

.24 
72 

.21 
58 

.09 
34 

.15 
30 

.19 
27 

.21 
53 

.22 
39 

.25 
66 

.22 
32 

.23 
49 

.21 
53 

.25 
42 

.10 
32 

.07 
48 

5.71 

1543 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

71 

.20 
74 

.22 
28 

.21 

22 

.29 
26 

.35 
86 

.14 

58 

.16 
15 

.15 
42 

.40 

51 

.23 
36 

.19 
37 

.29 
50 

.02 
35 

.16 
36 

.09 
2 

.28 
88 

.28 
101 

.08 
38 

.07 
10 

.45 
22 

.75 
61 

.24 

25 

.24 
21 

.28 
33 

.01 
55 

.42 

56 

.39 
29 

.08 
55 

.20 
33 

7.09 
1296 

WAKDENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 
WIND 

.11 
60 

.10 
28 

.23 
27 

.20 
13 

.29 
28 

.37 
29 

.21 
42 

.34 
16 

7 

18 

.22 
24 

.30 
27 

.17 
37 

* 

.26 
99 

.21 
21 

.22 
45 

.13 

44 

.08 
15 

.22 
16 

.19 
12 

.44 

31 

.12 
17 

.35 
46 

.35 
24 

.38 
62 

.39 
40 

.38 
19 

.17 
32 

.23 
22 

B7.14 
901 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH    1953 
SYCAMORE   CREEK 

.31 

1.01 

.10 

.04 

.03 

.13 

.39 

.72 

.13 

.03 

.01 

2.90 

Table  2: 


Charleston  WB  AP 


Table  3: 


Charleston  WB  AP 


CORRECTIONS 
MONTH:   OCTOBER  1948 


Monthly  precipitation  total  should  be 
2.39;  departure  from  normal,  -.42. 


Daily  precipitation  amount  on  31st 
should  be  1.02;  monthly  total  should 
be  2.39. 


Table  2: 


Charleston  WB  AP 


Table  2: 


Charleston  WB  AP 


Table  3: 


Charleston  WB  AP 


Table  2: 


Charleston  WB  AP 


MONTH:   ANNUAL  1948 


MONTH:   JANUARY  1949 


MONTH:   ANNUAL  1949 


MONTH:   APRIL  1952 


Precipitation  total  for  October  should 
be  2.39;  departure  from  normal,  -.42; 
annual  total  should  be  47.27;  departure 
from  normal,  +2.27. 


Monthly  precipitation  total  should  be 
5.04;  departure  from  normal,  +1.05. 


Daily  amounts  on  22nd  should  be  .05;  on 
28th,  .02;  monthly  total,  5.04. 


Total  precipitation  for  January  should 
be  5.04;  departure  from  normal,  +1.05; 
total  annual  precipitation,  41.91;  de- 
parture from  normal,  -3.09. 


Table  2: 


Charleston  WB  AP 


Table  3: 


Charleston  WB  AP 


Total  precipitation  should  be  4.41,  de- 
parture .67. 


Precipitation  on  the  27th  should  be  .25; 
total  for  the  month  should  be  4.41. 


Table  5: 


Charleston  WB  AP 


Table  5: 


Gassaway 


MONTH:   MAY  1952 


MONTH:   MAY  1953 


Minimum  temperature  on  the  23rd  should 
be  61. 


Minimum  temperature  on  6th  should  be 
62;  average  minimum  should  be  53.7. 


Table  2: 


Gassaway 


Average  minimum  temperature  should  be 
53.7;  average  temperature  should  be 
67.9. 


Sm  raforvno*  OOtM  [allowing  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 


County 


FL- 


rop 


12    UPSHUR 

QIC?  MONROE 
01 QT i UPSHUR 


ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORO  COLLEGE 

BAYARD 

HECKLE*  V  A  HOSPITAL 

BEL1NGT0N 

BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA 

BENSON 
BENS  RUN 
BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 
BLUEF1EL0  2 

BLUESTONE  DAM 
6RANCHLAND 
BRANDONvlLLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

8RUSHY  RUN 
BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 
CA6WAYLINGQ  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMOEN-ON-GUALEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 

CLAY  2 

CLENDENIN  2  SW 
COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 

OAILEY 
DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


02*9  POCAHONTAS 


WOOD 
NICHOLAS 

HARRISON 
PLEASANTS 
MORGAN 

LEWIS 
LEWIS 

NICHOLAS 
MERCER 

MERCER 

SUMMERS 


HARRISON 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 

WAYNE 

RITCHIE 

WEBSTER 
TUCKER 

BRAXTON 


2  6  3  r 


KANAWHA 
HARRISON 
POCAHONTAS 
LEWIS 


RANDOLPH 

TUCKER 
HARRISON 
HARRISON 
GREENBRIER 


FRANKLIN  3  NE 
FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON 
GRANTSV1LLE 
GRIFFITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL1P0LI5  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CIT 

IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  Nl 
KERMIT 

KNOfiLY  MOUNTAIN 
KUM8RAB0W  STATE  F< 

LAKE  FLOYO 
LAKE  LYNN 
LEWISBURG 

LINOS  IDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 

LOGAN 

LONOON  LOCKS 
LOOKOUT  2 


'2701  HARRISON 
2718IRANDOLPH 

1 292 o: MAR  I  ON 
3024IUPSHUR 

[3072JMERCER 

3215  PENDLETON 
|3236  LEWIS 
|3353  MC  DOWELL 
.3361  BRAXTON 
|  35<t«:  GILMER 


3630! TAYLOR 
3646  I  CALHOUN 
3749|LINC0LN 
3793  HARRISON 
3B16 JBAR80UR 

3646  'LINCOLN 


■•264,  PRESTON 

42*i  LEWIS 
4309  MARION 
.'.369  WETZEL 
14378  CABELL 
|4368  CABELL 

4408  IMC  DOWELL 
4478  LEWIS 
4499  HARRISON 
4559; LEWIS 
4619ILEWIS 


4971  'RANDOLPH 

4994  HARRISON 
'5002  IMONONGALIA 

5224  GREENBRIER 

52B4  MONROE 
15314  LEWIS 

J5323  JACKSON 
5341  GILMER 
5353  LOGAN 
5365  KANAWHA 

15400  FAYETTE 


39  09 

38  14 

39  09 


39  13 

36  50 

38  11 

39  00 

38  52 

37  59 

39  10 

38  22 

39  03 
38  37 

38  22 

36  21 

39  16 
39  17 

38  27 
38  28 


39  11 
36  63 
39  28 

39  00 


38  42 

39  06 
37  22 


39  41 

36  25 
38  25 


39  12 
39  06 

39  06 


80  16 
60  39 
60  13 


60  31 

61  01 
79  22 
61  11 
79  56 

61  45 


80  13 

79  15 

80  08 
80  16 
80  40 
82  21 

61  10 
80  36 

79  26 

80  34 
61  36 

61  38 
80  21 

80  20 

81  05 
61  04 


80  45 

80  14 

79  51 

80  08 

60  16 

81  07 

79  20 

80  31 

61  33 
80  46 
80  51 

60  00 


82  24 

79  00 

80  05 

BO  30 

79  51 

80  26 
80  40 

80  25 

Bl  32 

60  56 
62  00 

81  22 
80  58 


Obser- 
vation 

time 


L.  ESLE  BOND 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLE 
WILLIS  G.  GAINER 
NETTIE  ft.  SHEETS 

WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
\.  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HILLYARD 

»S  OF  ENGINEERS 

CHARLES  O.  SMITH 
).  MARTS 
C.  W.  REA 
RUPPENTHAL  III 

A.  P.  SWASHER 
JAM  K.    BUTCHER 
HAMILTON  GAS  COUP 
K.  CALDWELL 
C.  KEENEY 

:ps  of  engineers 
verlin  h.  adk1ns 
james  i.  galloway 

i.  hawkins 
mrs.  abb  ie  parks 

john  6.  shreve 
.  ilean  walton 
arthur  b.  gould 
roland  h.  scott 
forest  custodian 

eureka  pike  line  co 

,1am  f.  compton 

george  b.  thompson 

:s.  clara  f.holden 

s.  weather  bureau 

va  water  svc  co 

HENRY  fi.  GAY 
SAMUEL  R.  PERINE 
PETER  H.  FRANKFORT 
CIPAL  WATER  PL 

BERTHA  J.  YOUNG 
RITCHIE  GREATHOUSE 

EDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  6ELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

LAURA  E.  FULWIDER 
!Y  DUMAS 
1.  DOROTHY  FOGG 
..  A.  E.  TALBOTT 
FLAVIUS  E.  BROWN 

MRS. S.R. HARRISON, JR 


RED  I 


LING 


DICK  B.  MURPHY 
EDDIE  MC  INTYRE 

L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

K  WELLS 


ILLIA 


VERS 


E  NATURAL  GAS  CO 
D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS.  OPAL  R.JACKSON 

1  WATER  SVC  CO 
MISS  E.  J.  WHITE 

G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DU1-IN 

MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FURBEE 

ROB  I NSON 

WEATHER  BUREAU 

LOCKHART,  jr. 
ROBERT  CRAIG 

MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 


.  KUYKENDALL 
UNIVERSITY  EXP  STj 
A.  DEMPSEY 
D  A.  ARNOLD 


WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 
Y  J.  RADABAUGH 

BROOKS    E.    UTT 

E    NATURAL    GAS    CO 
DONALD    C.    BROWN 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN    0.    WADE 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 
2   3    5 


2  3  5 
2  3  5 
2    3   5 


2    3    5 

2   3    5   6 

2    3    5 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 


tables 


MARL  II 


row 


5563 

5600 
5621 
6626 
5672 


MART1NSBURG  CAA  AIRPOR' 

MARTINSBURG  2  W 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALE 
MOOREFIELD 
IMOOREFIELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGAN  TOWN  LOCK  t  DAM 

MOUNT  CLARE 
|MT  STORM 
INAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 


NEW  J 


T1NSV1L 


[POINT  PLEASANT 
1  POINT  PLEASANT  6  Nl 
JPOLK  CREEK 
PRINCETON 

j QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 
REN1CK  2  S 
RICHWOOO  2  N 


R0WLES6URG  1 

ST  MARYS 

SALEM 

SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 


SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVI 
SUTTON  2 


E  2 


SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIABLE 
TYGART  DAM 


VIENNA-BRISCOE 
WARDENSVILLE  R 
WASHINGTON  DAM 
WEBSTER  SPI 


NGS 

WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WEST  MILFORD 
WESTON 
WHEELING-OHIO  CO 


CAA  ■ 


POCAHONTAS 

BERKELEY 
BERKELEY 

I  HARDY 
'  MERCER 

'  MARSHALL 

LER 


MONONGALIA 


6212 
6276 

6  2  93 
6362 


'OMPS 

iPARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

■  PARKERS8URG  WB  CITY 


6868 
6954 
69B2 
6991 

7004 


WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

NEW  STATIONS 


GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 
'  WOOD 
'  WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 

1  WYOMING 
i  MASON 
I  MASON 
i  LEWIS 
MERCER 

.  KANAWHA 

1  GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 
IICHOLAS 


RESTON 
PLEASANTS 
HARRISON 
LEWIS 
RALEIGH 

HARRISON 
DODDRIDGE 
RITCHIE 

.  ROANE 

1  HAMPSHIRE 

PENDLETON 
.  GRANT 
i  LEWIS 

NICHOLAS 


I  HARRISON 
:  PRESTON 
1  TUCKER 
.  MASON 


RANDOLPH 

■  LEWIS 

WOOD 

HARDY 
1  WOOD 

WEBSTER 


OHIO 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


38  03  I  81  49 


■39  33; 

.  39  32 

36  13 


80  21 
BO  22 

BO  05 


60  52 
80  05 
76  58 

78  54 

79  55 


80  52 

81  09 
76  17 
Bl  26 


1  39  09 

1  38  40 
I  39  29 


38  51 

38  55 

39  03 


39  16 

39  14 

39  06 

1  36  33 


'  39  06 

34  lb 

3B  29 

1  40  24 

40  19 

39  12 

39  02 

40  11 

40  06 


W.  VA  WATER  SVC  CO 
6P  RUSSELL  E.  WHITE 
6P  I JAMES  N.  MORGAN 
8A  lORA  G.  FROST 
MID  CECIL  A.  CURRY 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

MID  ROBERT  L.  CRISWELL 
6P  VIRGIL  L.  MATHIAS 
7A  NOVELDA  THOMPSON 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  LAWRENCE  A.CRUMRINE 
7A  MRS. RUTH  G.  DARNALL 
7A  WILLIAM  W.  VANCE 
6P  MRS.  JOHN  W.  SAVILLB 
MID  CIVIL  AERO.  ADM. 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


1900  , 
1013  I 
1261 
2695 

1053 


81  45 
80  21 

80  32 

80  26 

81  43 
80  29 


60  16 

80  43 

81  05 


79  18 

80  25 
80  51 
80  43 

80  25 
79  33 
79  30 

81  50 


7A jCORPS  OF  ENGINEERS  2  3  6 

6P  JJOHNNY  CHISLER  3 

BA [JOHN  E.  ELRICK  3 

7A  HAftLEY  C.  WALKER  3 

6PIC0RPS  OF  ENGINEERS  2  3  5 

6P  DR.  Z.  W.  ANKROM  I   2  3  5 

7A  MILES  H.  MARTIN  j   2  3  5 

7A  JULIA  M.  HOVERMALE  |     3 

MID  CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

1   6P  DELBERT  ROY  2  3  5 

»  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

7A  MRS.  MAXINE  LEACH  I     3 

•   7P  NELL  BENNETT  I   2  3  5 

1   8A  C.  A.  SUTER,  JR.  12  3  5 


7A  WALTER  C.  BYRO 

4P  E.  C.  WINGER 

5P  HERBERT  C.  DAHL 

5P  0.  W.  HITT 

7A   W.    VA   WATER   SVC   CO 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


7A  COMBINED  WITH  STA  NUMBER  1723  5/53 

6P  L.  G.  SWING  2  3  5    7 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  :  2  3  5 

8A    MARY    V.    MC    FERRIN  3 

7A  T.  CARTER  ROGERS  2  3  5   7 

3P  CREED  R.  SUMMERS        3 

5P  CITY  OF  RIPLEY  2  3  5 
4P  MISS  MARY  A.  CONRAD      3 
6P  CREED  FOGG  3 

4P  MISS  E.  CUTRIGHT         3 

7A  WALTER  H.  BOLYARD  2  3  5    7 
5P  W.  G.  H.  CORE  3 

6P  MRS.  J.  A.  SWIGER       3 
-IOOnIlORIS  WEAVER  3 

5P  C.  T.  KESSINGER  2  3  5 

6P  MRS.  R.  D.  SNIDER        3 
MID  IHOPE  NATURAL  GAS  CO  I  C 

MID  HOPE  NATURAL  GAS  C 

8A  W.  VA.  WATER  SVC  CO  I  2  3  5 
MID  HARRY  L.  GRACE  C 


BA 


1000 
2580 
3010 


HARRY  J.  GORDON 

BA  FRED  C.  BECKER 
«OONMRS.  BESSIE  GREINER 

7A  MRS.  GERTRUDE  KING   ' 

7A  RAY  M.  HOOVER 
I 

6P    MRS.     GAY    DAVISSON 
MID  'CHARLES    E.     TREMBLY 

7A    MRS. MARGARET    PERKINS 
MIONORMA    RUTH    CASTO 
MID   CORPS   OF    ENGINEERS 

7A  MRS.THELMA  SPANGLER 
5P  FRANKLIN  MILLER 
7A  l0.  A.  POST 
4P jROSCOE  H.  JACKSON 
7A  !kent  SWECKER 

MISS    MARY    HOflNOR 

PENN  METAL  COMPANY 

UNIVERSITY  EXP  STA  i 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  H.  DONALD 


2  3  5 


2  3  5 


E.  STETSON  2  3  5 

1  GEORGE  P.  PFISTER  2  3  5 
'  SCOTLAND  G.HIGHLAND      3 

ARTHUR  HENRY  2  3  5 

V1L  AERO.  ADM.    '  2  3  5 

,  CORPS  OF  ENGINEERS  ]  2  3  5 

..GREENBRIER  HOTEL    ,  2  3  5 

.  NORFOLK  &  WEST.  RWY |  2  3  5 
.lLAWRENCE  T.  FINK         3 

PS  OF  ENGINEERS  2  3  5 


1  MONONGAHELA  POWER  CO 


1-BIG  SANDY, 


3-GUYANOOT, 


6-MONONGAHELA,   7~NEW|   8-OHIO1   9-P0T0MAC 1 


11-Y0UGHI06HENY 


The  four  digit  identification  numbers  In  the  lnde 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  s 
Observation  ttaes  given  In  the  Station  Index  are 


REFERENCE  MOTES 
nuaber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  ba 
h  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  alles  and  direction  froa  the  pi 
local  standard  tine. 


ty laved  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  lss 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Biasing  or  received 


nlf 


ta  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  all 

'   '   i   !  7  /  J 

d  in  this  bulletin  are:  teaperatuf-e  in  P.,  p; 

standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  di 


Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated.   * 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


•plication  of  numbers  within 


of  observatlo 


telfollowing  Table  6. 


In  alles.   Degree  days 


"fort  o 


ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table  7  i 


Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 
iae  distribution  unknown. 


indicates  recorder 


No  record  In  Tables  3.6,7  and  the  Statl 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement , 

Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  aonth. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter 

tat  ion  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  luch  water  equl 

One  or  aore  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  dati 

Dally  values  and  aontbly  total  froa  recording  gage. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  aonth. 

Observation  tlae  is  1:30  a. a.  E.S.T.  of  the  following  day. 


special  purpose 


15 


(Yearly  i 


are  published  later  in  Hourly  Preclpl- 
nt  the  value  for  a  full  aonth. 


rj.)      Checksum*  J  money  orders  shoul 

,  Government  PrinjAng  Office,  fashing! 


be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
25,  D.  C. 

8/12/53  -~  850 
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CHATTANOOGA:   1953 


WEST  VIRGINIA  -  JULY  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  above  normal 
and  precipitation  considerably  below 
normal.   The  general  trend  was  to- 
wards a  drought .   Showers  in  the  first , 
and  again  in  the  third,  week  relieved 
droughty  conditions  in  many  places 
for  a  time,  but  the  trend  towards 
dryness  continued.   Lightning  and 
wind  did  some  damage,  mostly  minor, 
on  the  2nd,  7th  and  23rd  at  a  few 
places. 

The  month  began  with  temperatures 
high.   Rain  fell  at  many  places  on 
the  2nd  in  connection  with  thunder- 
storms.  Damage  was  caused  by  wind 
and  lightning  at  Parkersburg  on  that 
date;  most  of  the  damage  occurred 
when  trees  and  limbs  were  blown  down 
on  power  lines,  residences  and  auto- 
mobiles and  into  streets  and  highways. 
Wheeling,  on  the  same  date,  suffered 
some  lightning  damage.   The  weather 
remained  warm  until  the  9th  with  a 
period  of  scattered  showers  and  thun- 
dershowers  from  the  5th  to  9th.   On 
the  7th,  at  Bluefield,  lightning  did 
serious  damage  to  an  88,000-volt  sub- 
station while  rain  flooded  the  streets 
at  that  city  to  a  depth  of  three  feet 
in  places.   It  turned  cool  on  the  9th 
and  remained  so  through  the  13th. 
From  then  on,  the  weather  was  on  the 
warm  side  with  temperatures  above 


normal  on  most  of  the  days;   precipi- 
tation was  in  the  form  of  light  and 
widely  scattered  thundershowers  ex- 
cept for  a  few  heavy  rains  during 
thunderstorms  on  the  19-20th  and  the 
23rd  at  scattered  localities.   Minor 
damage  was  done  by  lightning  at 
Wheeling  on  the  23rd. 

July  could  be  rated  about  fair  for  the 
farmer.   The  month  began  with  all 
crops  making  good  growth.   However, 
the  northeast  panhandle  counties  soon 
showed  signs  of  needing  rain.   As  the 
month  progressed,  most  sections  be- 
came progressively  drier.   By  the 
middle  of  the  month,  wheat  and  barley 
harvests  were  practically  completed 
and  oat  harvesting  was  under  way. 
Corn  grew  well  all  month.   Tasseling 
of  earliest  planted  corn  was  noted  by 
the  10th  and,  by  the  end  of  the  month, 
most  of  the  crop  had  tasseled  with 
the  earliest  planted  beginning  to  ma- 
ture.  Pasture  grasses  were  revived 
some  by  rains  during  the  first  two 
decades  but  were  suffering  from 
lack  of  moisture  at  the  close.   To- 
bacco made  fairly  good  growth  but 
this  crop  also  did  not  have  the  op- 
timum amount  of  moisture  for  best 
development .   Fruit  made  fairly  good 
progress  but  the  month  ended  with 
orchards  needing  more  rain.   -  C.L.W. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m    p.  h 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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CHARLESTON   WB   AP 

ELKINS   WB   AP 

HUNTINGTON   WB   CITY 

PARKERSBURG   WB   CITY 

PETERSBURG   WB   CITY 

tAirport    Data 
•This   datum   is   obtained 
by  visual   observation 
since   recording  equip- 
ment   is   not    available. 
It    is    not    necessarily 
the   fastest   mile   occurr- 
ing during   the   period. 
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NW 
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5.7 
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87 
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47 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Yen 

■ 
0» 
1 
■ 

> 
< 

1 
JO 
0> 

£ 

1 

s 

■ 
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< 

0  2 
o-^3 

Is 

n     « 

&  8 
■o  a 

~°   o 

0  _ 

2  q 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

73.4 
73.8 
73.3 
70.5 

73.3 
74.2 
75.0 
73.3 
74.7 

77.4 
74.2 
72.5 
71.5 
73.3 

72.4 
72.7 
74.0 
70.2 
73.8 

73.3 
72.0 
74.2 
73.1 
71.9 

98 

98 

100 

99 

97 
102 
103 
100 
104 

104 

104 

100 

97 

98 

98 
98 
100 
96 
98 

106 
100 
103 
106 
99 

41 
42 
36 
39 

46 
46 
40 
33 
41 

47 
45 
37 
42 
43 

45 
42 
41 
36 
41 

40 
45 
40 
38 
38 

5.59 
4.20 
2.96 
2.21 
4.35 

9.07 
5.43 
4.46 
3.78 
4.38 

3.16 
3.54 
3.74 
3.28 
5.92 

4.54 
6.66 
5.21 
4.17 
4.92 

2.82 
7.48 
5.80 
4.11 
4.63 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

7 
9 

14 
13 
13 
9 
13 

9 

8 

10 

10 

14 

12 
13 
11 
11 
11 

5 
13 
12 

7 
13 

Temperature 

Precipitation 

5  s 

Yeai 

Q 

o- 
■ 

0 

A 

2 

3 

o 
0> 

« 

8 

> 
< 

is 

1* 

>  ° 

-o  a 

"o  o 

6  ~ 
Zq 

1916 

74.8 

102 

42 

3.49 

0 

9 

1917 

72.6 

104 

44 

4.83 

0 

12 

1918 

70.3 

101 

38 

3.18 

0 

8 

1919 

74.3 

104 

41 

5.51 

0 

10 

1920 

70.1 

99 

40 

4.84 

0 

10 

1921 

75.6 

101 

44 

3.58 

0 

9 

1922 

72.9 

99 

43 

4.53 

0 

11 

1923 

71.7 

100 

37 

4.70 

0 

10 

1924 

70.0 

99 

36 

4.49 

0 

11 

1925 

72.2 

102 

31 

5.05 

0 

11 

1926 

72.6 

107 

37 

4.45 

0 

10 

1927 

72.3 

100 

36 

5.09 

0 

10 

1928 

73.5 

102 

35 

4.23 

0 

11 

1929 

72.7 

104 

32 

4.09 

0 

10 

1930 

74.9 

109 

34 

_1;.90. 

0 

6 

1931 

76.8 

108 

42 

4.78 

0 

10 

1932 

73.1 

102 

40 

6.02 

0 

12 

1933 

72.6 

104 

36 

5.21 

0 

10 

1934 

77.5 

107 

40 

4.56 

0 

10 

1935 

75.6 

101 

46 

4.61 

0 

11 

1936 

75.2 

112 

35 

5.10 

0 

10 

1937 

72.4 

101 

37 

3.96 

0 

12 

1938 

73.6 

103 

37 

5.58 

0 

14 

1939 

72.1 

99 

33 

5.81 

0 

14 

1940 

72.5 

103 

33 

4.43 

0 

11 

Year 

Temperature 

Precipitation 

0 
0» 
0 
0 
> 
< 

J3 

a 

X 

I 
t 

3 

0 
Oi 

0 
> 
< 

0  s 

<  2 

la 

■°  0 
0  _« 
Zq 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 

74.4 

73.9 
73.4 
72.6 
72.2 

72.5 
69.2 
73.3 
76.8 
70.3 

73.1 
75.2 
73.7 

105 
103 
101 
102 
100 

100 
100 
102 
103 
94 

103 
105 
101 

37 
41 
34 
34 
34 

35 
30 
36 

45 
34 

34 
37 
33 

5.39 
4.44 
6.56 
2.65 
5.54 

3.20 
4.46 
5.44 
5.35 
5.77 

2.97 
3.00 
3.17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
T 

T 

13 
12 
13 
6 
12 

9 
13 
14 
13 
15 

10 

10 

7 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference 
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TABLE  2 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1953 


Temperature 

Precipitation 

•  S 

a! 

*  J 

"1 

® 
< 

,1 
11 

X 

D 

>. 

M 
Q 

a 

li 
a 

a 

No.  of  Days 

+• 

.1 
I! 

11 

a 
a 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  ol  Days 

Station 

• 

i 

a 

Max. 

Min. 

S 

a  c 

E 

1 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

si 

8  » 

8  s 

a  o 

i  § 

— 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

83.8 
91.2 
88.0 
91. 9M 
91.6 

53.0 
56.9 
57.7 
57. OM 
61.1 

68.4 
74,1 
72,9 
74. 5M 
76.4 

.8 
.3 

90 

101 

96 

99 

101 

18 
18 
30 
18  + 

18 

36 
41 
45 

41 
46 

1 1 
11 
12 
11 
11 

31 
4 
7 
7 
1 

l 

21 
14 
22 
19 

0 

0 
0 

s 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 
2.91 
2.55 
2.59 
2.28 

-  2.89 

-  .91 

.53 

2.54 

.95 

.66 

1.95 

3 
23 

3+ 
23 
23 

:0° 

.0 
.0 
.0 

s 

0 
0 
0 

t 

3 

1 
1 
2 
3 

1 

0 
1 
0 
0 

1 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

90.4 
88.4 
89.8 
91.9 
91.5 

61.6 
56.8 
59.8 
55.4 
59.9 

76.0 
72.6 
74.8 
73.7 
75.7 

.3 
1.4 

100 
96 
98 

101 
99 

18 
18  + 
18 
29 

18  + 

47 
41 
46 
41 
45 

11 
11 
11 
11 
11 

0 
14 
4 
9 
3 

17 
14 
17 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

o 

0 

o 

2.85 

3.14 
2.40 
1.87 
2.11 

-  .77 

-  1.22 

2.33 

1.46 

1.90 

.93 

.48 

22 

5 

6 

5 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

o 

0 
0 
0 
0 

6 
9 
2 
6 
9 

1  1 

2  1 
2  1 
2  io 

0  |o 

P I EDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

90.9 
82.1 
91. 1M 

59.6 
52.9 
56. 8M 

75.3 
67.5 
74.  OM 

3.0 
3.4 

99 
89 
99 

19 
19+ 
30  + 

45 
42 
42 

11 
11 
11 

19 

0 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.11 

1.30 

.81 

-  .37 

-  2.29 

1.08 
.60 
.24 

23 

3 

20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 

4 

31 
2  0 

0  0 

DIVISION 

73.5 

2.25 

.0 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

90.4 
88.6 
85.5 
92.8 
86.0 

59.3 
61.7 
55.8 
60.1 
59.8 

74.9 
75.2 
70.7 
76.5 
72.9 

2.4 
.1 

2.7 

1.1 

99 
96 

93 
99 
93 

17 
30 
18 
21  + 
29+ 

45 
50 
39 
45 
45 

11 
10  + 
11 
11 
11 

4 
4 

1 
7 

18 

13 

9 

"7 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
5.05 
2.23 
1.84 
4.34 

-  2.90 

.52 

-  3.03 

-  2.96 

-  .38 

1.12 
1.55 
1.01 
.66 
1.33 

23 
3 
3 
2 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

o 

6 
10 

4 

7 

11 

2 
3 
2 
2 

1 

3 

1 

0 

1 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELK  INS  WB  AIRPORT          R 

88.6 

80.0 
89.2 

90.3 
83.7 

61.4 
50.0 
60.7 
60.1 
56.6 

75.0 
65.0 
75.0 
75.2 
70.2 

.7 

1.2 
.5 
.2 

95 
86 
96 
99 
90 

21  + 
18  + 
17  + 
31 
17  + 

48 
33 
48 
51 
44 

11 
11 
11 
10+ 

11 

1 
64 

18 

14 

0 

16 

17 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
3.57 
3.00 
2.50 
3.01 

-  1.14 

-  1.08 

-  1.72 

-  2.13 

.89 

1.42 

1.02 

.80 

.63 

18 
7 
3 

3+ 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

s 

0 

6 
9 
5 
5 
9 

4 
3 
3 
3 

4 

0 

1 
1 

0 
0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE 
HASTINGS 

87.4 
87.6 
87.3 
89.0 
87.3 

62.2 
62.5 
58.2 

61.0 
60.1 

74.8 
75.1 
72.8 
75.0 

73.7 

.5 

-   .2 

.2 

96 
94 
96 

98 
95 

17 
30 
17 
31 
29 

48 
50 
43 
46 
50 

11 
11 
11 

11 

10+ 

6 

1 
8 

1 

13 
12 

11 
15 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.01 
3.90 
3.82 
.55 
3.09 

-  2.39 

-  .97 

-  .26 

-  1.70 

.80 

1.77 

1.85 

.36 

.78 

22 
23 
19 

8 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

7 
8 
3 
8 

2 
2 
3 
0 
3 

0 
2 

1 
0 

0 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

82. 3M 

79. 1M 
88.9 

87.3 
87.0 

56. 6M 
51. 2M 
57.1 
60.5 
62.5 

69. 5M 
65.  2M 
73.0 
73.9 
74.8 

1.2 

85 
96 
95 

97 

16  + 

17  + 
22 
17 

36 

43 
47 
48' 

11 

12 

11 
11 

24 

55 

5 

3 

0 
14 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
3.89 
4.23 
3.98 
2.64 

-  3.06 

-  .56 

.96 
1.03 
1.08 
1.41 
1.07 

31 

3 

2 

23 

22 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
9 

10 
8 

10 

3 

3 
5 

3 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

88.5 
89.3 
89.5 
86.9 

87.1 

61.7 
61. 1M 
62.8 
64.7 
65.5 

75.1 
75. 2M 
76.2 
75.8 
76.3 

2.2 

1.0 

.6 

96 
97 
97 
94 
97 

17 
16  + 
29 
21  + 
29 

49 
51 
52 
54 
53 

11 
25 
10 
11  + 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

17 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.22 
3.06 
3.38 
4.82 

1.54 

-  .86 

-  1.02 

-  1.11 

-  2.62 

1.01 
1.25 
.52 
2.54 
1.00 

20 

2 

22 

22 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
12 
8 
5 

3  1 

ijo 

2  2 

1  ll 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

83,0 
83.8 
87,5 
92.0 
87.2 

57.1 
54.8 
59.1 
60.9 
63. 1M 

70.1 
69.3 
73.3 
76.5 
75. 2M 

.7 
2.5 

89 
90 
94 
100 
95 

17  + 
21  + 
17 
17  + 
30+ 

44 
41 
44 
47 
52 

10 
11 
11 
11 
25 

15 

15 

5 

0 

0 

2 

10 

25 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.69 
5.64 
2.63 
3.61 
3.81 

-  .40 

-  2.57 

-  1.32 

.92 
1.45 
1.04 
1.34 
1.36 

3 
6 
23 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 

10 
5 

10 
8 

3 

\ 
4 
3 

0 
1 
1 
1 
2 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

87.2 
88.9 
88.2 
85.9 
88.6 

62.2 
58.4 
61.1 
62.3 
61.6 

74.7 
73.7 
74.7 
74.1 
75.1 

1.5 
.3 

.3 

94 
96 
96 
95 
96 

1  + 
1  + 

30 

17 

18+ 

50 
45 
49 

51 
52 

25 

25 

10+ 

11 

11 

0 
3 

2 

13 
14 
12 
10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 
2.83 
3.86 
1.44 
1.60 

-  1.35 

-  .56 

-  2.70 

.76 
.82 
2.60 
.81 
.65 

8 
23 

3 
22 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

o  ! 

0  i 
0  1 

°  1 

12 

10 
7 
9 
8 

1 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
2 

0 
0 

DIVISION 

73.5 

3.14 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

88.9 
82.5 
83.4 
84.6 
84.5 

59.0 
57.8 
55.3 
54.4 
58.3 

74.0 
70.2 
69.4 
69.5 
71.4 

-  1.8 

-  .2 

98 
91 
92 
92 
94 

29 
29 
29 

21 
29 

49 
45 
40 
39 
45 

11  + 

11 

11 

11 

12 

0 
19 
23 
24 
13 

14 
2 

5 
4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
2.04 
3.63 
4.33 
4.38 

-  2.10 

-  .75 

.31 

.64 

.84 

1.10 

1.50 

2.08 

7 
7 
3 
3 

7 

.0 

T 

.0 

:: 

° 

0 

0 

s 

5 

7 

10 
6 

3 
2 

I 

3 
3 

0 
0 
2 
2 
2 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

87.9 
88.2 
88.8 
89.1 
79.2 

62.4 
62.5 
64.2 
65.1 
50.7 

75.2 
75.4 
76.5 
77.1 
65.0 

1.1 
.2 

96 
97 
97 
98 
86 

30+ 
29 
21  + 
31 
29 

53 
49 
51 
53 
35 

11 
11 
11 
11 
11 

1 
0 

64 

12 
12 

13 

17 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
4.18 
3.50 
3.76 
2.46 

-  1.95 

-  1.02 

.81 
1.28 
1.49 
1.82 

.58 

7 
6 
6 
3 

7 

.0 

T° 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 
10 

7 
6 

7 

10 

4J1 

3  1 

21 
2  !0 

1 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

77.5 
86. 8M 
90.3 
89.1 
88.1 

56.3 
60. 3M 
60.7 
62.7 
62.9 

66.9 
73. 6M 
75.5 
75.9 
75.5 

-   .1 
.5 

85 
96 
98 
99 
96 

29+ 

30 
30 
31 
30  + 

43 
50 
48 
50 
52 

12 
11  + 
12 
11 
25 

42 
0 

0 

9 

19 

16 

15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
2.75 
4.11 
4.39 
4.86 

-  2.86 

-  2.18 

.98 

1.27 
.80 
1.39 
2.10 
2.60 

22 

4 

22 

23 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 

7 
9 
6 

\ 

4 
3 
3 

0 
1 
2 
2 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISRURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

88.7 
90.4 
84.9 
90.7 
89.0 

62.8 
66.7 
58.9 
66.0 
64.6 

75.8 
78.6 
71.9 
78.4 
76.8 

-   .8 

1.7 

.9 

2.4 

1.3 

99 
99 
93 
101 
97 

29 

29+ 
29 

31 
2 

50 
55 
42 

54 
55 

10+ 
11 

10 

11 

11 

2 

0 
14 

15 
17 
5 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
3.09 
1.85 
3.15 
5.43 

-  .64 

-  1.73 

-  2.04 

-  1.78 

-  .51 

2.20 

2.05 

.53 

1.10 

1.98 

6 
6 
7 
6 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

o 

0 
0 
0 

8 
5 
8 

7 
7 

2 

2 

1 
2 

3 

1 
1 
0 
1 
3 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

88.5 
85.4 
89.4 
89.1 
89.0 

64.6 
57.5 
61.9 
66.0 
61.4 

76.6 
71.5 
75.7 
77.6 
75.2 

1.8 
1.2 

97 
94 
97 
98 
98 

31 

30+ 

30 

29+ 

29+ 

54 
45 
50 
54 
49 

11 
11 
11 
11 
11  + 

0 
2 

14 
7 
16 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

•0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 
4.59 
3.70 
1.71 
3.12 

-  1.70 

-  2.43 

1.05 
2.10 
2.24 
1.24 
1.93 

23 

7 

23 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
7 
9 

3 
3 
2 
1 
2 

2 
2 
2 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1953 


Temperature 

Precipitation 

•1 

si 

II 

SI 

0* 

1 

> 
< 

A 

g.6 

OK 

a 

1 

.J 

Q 

>- 

a 

| 

No.  of  Days 

f- 

.1 
(J 

o£ 

>- 

3 

£ 
a 
(3 

0 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

I- 

5tj 
H 
I  0 

a 

0 
1 

I 

S4.1 

1 

0 
o2 

RAINELLE 

84.3 

55.9 

70.1 

.6 

92 

29+ 

44 

10+ 

15 

4        0 

0 ;  0 

4.18 

-    1.61 

1.45 

7 

.0 

0 

10 

3 

2 

RAVENSWOOO    DAM    22 

89.2 

62.3 

75.8 

.7 

98 

29 

49 

25 

0 

12!   0 

0 1  0 

1.76 

-    2.26 

.87 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

RICHWOOD    2    N 

80.8 

58.2 

69.5 

87 

6  + 

45 

10+ 

19 

0       0 

0 '  0 

3.42 

1.45 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

RIPLEY 

89.7 

61.7 

75.7 

98 

30 

47 

11 

0 

15       0 

0    0 

2.79 

1.25 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

82.'. 

54.1 

68.3 

90 

30 

41 

11 

29 

1  1    0 

0  :    0 

4.11 

1.12 

22 

6 

3 

2 

SPENCER 

87.5 

M 

96 

30 

14       0 

0       0 

2.87 

-    1.37 

1.34 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

UNION 

65.9 

56.5 

71.2 

-       .4 

98 

30 

45 

10+ 

16 

4  !    0 

0       0 

2.01 

-1.78 

1.04 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

89. 5M 

60. 7M 

75.  1M 

97 

30 

45 

11 

4 

15  |    0 

0       0 

4.56 

-    1.35 

1.51 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

88.3 

57.1 

72.7 

1.1 

96 

29 

43 

12 

9 

15  1    0 

0       0 

3.08 

-       .84 

.89 

6 

.0 

0 

6 

3    0 

WILLIAMSON 

90.4 

65.0 

77.7 

1.6 

100 

30+ 

53 

11 

18       0 

0       0 

3.92 

-        .51 

1.13 

9 

.0 

0 

7 

" 

1 

WINFIELD    LOCKS 

89.0 

64.4 

76.7 

97 

30  + 

52 

11 

15       0 

0       0 

4.64 

.40 

1.78 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

73.8 

1 

3.43 

T 

STATE 

73.7 

.6 

3.17 

-     1.41 

T 

|DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO  BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST    VIRGINIA 


Table  3 

JULY 

1953 

Station 

"3 

Day  of  month 

& 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  I 

8 

9 

10  |  11  |  12 

13  1  14  I  15 

16  1  17  1  18 

19  | 

20  |  21 

22  1  23  1  24 

25   26  |  27 

28   29   30 

31 

ABERDEEN 

3.46 

.46   .84 

T     .01 

T 

•  10 

.34 

.62 

•  03 

.31   .75 

ALBRIGHT 

3.7? 

.84 

.17 

•  30 

.05 

•  81 

1.55 

ALDERSON 

2.05 

.62 

T 

.64 

T 

•  02 

■  20 

.57 

ALEXANDER 

4.36 

.60   .49   ,12 

.07   .30   .39 

.12 

1*41 

•08   .80 

ALPENA  1  NW 

4,18 

.80 

1.00 

.75 

T 

.27 

•  02 

1.15   ,02 

.17 

ARROVALE  2 

2.39 

T     .45 

T     .74 

.05 

.43 

T     .42 

.30 

ARNOLD 

3.07 

.53   .79 

•  05 

.71 

.19 

.40   .40 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

2.  04 

•08   .63 

.23 

.64 

T           T 

.03 

.10   .13 

RAVARO 

1.35 

.53 

T 

•  03 

.07 

.13 

.02 

•07   .40 

.07 

.03 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.63 

1.10 

•  33 

1.04 

T 

■  26 

T 

.10 

.80   T 

T 

R6LINGTON 

3.59 

1.16 

.14 

.35 

•  97 

.24   .01 

.7? 

T 

BELLEVILLE  DAM  70 

3.01 

1.97 

.05 

.78 

•  12 

•04   .05 

T 

RFLVA 

3.40 

1.00 

.50 

.60 

.10 

.10 

1.10 

BENSON 

?.?5 

.10        ,90 

•  05 

•  06 

.02  1.12 

BENS  RUN 

5.05 

1.39   .26  1.55 

.06   .05 

.03 

•  0? 

*22 

1*39   .06 

T 

BERKELEY  SPRINGS 

2.91 

T 

.15 

•01  2*54 

•  02 

.19 

RFRLIN 

3.21 

1.67 

•  04 

.10 

•  54 

.66 

RIG  SKIN  CREEK 

2*83 

.03       1.15 

.05 

.50 

.40 

.70 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

4*33 

.02       1.50 

.10   .25 

.30 

•  08 

.30 

.50  1.10 

•  18 

BLUFF IELD  1 

'..38 

.27   .58 

1.03 

2.08 

T 

.06 

,36   T 

BLUEFIELD  2 

5.07 

.46 

.26        .06 

3.10 

.03 

1,14 

RLUESTONE  DAM 

U83 

.38 

T          .12 

.61 

.02 

T 

.03 

,47 

T 

BRANCHLAND 

4.92 

.36 

2.38 

.75 

.15 

.27 

1.01 

RRANDONVILLE 

2.23 

1.01 

.26 

.88 

•  06 

BROWNSVILLE 

1.8*. 

.05   .66   .64 

.01 

•  16 

.15 

•  15 

BRUSHY  FORK 

RECORD  MISSING 

BRUSHY  RUN 

1.49 

.27 

.31 

.03 

T 

.02 

•57   .27 

■  02 

BUCKEYE 

1.45 

.25 

■66 

•  30 

•  03 

■  19 

BUCKHANNON 

4.34 

T     .64   .64 

•04   .10 

.05 

•  05 

•  17 

■  96 

.02 

1.33   .34 

PURNSVILLE 

4.80 

.43  1,07 

.51 

.09 

T 

.02 

•  36 

2*30 

CARWAYL1NGO  ST  FOREST 

4.18 

.6?   .07 

.02  1.28 

.78 

.71 

•  02 

.37 

.29   .02 

T 

CAIRO  3  S 

3.28 

,87 

.15   .55 

.69 

•64   .18 

CAMDEN  ON  GAULEY 

4.90 

1.09 

1.22 

.36 

•  05 

2.18 

CANAAN  VALLEY 

3*57 

.10   .60 

.05 

1.42 

•  35 

.08 

T     .70 

.04 

•  23 

CENTRALIA 

4.0] 

1.59 

.20 

•  08 

•  23 

■  83 

.86 

•  22 

CHARLESTON  WR  AP 

3.50 

.96   T 

.03  1.49 

T 

T 

.05 

T 

.56   .01 

T 

.40 

CHARLESTON  1 

3.76 

1.82 

.42 

.92 

T 

T 

.07 

T     .33 

.20 

CLARKSBURG  1 

3*00 

1.07 

.33 

•  60 

.07 

T 

.98 

CLARKSBURG  2 

2.93 

.36   ,68 

•24   .34 

.14 

.18 

•50   .49 

CLAY 

CLENOFNlN  ?    SW 

3*94 

1.80 

.17 

1.25 

•  02 

.70 

CORURN  CREEK 

1.34 

.09   .12   .13 

.15   .10 

.07 

.50 

.15 

.03 

T 

CRANBFRRY  GLADES 

2*46 

.39 

•  54 

.58 

•  04 

.40   .41 

•  10 

CRAWFORD 

5.33 

.01   .39   ,61 

1.13 

.06 

•  20 

2.02 

.50   .41 

CRESTON 

2.50 

.60 

.20 

.10 

.80 

T 

.60 

DAILFY 

2.86 

.97 

T          ,25 

•  24 

T 

•  78 

.01 

.51   .02 

•  08 

DAVISSON  RUN 

2.79 

.70   .36 

.20   .10 

•  45 

•  08 

•45   .43 

DUCK  CREFK 

2.03 

.03        .96 

.19 

.13 

.02 

.70 

tAST  RAINELLE 

3.44 

.90 

.10 

1*05 

•  20 

•  19 

.10 

.90 

CLK 

3.99 

1.34   ,76 

.40 

•  15 

.96   .38 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

3*01 

.59   T 

T     .03   .56 

T 

•  63 

T 

T          .51 

•  03 

•38   .06 

•  22 

FAIRMONT 

2*01 

•>""> 

•  03 

T 

.06 

.02 

T 

•  80   T 

.35 

FINK  RUN 

2.50 

•02   .58 

.03   ,11 

•  06 

•  29 

1.08   .33 

FIAT  TOP 

2*41 

.40   .05 

.53 

•  14 

1.27   .02 

P»ANKLIN  3  NF 

2.55 

.95 

.95 

•  35 

.15 

•  15 

GARY 

2*75 

•  30 

.80        .23 

.63 

.03 

.03 

.73 

GASSAWAY 

4.11 

,18   .64   .58 

.70 

^22 

•  05 

•  33 

1.39   .02 

Gi  TNV1LLE  1 

3*90 

.17   T    1.27 

•  45 

.17 

,05 

T 

.02   T 

T     1.77 

C.RAFTON 

3*82 

.25   .50 

.01   .10 

1.85 

•72   .32 

T 

.07 

Gi'ANT'iVILLE 

.55 

•  04 

.15 

•  36 

HACKERS  CREEK 

1*96 

.50   .66 

.10 

.35   .35 

HALL 

4.40 

T         1.42 

.07 

•  24 

1.41 

.46   T 

.78 

HAMLIN 

4.39 

.56 

.24 

1*07 

.15 

.27 

2,10 

HARPFRS  FEFRY 

1.89 

,06 

.07 

•  10 

1.63 

.03 

t-r.  ■  T  inc.- 

3.09 

.78 

.35   .03 

.76 

.15 

•30   .70 

■  02 

HOG'FTT  GALI  I  POL  I S  DAM 

4*86 

?.6f) 

.42 

1.15 

•  08 

T     .61 

MORFMONT 

3*22 

.72 

.32 

•  41 

T     .12 

•63   .06 

T 

•  96 

HOPNFW 

5.18 

T     ,91   ,82 

T     .15 

.44 

T 

1.90 

•45   .51 

HOULT  LOCK  1 5 

2*15 

.49 

.06 

.06 

.12   .14 

.61 

•  67 

HUNTINGTON  1 

3.ftft 

.22   .37 

•02  2*20 

.07 

.05 

.56   .17 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

3.(19 

.20 

2.06 

.01 

.10 

.73 

T 

IAEGER 

4.13 

.52 

.16        .36 

1.15 

.13 

1.79 

IRFLAND 

4.41 

.12   ,65   .68 

.03   .59 

.45 

T 

•  SO 

.06 

.53   .50 

I^AACI  CREEK 

2*35 

.10   ,15   .65 

•  20 

•  05 

1.20 

JANE  LEW 

2.94 

.04  1.00  1,02 

.02 

.15 

T 

T     .71 

JF" ^r  RUN 

3.00 

1.53 

.03 

•  08 

T 

.30 

.06 

1.00 

JUNCTION 

2.59 

,50 

.49   .05 

.03 

.17 

.50 

.14   ,66 

.05 

V FAPNFYSV1LLF  1  NW 

2.26 

1.95 

.01 

.32 

K!  RM! T 

2.26 

.08 

.38 

.87 

.48 

.26 

.24 

KNORLY  MOUNTAIN 

2.12 

,?5 

.04 

.05 

.03 

.78 

T     .97 

T 

itUMRRABOW  STATT  FOREST 

3.89 

T     .46  1.03 

.09   .17 

.16 

•  03 

.92 

•06   .95 

tAKf  FLOYO 

2.23 

.08   ,3?   ,70 

T     .30 

.03 

T 

.47   ,33 

LAKE  LYNN 

3.57 

.68 

.23 

.13 

.17 

1.95 

T 

•  41 

LEWISBURG 

1*85 

.36 

.53 

.40 

T 

•  02 

.03 

.05   .43 

•  03 

LINDGIDt 

1.91 

.79 

T          T 

.77 

.07 

.28 

I ITTI  F  SKIN  CREEK 

3.64 

.64   ,70 

T     .10 

.55 

.87 

.43   .35 

LOf.AN 

3.15 

.19 

.02       1.10 

•  94 

T 

.24 

•  28 

.38 

LONDON  LOCKS 

5.43 

1.55 

•  19 

1.42 

.12 

•  15 

.02  1.98 

LOOKOUT  2 

3*82 

1.60 

T 

1.1? 

•  10 

1.00 

MADISON 

3.6? 

.38 

•  99 

1.01 

•  10 

.10 

1.05 

MAN 

2.97 

.51   ,06 

,01   .40 

.79 

.06 

•  03 

T          .03 

.55   .33 

•  20 

MANNINGTON  1  N 

4,73 

1*08   ,01 

•01   .20 

.06 

.01 

1*01   .50 

•  62 

.53 

MANNINGTON  1  W 

4.00 

.04        .92 

.16 

.04 

1*83 

T 

1.01 

MARTINSBUPC,  CAA  AP 

2.85 

T 

•  01 

.07 

2.33   .13 

.20 

.11 

MATMtc^, 

3.14 

.14 

1.46 

•  03 

.03 

.97 

.07 

•03   .03 

.38 

MATOAKA 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

.55 

MCMECHF.N  DAM  13 

1.66 

.25   .20   .25 

•  63 

T 

•  03 

T 

.17 

.11 

•  02 

winpLFRnuRN*7  ?  FSF 

3.98 

.25   T    1.26 

.02 

•  45 

.02 

.04 

1.41 

.53 

MIDVALE 

3.97 

.0?  1,55 

.90 

.47 

1.03 

1.30 

.70 

MOOREFIELD 

?.4C 

1.90 

T 

.50 

T 

MOOREF IFLO  MCNEILL 

I  .57 

.19 

.93 

•  56 

.02 

.10 

.07 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

7.64 

,45   T 

.02 

,03   .15 

•  48 

■04   .04 

1.07   ,15 

T 

•  21 

MOWCANTOWN  LOCK  AND  DAM 

3.2? 

.39 

.02 

.09 

1.01   .22 

.96 

•  53 

MOUNT  CLf^'F 

2.01 

.11   ,65 

.65 

.60 

MT  STORM 

1.24 

.52 

.09 

.52   .11 

NAOMA  1  F 

5.13 

1.20 

.12   .15   .30 

1.60 

.53 

.61 

.42 

Nl  ^  CUMBERLAND  DAM  => 

3.06 

1.25 

.64 

*  16 

•  02 

.03 

.86 

•  10 

NFW  MART  IN 

3*38 

.20   ,30   .48 

.05   .43 

•  08 

•  14 

.46 

.5?   .13 

.76 

■  31 

OAK  HILL 

4.59 

1.47 

.02        T 

2.10 

.01 

.51 

II 

3.06 

1.45 

.10 

.04 

1.3? 

•  15 

.  M     AP 

4*82 

T    1  .5? 

.01   .43 

•  15 

•  01 

2.54   .06 

T 

.10 

CIT-Y     R 

1.54 

1.00 

.09   *21 

T 

T     T 

.73 

.01 

■ 

3.69 

.45   .a? 

.06 

•  25 

T 

•  70 

.50   .30 

.17 

•  34 

■  i  r  ■, 

2*11 

.03   .1? 

.02   T 

.13 

T 

•  45 

.23 

.26   .39 

T 

•  48 

PP1   « 

6.08 

T         1.52 

.49 

1.23 

2.16   .09 

.45 

.14 

■ 

5.64 

.06   .47   .95 

1.45 

.25 

.10 

•ee 

•42   .95 

.11 

■ 

3.11 

.30 

.69 

.07 

•  62 

.35  1.08 

T 

3.70 

.12 

•13  1*05 

T 

T 

T 

T 

•  16 

2.24 

1.71 

.7?  1,24 

.02   .16 

•  02 

.01 

■ 

3.1? 

.05  1.93 

.01   .62 

.27 

.01 

T     T     ,06 

•11   .06 

T 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


a 

O 
E- 

Day  of  month 

Station 

1  | 

2 

3 

4    5 

6 

7  1 

8   1 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14   15 

16  1  17  1  18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

POLK  CREEK 

2.96 

.01 

1.16 

.75 

T 

.07 

T 

.43 

.54 

PRINCETON 

1.56 

•  04 

.03 

1*12 

T 

T 

•  37 

RAINELLE 

4.18 

.01 

1.20 

.02 

•  05 

1.45 

.  18 

.14 

.12 

•  91 

.10  . 

RAVENSWOOD  OAM  22 

1.76 

•  87 

•  12 

.15 

•  35 

.11 

•  16 

RENICK  2  S 

1.09 

.1? 

■  06 

•  47 

T 

•  44 

RICHMOOD  2  N 

3.42 

.78 

•  45 

.66 

.06 

1.45 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

5.56 

.14 

T 

1.15 

T 

T 

•  88 

2*30 

1.09 

RIPLET 

2.79 

.10 

1.25 

•  22 

.10 

.17 

•  95 

BDANOKF 

3.13 

•  03 

.24 

•  91 

.04 

•  03 

•  81 

.20 

.87 

T    . 

ROCKFORO 

3.78 

T 

1.05 

.86 

T 

T 

.31 

•  29 

.52 

.55 

.20 

ROHRP.OUGH 

1.73 

T 

.35 

T 

•  41 

.13 

T 

.84 

ROWLESRURG  1 

2.63 

.95 

.08 

T 

.39 

1.04 

T 

.17 

ST  MARVS 

4.94 

.11 

•  63 

1.31 

.15 

•  39 

.39 

»22 

.21 

1*43 

•  10 

T 

SALEM 

2.18 

.02 

.30 

.10 

.75 

.70 

.31 

T 

SAND  FORK 

3.75 

.05 

1.05 

•  10 

.70 

•  65 

.15 

1.05 

SHAOY  SPRINGS  2  ESE 

4.11 

•  90 

•  33 

1*10 

•  33 

•  33 

1.12 

SHINNSTON 

1.50 

T 

•  45 

T 

.01 

.52 

•  32 

T 

•  20  • 

SPENCER 

2.87 

.03 

•  84 

•  33 

.05 

•  25 

•  03 

1.34 

SPRUCE  KNOB 

1.30 

.60 

.03 

•  OS 

.03 

.02 

.57 

STONY  RIVER  DAM 

1.34 

.87 

•  20 

.27 

SUCARCAMP  RUN 

4.25 

.12 

.10 

•  15 

•  16 

1.72 

T     .74 

1.26 

SUMMERSVtLLE  2 

2.05 

1.00 

•  10 

•  45 

•  50 

SUTTON  2 

3*26 

.01 

•  86 

.70 

•  12 

•  15 

1,40 

T    , 

SYCAMORE  CREEK 

1.69 

.02 

.24 

•  75 

•  12 

•  06 

,50 

THOMAS 

3.69 

1.55 

.04 

•  26 

.37 

.11 

.18 

.51 

.07 

.60  • 

UNION 

2.01 

1.04 

.02 

.68 

T 

.03 

.24 

UPPER  OAVISSON  RUN 

2.51 

T 

.35 

.61 

•  32 

T 

1.23 

T    • 

UP»ER  SYCAMORF  CREEK 

2.07 

T 

•  61 

T 

•  03 

.0? 

1.21 

T    ■ 

VALLEY  CHAPEL 

3.61 

.07 

1.34 

.74 

.10 

■  03 

T 

.05 

.09 

.50 

.67 

•  02  • 

VALLEY  MEAD 

1*83 

•  08 

•  74 

.38 

•  08 

.02 

•  05 

.46 

.02 

T 

VANDAL  I A 

4.0W 

.47 

.13 

.03 

•  38 

■  47 

1.80 

.64 

•  08 

VIENNA  BRISCOE 

3*81 

1.36 

•  30 

.51 

T 

•  25 

T 

.01 

.02 

1.34 

T 

.02 

T    , 

WiPHFN^VILLE  R  M  FARM 

.81 

.19 

T 

.24 

.20 

■  18  • 

WASHINGTON  DAM  lg 

2.07 

1.10 

•  03 

•  16 

T 

.53 

.25 

T 

WEBSTER  SPRINGS 

4.56 

1.51 

•  73 

.25 

.71 

.05 

1.31 

WEIRTON 

2.32 

.03 

.33 

•  02 

.14 

•  76 

•  04 

•10   .05 

T 

.02 

.40 

•  15 

.26  . 

WELLSP.URG  3  HE 

2.83 

.45 

•  68 

T 

.09 

•  08 

.15 

.02   T 

•  82 

.14 

.08 

•  32  • 

WEST  MILFORD 

1.61 

.10 

•  36 

.13 

.10 

.25 

•  67 

WESTON 

3.86 

.08 

2.60 

•  02 

.04 

T 

T 

.11 

.01   T 

1.00 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

1.44 

.07 

.19 

•  01 

.04 

T     ,03 

•  01 

T 

.61 

•  02 

T 

.26  i 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

1.60 

.03 

.25 

.65 

.34 

T 

.04 

.17 

.03 

.09  . 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.08 

.30 

■  89 

.75 

.32 

.10 

.72 

WILLIAMSON  1 

3.92 

.62 

.15 

■  43 

.46 

1.13 

.61 

•  52 

WILLIAMSON  2 

3.94 

.55 

.14 

•  34 

.78 

T 

1.05 

.61 

.47 

WINF1ELD  LOCKS 

4.64 

1.60 

•  50 

1.78 

.13 

•  02 

.61 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  nunber  column  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nuabers  within 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV ,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tlates  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  ti«e. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Months  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  ,thls  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Hissing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
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Sleet  and  hall  were  Included  In  Bnowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounts  In  Table  3  are  frow  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


for 


all  i 


a  ]  c 


It 


-  No  record  in  Tables  3,6,7  and  th< 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
•  Amount  included  In  following  neasui 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

"Refer  to  Tables"  column  in 


Station  Index.   No  rec 
eaent ,  time  distributio 


rd  In  Table 
unknown. 


i-  le 


ed  by  no  en 


Degree  days  are  based 


Index  fo: 


7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table  7  i 


Statlo 


Data 


Index  tbe  letter  "C"  lndica 


f  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiv 
days  of  record  missing,  see  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data 
s  and  Monthly  total  from  recording  gage. 


cessed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipl- 
resent  the  value  for  a  full  aonth. 


wing  day. 

;  SI. 50  per  yea 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JULY  1953 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19 


21       22      23       24       25       26      27      28 


ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 


ELKINS  W8  AIRPORT 


FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 

GRAFTON 

GRANTSVILLE 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  Wrt  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  Nw 

KUMUKABOW  STATE  FOREST 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


89   86   83 

61   64   64 


88   88   79 
61   66   64 


90   89   85 
60   59   64 


94   92   87 

64   68   57 


95   93   83 
65   67   67 


92   95   87 
65   66   69 


88   88   82 
59   63   62 


91   88   85 
60   62   63 


91   89   92 
64   68   67 


90   89   83 
64   68   67 


94   94   90 
64   66   64 


85   84   78 
58   62   59 


96   94   87 
69   69   69 


94   96   96 
69   70   69 


81   83   81 
55   61   61 


93   96   95 
64   64   64 


88   88   82 
63   66   63 


93   91   83 
68   68   64 


88   93   91 
65   65   66 


92   89   85 
65   67   63 


92   91   83 
67   69   64 


93   94   92 
64   67   66 


92   93   92 
69   67   67 


89   87   80 
65   66   65 


95   94   87 
66   67   68 


83   86 
50   52 


86   85 
60   60 


90   90 
55   62 


88   89 
55   64 


87   91 

48   57 


84   83 

57   61 


87   86 
59   62 


90   90 
67   66 


92   92 
58   63 


86   86 
58   62 


89   89 
57   65 


81   82 
47   50 


88   86 
67   67 


86   90 
68   69 


83   88 
56   62 


81   79 
57   60 


87   90 
60   64 


83   84 
58   61 


85   86 
57   65 


78   79 
59   59 


88   87 
64   65 


91   85 
62   64 


87   83 
61   67 


86   87 
52   60 


83   89 
60   65 


88   90 
67   66 


88   86 
63   63 


90   88 
64   66 


91   87 
68   71 


83   77 
65   63 


83   77 
55   50 


82   73 
63   59 


71   60   55 


87   79 
59   58 


73   74 
4  5   46 


77   82   87 


82   86 

51   53 


80   78   73 
57   59   40 


84   78  I  75 
66   61  I  48 


87   86  |  79 
69   65   54 


8*   85  ]  75 
56   53   48 


90   89   89 
62'  57   47 


84   76   75 
61   56   46 


76   80 
39   41 


75   77 
46   45 


77   79 
5  3   54 


83   86 
50   46 


76 
52 

81 
53 

81 
•  63 

83 
65 

86 
47 

87 
53 

86 
53 

89 
53 

79 
48 

84 
48 

84 
52 

85 
61 

88 
54 

92 
54 

98 
62 

99 
64 

89 
57 

92 
61 

94 
62 

93 
66 

92 

53 

96 
52 

94 
58 

100 
58 

89   88   89   96 


56   57   60 


83   87   89 
63   55   55 


84   85   90 
62   55   55 


90   91   97 
67  j  67   62   67 


90   88   85 

59   67   55 


62   64   51 


88   78   75 
53   63   50 


83   78   79 
59   63   52 


95   85   84 


84   86 
52   52 


86   87 
70|  67 


93   94(  90   87 


87   78 
66   60 


87   79 
60   61 


80   71 
55   54 


69   66   59 


87   87 
67   64 


85   86 
62   57 


77   75 
56   56 


87   89 
61   61 


83   72 
59   51 


85   78 
60   56 


77   68 
62   54 


85   86 
67   65 


89   80 
60   58 


86   81 
63   61 


87   76 

59   54 


51   49   51 


78   81   85 

50   48   50  !  52 


69   74 
3  3   36 


82   84 
51   52 


7  7   81   84 
53   54  '  57 


77  76  86 

49  48  49 

68  70  72 

39  35  36 

90  80  82 

51  51  51 

72  76  79 
45  44  46 

73  76  84 


69   71 
45   43 


76   79   81 


77   79 
50   50 


79   84 
50   52 


95   96   96 


591  64   57   57 


90   87   87   79 
70   66   57   51 


84   85   78 
63   60   53 


77   81 
50   52 


7.6   80   83 
53   53   56 


80 

84 

82 

87 

49 

59 

63 

64 

82 

85 

88 

88 

56 

58 

59 

66 

83 

86 

89 

91 

54 

50 

60 

57 

92 

95 

98 

97 

56 

56 

60 

64 

H5 

89 

92 

93 

56 

54 

60 

63 

85 

89 

89 

90 

57 

58 

64 

65 

88 

91 

92 

93 

61 

58 

61 

67 

77 

82 

85 

85 

45 

40 

52 

48 

89 

92 

92 

94 

61 

60 

65 

69 

84 

87 

90 

91 

61 

60 

66 

69 

90 

93 

92 

96 

56 

56 

62 

64 

75 

79 

81 

83 

44 

43 

49 

54 

89 

89 

93 

93 

57 

56 

57 

64 

83 

86 

89 

90 

53 

49 

58 

58 

89 

92 

93 

96 

61 

60 

65 

65 

74 

78 

78 

79 

48 

50 

58 

63 

85 

90 

92 

93 

54 

57 

58 

58 

82 

83 

87 

86 

53 

56 

64 

62 

90 

92 

95 

96 

58 

58 

60 

65 

87 

89 

91 

91 

60 

59 

62 

67 

89 

92 

93 

96 

54 

51 

59 

59 

89 

90 

90 

95 

62 

59 

61 

66 

85 

87 

90 

92 

58 

56 

65 

68 

90  I  86 
66  ,  70 


88   80   76 
64   59   50 


89   79  j  80 
67   61  I  56 


MAX 

98 

97 

89 

92 

95 

)0 

91 

91 

81 

79 

MIN 

65 

65 

o2 

50 

56 

67 

68 

60 

53 

43 

MAX 

93 

97 

96 

B8 

90 

93 

91 

90 

87 

80 

MIN 

66 

70 

69 

53 

63 

66 

74 

65 

59 

49 

MAX 

82 

83 

78 

80 

78 

79 

78 

77 

72 

68 

MIN 

55 

58 

61 

51 

52 

57 

63 

54 

50 

39 

80   83   84   84   90 
50   51   55   58   57 


59   63   63 


42   47   50   49 


86  :  89   89   95 

47  I  53   56   57 


72   75   75   79   80 
36   39   42   45   45 


90   93 
61   63 


85   88   90 


89   89   92 
67   65   66 


89   84   86 
66   58   59 


90   95   99 
63   60   65 


85   88   91 
66   60   63 


88   92   94 
66   63   64 


68   64   66 


80   82   86 
61   53   52 


69   66   66 


83   88   92 

70   66   68 


87   87   91 
67   62   65 


80   82   84 
57   51   49 


85   87   86 
65   63   63 


61   60   60 


86   90   94 
65   64   67 


7  7   81   84 


89   89   93 
60   58   59 


89   92   97 
67   63   60 


63   64   67 


86   86   91 
59   60   63 


85   88   92 
68   62   66 


81   88   92 
67   65   65 


83   88   91 


67   65   55 


94   88   84 
59   66   54 


31   80   83 


95   86   84 


57   64   51 


96   87   87 


69   67   59 


67   62   56 


83   77   73 
50   59   50 


71   66   62 


96   90   85 


96   95   84 
65   68   56 


51   60   48 


97   93   89 
65   64   57 


90   80   77 


92   84   80 
67   67   59 


57   61   50 


86   87 
44   52 


84   86   86 
46   50   49 


92   94 
5  3   66 


88   92   92 

50   55   61 


83   90   96 
46   50   56 


84   86   87 
43   47   51 


83   85 
51   59 


85   87   91 
58   59   58 


77   85   90 
42   50   53 


91   94   96 
48   55   59 


84   88   89 
50   55   57 


90   91   93 
54   59   61 


87   90   94 
49   56   61 


76   83   83 

40   44   47 


87   93   94 
53   61   63 


82   89   94 
51   52 


78   81 

42   45   45 


80   91   93 
51   53   59 


83   86   86 
49   53   55 


86   90   90 
52   59 


77   79   80 
50   52 


91   83   83 |  86 
62   66   53 


94   83   82 


93   87   85 


66   68   64 


92   83   82 
61   67   50 


91   92 
54   56 


84   88   89 


90   93   94 
52   57   60 


86   90   91 
53   58   61 


85   89   90 
46   55   58 


95   94   86 

66   65   56|  57 


83   89 
51   56 


96   90   85 
70   67   59 


90   85   87 


95   94   85 


86   78   76 
56   63   52! 


85   85 
52   54 


93   94   90   86   83 
64   65!  69   66   60 


95   98,  88   87   85 
69   681  71   68   64 


85   93   95'  96   87 
69   60   65 I  61   68 


95   95   96 
69   64   63 


79   81   84 


64   62   58 


83   73   72 
56   59   48 


84   89   92 
53   58 


93   91   92 
55   59   57 


82   87   90 
52   57   62 


90   94   95 
58   63   66 


93   94   97 
46   51   56 


7B   82   81 
41   45   51 


96 
57 

97 
62 

91 
58 

9  0 
61 

89 
47 

89 
58 

92 
53 

91 

59 

97 

97 

60 

64 

95 

63 

96 
67 

95 
50 

91 
63 

91 
53 

91 
56 

94 
60 

91 
59 

94 
63 

96 

65 

85 
52 

92 

64 

99 

60 

99 
64 

93 

58 

93 

03 

93   97   96   96 


95  95 

62  66 

85  86 

45  54 

97  97 

66  72 


70 

98 ]  89 • 


92   96 
61   65 


86   85 

44   51 


94   98 
58   61 


95   92 
63   72 


95   96 
55   61 


94   96 
62   62 


97   98 
62   62 


93   94 
65   66 


94   93 
5  7   64 


94   97 
59   64 


90   95   92   86 


90   87 
50   63 


99   96 

50   6! 


following   Statlo 

84    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -Continued 


WEST  VIRGINIA 
JULY  1953 


LONDON  LOCKS 


MADISON 


MANNINGTON  1  N 
MARTINS8URG  CAA  AP 
MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELO  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA* 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 
PETERSBURG  WB  CITY 


PINEV1LLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHAOY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  8RISC0E 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


MA.< 
M  IN 

MAX 
MIN 

M  A  X 
MIN 

MO. 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX  [ 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


89   89   85 
61   64   65 


96   97   97 
69   70   70 


93   97 
70   70 


92   94 
69   69 


94   93 
63   68 


93   95 
63   63 


94   94 
67   68 


97   95 
63   63 


95   92 
67   68 


95   89 
65   69 


93   93 
69   69 


61   62   61 


92   91 
68   69 


94   93 
70   69 


64   66   66 


96   95 
68   69 


89   88   79 
58   62   64 


95   97 
66   69 


95   93   85 
72   70   70 


89   85 
60   6  3 


$5   92 
62   67 


83   84   84 


95  93  85 

66  66  65 

93  90  85 

66  70  68 

88  88  85 

57  58  61 

92  92  84 


85 
61 

85 
63 

94 
68 

92 
72 

94 
69 

90 
69 

89 
69 

89 

70 

87 
52 

88 

59 

88 

55 

92 
63 

87 
54 

88 

57 

84 
55 

86 
64 

ee 

56 

93 
61 

90 

50 

91 
57 

86 

54 

90 
64 

88 
56 

89 
62 

90 
54 

88 

60 

90 
57 

86 

57 

85 
61 

87 
69 

88 
60 

84 
70 

88 
61 

83 
70 

82 
59 

84 
60 

91 

57 

93 

61 

83 

55 

83 

57 

He 
53 

89 
59 

92 
66 

90 

66 

87 
63 

85 
70 

65  I  60   68   67 


87   88 
61   62 


80   82 

64   61 


88   87 
61   66 


86   88 
53   55 


84   85 
52   57 


96   94 
64   69 


93   93 
64   66 


83  82 

55  57 

89  i  87 

64  '  58 

87  92 

67  !  57 

93  83 

69  60 

97  91 

68  |  51 

87  '  90 

66  62 


83   88 
66   48 


66   85 
60   64 


89   89 
71   63 


88   87 
68   62 


86   79 
59   56 


87   82 
60   56 


84   85 
60   58 


10   ii   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


84   82 
61   58 


85   78 
63   60 


87   77 
63   60 


81   73 
60   55 


91   82 
63   56 


80   75 
57   59 


90   91 
60   57 


86   86 
70   64 


89   85 
65   59 


82   76 
61   57 


86   85 
61   61 


79   78 
61   60 


87   80 
61   60 


86   83 
60   57 


80   73 
61   58 


84   85   80 


80   79 
55   57 


86   83   84 
64   64   61 


90   87 
62   57 


74   76 
42   47 


82   85 
53   55 


80  ]  86 
59  I  54 


77   83 
45   44 


75   77 

44   41 


87 

81 

78 

79 

63 

59 

48 

46 

90 

89 

79 

83 

59 

54 

43 

41 

87 

76 

73 

81 

61 

57 

51 

48 

86 

78 

80 

83 

62 

59 

50 

49 

87 

76 

77 

83 

66 

60 

55 

52 

88 

80 

78 

85 

62 

60 

52 

53 

86   90 
53   55 


84   86   87 


89   91 
52   52 


88   90   95 


87   90 
62   59 


58   58 
90   93 


58  >  60   61 


77   74 
47   45 


77   79 
55   54 


75   79 
58   53 


70   76 
44   45 


78   82 
47   4  5 


81   79 
48   45 


86   80 
53   50 


77   80 
55   54 


77   79 
50   49 


78   80 
52   50 


90   93 
62   59 


78  !  82   79   82 
50  I  50   51   52 


83   86   86   89 
55  I  57   62   62 


83  I  85 
55  I  57 


46  I  48 
86  <  88 


63   64 
83   85 


47   51   58   52 


80  I  82   82   85 


47   56   56   53 


82   85 
52   52 


56   59 

83  '  86 


86   92 
63   62 


79   80   82   85 


86   86 
51   54 


70   72   75 


80   83 
59   47 


74   84 

47   44 


72   75 
42   41 


79   70   78 
54   42   48 


50  53  53 

87  88  90 

52  58  56 

87  89  92 

50  55  50 


43   47   49 
85   85   91 

75   77   80 


60   64   60 


93 

90 

68 

71 

92 

92 

66 

68 

90 

91 

66 

70 

96 

90 

57 

62 

98 

100 

65 

64 

93   93   96 


93   93 
64   67 


94   95   98 


95   96   99 
57   57   58 


93   97   92 


95   96   90 


97   87 
64   72 


96   96   86 
65   65   70 


92   90   78 
65   71   71 


67   73   72 


57   59   60 


96   99 
61   63 


88   86 
57   57 


89   90 
64   66 


90   91   86 
67   71   73 


92   92   89 

63   67   70 


94   88 
66   70 


93   94   90 


60   60   60 
94   85l  85 


88   91 
57   70 


91   96 
68   68 


91   95 
60   61 


94   94 
65   64 


91   90 
59   59 


83   85   92 


91   93 
66   63 


90   93   95 


85   87 
59   60 


93   94 
66   70 


92   94 
66   70 


83   88 
60   60 


88   90 
56   57 


89   94 
63   64 


87   91 
59   66 


92   95 
65   66 


83   87 
58   59 


95   97 
63   65 


87   89 
53   54 


96   87 
70   71 


83   89   82 
57   55   53 


95   89 
65   69 


95   87 
62   69 


95   88 
58   68 


94   83 
70   63 


91   84 
60   62 


88   85 
71   67 


88   78 
60   59 


87   78 
59   62 


94   94 
60   67 


95   85 
65   66 


92   85 
73   68 


86   87 
55   54 


89   90 
61   63 


89   95 
57   61 


86   901  90 
52   59!  60 


91   96   92 
54   58 1  64 


90   95   99   95 


91   891  87 
60   62  I  65 


51   56   61   62 


86   901  88 
58   55   59 


85   85.  84 
54   57 1  61 


95   97   95 
55   60   65 


92   92   92 

58   56   60 


94   94   95 
62   64   69 


87   86   86  i  88 


87   80 
58   64 


87   87 
70   67 


90   88 
70   62 


86   76 
60   62 


93   94   93 

56   57   64 


85   86!  90 
52   50   53 


92   95   95 

57   59   66 


93   95   94 
59   59   65 


77   80   84   84 


90   85   82   87 


85   89   75   82 


53   50   53 
90   92   92 


85  .  89 
50   52 


93   92   92 
58   62   65 


97  100  101 
68   70   72 


93   96   97 
65   68   70 


96   95   89 
55   63   63 


95   94   88 
58   70   69 


96   96   89 

54   62   69 


91   94   93 
61   67   69 


97   96   92 

54   62   67 


101   98   94 
48   58   65 


94   91   86 
63   70   66 


92   94   87 

60   65   64 


90   94   94 
58   56   58 


97   95   89 

69   71   741 


89   89   83 
56   61   61 


99   99   90 
55   63   65 


88   90   89 
52   58   62 


95   97   96 
55   64   67 


97   96 
66   68 


98   98   95 
70   72   76 


92   92   88 
53   57   59 


98   97   96 
66   67   72 


87   87 

55   63   65 


97   98   95 
65   67   70 


89   90   89 
52   57   59 


95   96   93 


88   87 

52   60   52. 


76   77   80  !  65   86   89   87   87   89!  93   86   82,  84   84   87  :  89   92 


45   45   47   51 


92   90   95 
51   57   56 


89   90   90   91   90 
57   63  !  68   61   53 


89   86   84 
70   62   63 


88   88   76 
64   59   57 


80   84   90 
49   47   50 


55   53   54 


78   82   87 
46   45   49 


76   82   87   89   90   94 


58   62 
97  100 


58   61   54   58   59   65   52   52   53   50   54   55   58   60 

93 I  90   94   98  100   85   87,  91   94   95   93   96   95   93 


68   62   64   66 


56. 

92. 

68   55i  50   56   59]  66   62   66   70 j  60. 


91  I  84   85   93   94   88   85   80   84   90   93 


95   95   87. 


70   71   70 


68   69   66 


>1   52   56   56   67   65   68   72,  63. 


95  95|  98  86  92,  95  93  89,  85  85  911  98  93  99  99!  91.1 

58  59!  65  61  60 1  61  68  53  46  50  56  63  52  6?  65  56.8 

95  89  90  91  96  93  84  84  91  88  96  92  91  97  92  8M.5 

62  63  b7  63  -*0  64  05  58  58  55  60  5b  54  61  66  60. 

92   94  83  87  92  92  91  84  BO  87  93  93  90  93  90  87  37.? 

65   65  71  69  64  6B  64  65  58  50  57  65  64  65  73  65  62 


94   94   82,  89   92   94;  94   87 
60   60   63   66   62   64   60   06 


92   95   91   89 


See  referem 


tea  following  Stttl, 

-  85  - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JUL*    19M 


Table  5 -Continued 

Day 

Of  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WESTON 

MAX 
MIN 

92 
65 

93 
69 

91 
69 

85 
59 

88 

60 

87 
66 

89 

71 

86 
63 

87 
58 

77 
49 

77 
49 

82 
51 

88 
53 

87 
54 

80 

57 

91 
58 

85 
66 

95 

67 

E.8 
67 

88 
68 

90 
64 

95 
64 

95 
68 

84 
57 

82 

52 

88 
52 

92 
58 

92 
68 

88 
62 

96 
62 

95 
66 

88.2 

61.1 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
66 

89 
68 

80 
57 

84 
53 

87 
68 

86 

68 

86 

65 

85 
62 

75 
57 

74 
53 

76 
51 

82 

54 

83 
60 

84 
61 

90 

61 

91 
63 

95 
67 

81 

70 

87 
69 

90 
62 

89 
66 

90 
67 

84 
65 

78 
56 

85 
52 

93 
58 

92 
65 

87 
62 

93 
68 

90 
71 

85 
65 

85.9 
62.3 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

9* 
68 

94 
68 

91 
68 

81 
54 

85 
57 

90 
68 

87 
63 

86 

62 

85 
60 

78 
53 

76 
52 

82 

54 

86 
56 

89 

59 

88 
60 

93 
62 

93 

65 

96 

68 

84 
69 

88 
64 

92 
63 

94 
64 

92 

67 

87 
59 

80 
53 

88 

53 

95 
57 

95 

64 

90 
65 

96 

67 

92 
68 

88.6 
61  .6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
61 

93 
63 

90 
67 

90 
64 

89 
62 

89 
66 

88 

67 

85 
64 

83 
60 

79 
48 

77 
45 

83 
43 

HI 

45 

84 
51 

88 
51 

90 
56 

90 
60 

88 
57 

87 
63 

91 
51 

95 
58 

93 
66 

83 
65 

85 
53 

86 
50 

90 
53 

90 
51 

93 
56 

96 
56 

95 

oO 

94 
58 

88.3 
57.1 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
68 

96 

71 

90 
68 

93 
69 

89 
70 

93 
71 

90 
71 

89 
64 

80 
55 

80 
53 

82 

55 

86 
55 

86 
60 

88 

60 

91 
64 

90 
64 

B9 

70 

80 
69 

90 

67 

95 
67 

97 
68 

88 

71 

87 
62 

88 
58 

92 
62 

92 
60 

95 
64 

96 
68 

100 

71 

100 
71 

90.4 
65.0 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 

71 

92 

69 

87 
65 

90 
70 

87 
68 

89 
69 

85 
66 

87 
60 

80 

54 

80 
52 

83 
55 

86 

56 

81 
61 

88 

62 

93 
62 

91 
67 

91 
72 

81 
68 

87 
65 

93 
69 

96 
70 

89 
67 

85 
61 

85 
54 

90 
56 

93 

64 

92 

65 

94 
69 

97 
69 

97 

71 

89.0 
64.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  • 

o  o  > 

BLUEST/ONE  DA* 

ETAP 
WIND 

.27 
51 

.24 
37 

.27 
51 

.29 
29 

.36 
15 

.26 
82 

.29 
51 

.19 
44 

.17 
41 

.30 
56 

.23 
51 

.27 
41 

.23 
43 

.21 
39 

.21 
36 

.26 
34 

.23 

36 

.21 

* 

.18 
70 

.23 
40 

.24 
31 

.32 
42 

.15 
39 

.19 
53 

.28 
48 

.26 
43 

.29 
37 

.35 
38 

.26 
31 

.21 
31 

.31 
41 

7.76 
1281 

CLARKSBURG  1 

EVAP 
WIND 

.28 
50 

.18 
41 

.38 
69 

.24 
68 

.16 

40 

.16 
21 

.16 
68 

.12 
40 

.21 
56 

.22 
89 

.27 
60 

.18 

41 

.21 
27 

.13 
36 

.18 
32 

.19 
36 

.22 
35 

.21 

35 

.15 
58 

.15 
54 

.13 
48 

.19 
32 

.18 
51 

.20 
73 

.17 
60 

.18 
36 

.19 
31 

.17 
55 

.23 
20 

.21 
73 

.19 
56 

6.09 
1491 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAN 

EVAP 
WIND 

.34 
30 

.36 

36 

24 

80 

33 

100 

20 

.25 
17 

.45 
44 

.14 
45 

.16 
38 

.11 
27 

.35 
13 

.21 
15 

.18 
14 

.15 
10 

.38 
13 

24 

4 

.04 
50 

.07 
21 

.06 
15 

.32 
21 

.17 
76 

.37 

50 

.13 

37 

.15 
21 

.22 
24 

20 

.21 

21 

.33 
15 

.47 
44 

B6.99 
978 

WARDENSVILLE  R  II  FARM 

EVAP 

WIND 

.42 
33 

.30 
33 

82 

.06 
48 

.33 
27 

.33 
33 

.23 
42 

.36 
38 

.29 
41 

.32 
25 

.26 
30 

.33 
32 

.18 
28 

.33 
22 

.40 
29 

* 

.73 
41 

.35 
19 

.31 
30 

.18 
23 

.38 
33 

.27 
23 

.23 
48 

.16 
32 

.39 
50 

.25 
21 

.30 

24 

.37 
35 

.38 
34 

.29 
38 

.26  B9.29 
31   1025 

Se«   reference 


STATION  INDEX 


WEST  VIRGINIA 


Station 


ABERDEEN 
ALDERSON 
ALEXANDER 


BEL INGTON 

BELLEVILLE  OAH  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEF1ELD  1 

BLUEF1ELD  2 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONV1LLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSV1LLE 

CA6WAYL1NG0  ST  FOREST 


■■:  A  i  p 


3  S 


CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 
CLAY  1 
CLAY  2 

CLENDENIN  2  SW 
COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 

DA  I  LEY 


ISSON  RUN 

K  CREEK 

I  RAINELLE 


TOP 


FRANKLIN  3  NE 
FREEMANS8URG 
GARY 

&ASSAWAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON 


HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  I 
HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNDRED 

HUNT INGTON  1 

HUNTINGTGN  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 

JESSE  RUN 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMjT 

KN08LY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 


KE  FLOYD 


County 


0012  UPSHUR 
0102  MONROE 
'SHUR 
0143  RANOOLPH 


5  WOOD 
0b61  NICHOLAS 
1 1  HARRISON 
[PLEASANTS 

[MORGAN 

0716  LEWIS 

■  I  LEWIS 

■  [NICHOLAS 
0916  MERCER 
0923IMERCER 


20*  PENDLETON 
215  POCAHONTAS 
220  UPSHUR 
282  BRAXTON 
319 'WAYNE 

328RITCHIE 
363'WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 
KANAWHA 


575 


HARRISON 
2013  POCAHONTAS 
2022  LEWIS 


2054 


2151  RANDOLPH 
22  09  TUCKER 
2217  HARRISON 
2486  HARRISON 
12638  GREENBRIER 

;2701  HARRISON 
2718  RANDOLPH 
2920  MARION 

;3C24  UPSHUR 
3C72  MERCER 

:3215  PENDLETON 
3236  LEWIS 
33  53  I MC  DOWELL 
3361  BRAXTON 
3544 [ GILMER 

3630  TAYLOR 
3646  CALHOUN 
3749|LINCOLN 
3793  HARRISON 
3816JBARB0UR 

3646:L1NC0LN 
J3927  JEFFERSON 
■  3974  .WETZEL 
!  4200 'MASON 

4264  PRESTON 


<-3fe9 

WET2EL 

4378 

CABELL 

4388 

CABELL 

4408 

MC  DOWELL 

4*78 

LEWIS 

4499 

HARRISON 

4559 

LEWIS 

A619 

LEWIS 

4697 

HAMPSHIRE 

4763 

JEFFERSON 

4816 

MINGO 

4941 

MINERAL 

4971 

RANDOLPH 

4994  HARRISON 
5002  MONONGALIA 
5224  GREENBRIER 
.5284  MONROE 
5314ILEW1S 

|5323  JACKSON 

:5341  GILMER 
15353  LOGAN 
|5365  KANAWHA 
5400  FAYETTE 


39  09 

38  1 

39  09 


39  03 
36  56 
38  25 


36  13 
39  40 
39  03 
39  13 

38  50 

38  11 

39  00 
38  52 


39  10 
8  22 
39  03 


39  16 

39  17 

36  27 

38  28 

36  29 

39  15 
36  11 

3B  52 
38  57 


39  08 

39  16 

39  09 

37  58 

39  11 
6  53 

39  28 


38  17 
3S  20 

39  3  3 


38  49 

39  12 
39  06 
39  06 


80  18 
80  39 
80  13 


80  31 

81  01 
79  22 
81  11 

79  56 

81  45 

81  12 

80  03 

81  07 
78  14 


21 


61  06 
Bl  59 
80  26 
80  07 


36  58  I  80  25 


Obser- 
vation 
time 


Observe 


ESLE  BONO 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLE 


IETT1E  1 


SHEETS 


WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
I,  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HILLYARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 

).  MARTS 

MRS.  C.  W.  REA 

M.  RUPPENTI 


MRS. 


Ill 

1.  P.  SWISHER 
iM  K.    BUTCHER 
ON  GAS  CORP 
CALDWELL 
OTA  C.  KEENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 

I.  GALLOWAY 

HAWKINS 
MRS.  ABBIE  PARKS 

JOHN  B.  SHREVE 
ISS  I  LEAN  WALTON 
R.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
EATHER  BUREAU 

WATER  SVC  CO 

R.  GAY 
SAMUEL  R.  PER1NE 
PETER  H.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 


BERTHA  J.  YOUNG 
JTCHIE  GREATHOUSE 

FEDERAL  PRISON  CAMP 
ISS  BELLE  BLAIR 

MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

A  E.  FULWIDER 
MARY  DUMAS 

DOROTHY  FOGG 
A.  E.  TALBOTT 
LAV1US  E.  BROWN 

MRS. S.R. HARRISON, JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
AYTON  THARP 
RED  E.  BOWLING 

DICK  B.  MURPHY 
EDDIE  MC  INTYRE 
L.  DAUGHERTY 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
K  WELLS 


ILLIAM  D 
HOPE  NATU 
ROBIN  D.  I 
WADE  D.  A 
MRS.  OPAL 


YERS 


WATER  SVC  CO 


DULI 


MAPLE  H.  SUMMERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  FURBEE 

.  ROBINSON 
WEATHER  BUREAU 

LOCKHART,  JR. 
ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 

RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 

P.  KUYKENDALL 
IVERSITY  EXP  STA 
Y  A.  DEMPSEY 

DAVID  A.  ARNOLD 

0.  C.  HAMILTON 

.  BENNETT 
WEST  PENN  POWER  CO 

A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 

Y  J.  RADABAUGH 

BROOKS  E.  UTT 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
DONALD  C.  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  0.  WADE 


Refer 

to 
tables 


2    3    5 

3 
2    3    5 


2    3    5 
2    3   5 

2    3    5 


Obser- 

Station 

O 

2 

County 

6 

XJ 

vation 
time 

Observer 

Reier 

to 

1 

X 

| 

1 

1 

a 
2 

a 

a 

tables 

3 

3 

5 

w 

j 

£ 

MADISON 

bbb-i 

BOONE 

4 

38  03 

Bl  49 

675 

8A 

BA  W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

MAN 

5600 

LOGAN 

Bl  53 

750 

&P  RUSSELL  E.  WHITE 

MANN INGTON  1  N 

5621 

MARION 

6 

39  33 

80  21 

974 

6P 

6P  JAMES  N.  MORGAN 

2  3  5 

MANNIN&TON  1  W 

56?  6 

MARION 

6 

39  32 

80  22 

995 

6A  ORA  G.  FROST 

3 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7 

38  13 

80  05 

2150 

MID  KECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBUR6  CAA  AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  59 

534 

MID 

MID  iCIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9 

39  28 

76  00 

535 

MID  ROBERT  L.  CR1SWELL 

C 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9 

38  52 

78  52 

1625 

6P 

6P  'VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3  5     C 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

37  26 

81  15 

2600 

7A  NOVELDA  THOMPSON 

3 

MC  MECHEN  DAM  13 

5847 

MARSHALL 

8 

39  59 

80  44 

646 

7A  .CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

8 

39  29 

80  52 

7  50 

7A 

7A  .LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  5 

MIDVALE 

5964 

RANDOLPH 

10 

38  57 

80  05 

1813 

7a!mrs.ruth  G.  DARNALL 

3 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39  04 

7B  58 

820 

5P 

7A  WILLIAM  W.  VANCE 

2  3  5      C 

MOOREFIELO  MC  NEILL 

6168 

HARDY 

9 

39  09 

7B  54 

BOO 

6P 

6PIMRS.  JOHN  W.  SAV1LLE 

2  3  5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39  38 

79  55 

1245 

HID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

825 

7P  ''    7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

MOUNT  CLARE 

6274 

HARRISON 

6 

39  13 

80  20 

1040 

I  6P .JOHNNY  CHISLER 

'MT  STORM 

6293 

GRANT 

39  17 

79  14 

2650 

1  8A  JOHN  E.  ELRICK 

3        C 

INAOMA  1  E 

RALEIGH 

37  52 

81  30 

1125 

i  7A  HARLEY  C.  WALKER 

3       C 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

B 

40  30 

80  37 

671 

6P j  6P|C0RPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

8 

39  39 

80  52 

637 

6P 

6P 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  5    7 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

37  58 

81  09 

1992 

MILES  M.  MARTIN 

2  3  5      C 

OMPS 

6674 

9 

39  30 

76  17 

950 

JULIA  M.  HOVERMALE 

3 

PARKERS8URG  CAA  AIRPORT 

6649 

B 

39  21 

81  26 

837 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

6859 

WOOD 

8 

39  16 

81  34 

615 

HID 

MIDiU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

| PARSONS  2 

6B68 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

6P 

6P  1DEL8ERT  ROY 

2  3  5 

1  PETERSBURG  WS  CITY 

6954 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

MID 

MIDiU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

PHILIPPI 

69B2 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1281 

7A  lMRS.  MAXINE  LEACH 

3 

Ipickens  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80  13 

2695 

7P  INELL  BENNETT 

2  3  5    7 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

BA 

8A  ,C.  A.  SUTER,  JR. 

2  3  5 

IPINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

7A 

7A  iWALTER  C.  BYRD 

2  3  5 

'POINT  PLEASANT 

7105 

MASON 

8 

38  51 

82  08 

569 

4P<  4P  iE.  C.  WINGER 

2  3  5    7 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

8 

38  55 

82  04 

625 

5P  j  5P  HERBERT  C.  DAHL 

2  3  5 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

39  03 

80  34 

1074 

5P  iO.  W.  HITT 

3 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37  22 

81  06 

2410 

7A  W.  VA  WATER  SVC  CO 

3 

QUEEN  SHOALS 

7265 

KANAWHA 

4 

38  26 

81  17 

620 

|  7A  COMBINED  WITH  STA  NUMBER  1723  5/53 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

37  56 

60  47 

2424 

6P|  6P  L.  G.  SWING 

2  3  5    7 

RAVENSWOOD  DAM  22 

■'3  52 

JACKSON 

38  57 

81  45 

584 

4P   7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

RENICK  2  S 

GREENBRIER 

37  58 

80  21 

1900 

6A  MARY  V.  MC  FERRIN 

3 

RICHWOOD  2  N 

7504 

NICHOLAS 

4 

38  15 

80  32 

3000 

6PJ  7A  T.  CARTER  ROGERS 

2  3  5    7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

6 

38  54 

80  26 

1066 

3P  CREEO  R.  SUMMERS 

3 

RIPLEY 

r552 

JACKSON 

8 

38  49 

81  43 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3  5 

ROANOKE 

7596 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

MISS  MARY  A .  CONRAD 

3 

ROCKFORD 

765B 

HARRISON 

6 

39  08 

80  20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

3 

ROHR BOUGH 

7718 

LEWIS 

6 

38  59 

60  30 

1036 

4P 

MISS  E.  CUTRIGHT 

3 

ROWLESBURG  1 

77B5 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

7P 

7A 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  5    7 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

3 

SALEM 

HARRISON 

39  17 

80  34 

1047 

6P 

MRS.  J.  A.  SWIGER 

3 

SANO  FORK 

LEWIS 

38  55 

60  26 

1085 

YOON 

LOR  IS  WEAVER 

3 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

8083 

RALEIGH 

7 

37  42 

81  03 

2750 

5P 

5P 

C.  T.  KESSINGER 

2  3  5 

SHINNSTON 

6145 

HARRISON 

6 

39  23 

80  18 

910 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

3 

SMITHBURG 

B274 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80  43 

800 

MIL) 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

SMITHVILLE 

B286 

RITCHIE 

5 

39  04 

Bl  05 

840 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS 

C 

SPENCER 

8384 

ROANE 

5 

38  48 

61  21 

964 

6P 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

8409 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

MIL- 

HARRY  L.  GRACE 

C 

SPRUCE  KNOB 

8433 

PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

8A  1  8A 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  OAM 

8536 

GRANT 

9 

39  08 

79  18 

3400 

!  8A 

FRED  C.  BECKER 

SUGARCAMP  RUN 

H&80 

LEWIS 

6 

38  50 

BO  25 

1180 

NOON 

MRS.  BESSIE  GREINER 

SUMMERSVILLE  2 

860B 

NICHOLAS 

36  17 

80  51 

1BS0 

7A 

MRS.  GERTRUDE  KING 

3       C 

SUTTON  2 

B662 

BRAXTON 

4 

38  40 

60  43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

3 

SYCAMORE  CREEK 

8699 

HARRISON 

6 

39  14 

80  25 

1000 

6P 

MRS.  GAY  DAVISSON 

3 

TERRA  ALTA  2 

8782 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2580 

MID 

CHARLES  E.  TREMBLY 

C 

THOMAS 

eeo? 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

MRS. MARGARET  PERKINS 

3 

TRIABLE 

8924 

MASON 

38  41 

81  50 

630 

MID 

NORMA  RUTH  CASTO 

C 

TYGART  DAM 

8986 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

7A 

MRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5      C 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9036 

HARRISON 

39  16 

80  26 

10B4 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

3 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

HARRISON 

39  14 

80  27 

1074 

0.  A.  POST 

3 

VALLEY  CHAPEL 

9072 

LEWIS 

39  06 

80  24 

1011 

ROSCOE  H.  JACKSON 

2  3  5 

VALLEY  HEAD 

90B6 

RANOOLPH 

10 

36  33 

80  02 

2425 

7A 

KENT  SWECKER 

3        C 

VANDAL  I A 

9104 

LEWIS 

6 

38  56 

80  24 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

3 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

WOOD 

8 

39  21 

81  32 

634 

9A 

9AIPENN  METAL  COMPANY 

2  3  5 

WARDENSVILLE  r  m  FARM 

92fil 

HARDY 

9 

39  06 

78  35 

9A  luNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

WOOD 

B 

39  16 

81  42 

600 

7A|C0RPS  OF  ENGINEERS 

3 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

4 

38  29 

BO  25 

1560 

6P 

8A | THOMAS  H.  DONALD 

2  3  5     C 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

e 

40  24 

80  36 

1050 

6P 

6P  C.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

9368 

BROOKE 

B 

40  19 

80  35 

668 

6P 

6P  GEORGE  P.  PF1STER 

2  3  5 

WEST  MILFORD 

9426 

HARRISON 

6 

39  12 

80  24 

979 

4P 

SCOTLAND  G.HIGHLAND 

3 

WESTON 

9»3c 

LEWIS 

6 

39  02 

80  28 

1026 

7A 

J.  ARTHUR  HENRY 

2  3  5    7 

WHEELING-OHIO  CO  CAA  AP 

94B7 

OHIO 

8 

40  11 

80  39 

1190 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9-9: 

OHIO 

8 

40  06 

60  42 

659 

BA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

37  48 

80  18 

1914 

5P 

GREENBRIER  HOTEL 

2  3  5    7 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

8A 

NORFOLK  &  WEST.  RWY 

2  3  5    7 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

700 

BA 

LAWRENCE  T.  FINK 

3 

WINFIELD  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

* 

38  32 

81  52 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

0094 

PRESTON 

2 

39  29 

79  38 

1219 

MONONGAHELA  POWER  CC 

3 

J   1-BIG  SANOYj   2-CHEATi   3-GUYANDOT , 


6-MONONGAHELA, 


8-OHIOr       9-POTOMACj 


11-YOUGHIQGHENY 


See  page  83  for  Reference  Note 
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CHATTANOOGA:   19S3 


WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1953 
Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  most  significant  weather  feature 
of  the  month  was  the  tendency  towards 
drought  after  the  15th.   A  deficiency 
in  precipitation  of  1.41  inches  for 
the  State  in  July  plus  the  1.52  in- 
ches deficiency  in  August  made  for  a 
critical  moisture  situation  at  the 
beginning  of  September.   There  were 
no  severe  storms  and  temperature  read- 
ings were  not  unusual  for  August. 

The  first  six  days  of  the  month  were 
very  warm  with  light  to  moderate 
showers.   The  invasion  of  somewhat 
cooler  air  on  the  7th  drove  tempera- 
tures down,  but  the  8th  and  9th  were 
warm  with  light  to  moderate  showers. 
Cooler  air  arrived  again  on  the  10th 
dropping  temperatures  about  10  degrees, 
Moderate  temperatures  prevailed  from 
the  10th  to  12th;  warm  to  hot  days 
followed  and  it  was  very  hot  with  tem- 
peratures reaching  100°  at  the  warmer 
locations  during  the  last  six  days  of 
the  month.   At  most  places,  precipi- 


tation ranged  from  light  to  none  at 
all  during  the  last  half  of  the  month. 

The  growth  of  farm  crops  was  much 
hindered  by  the  lack  of  soil  moisture 
during  the  last  half  of  the  month. 
Corn  seemed  to  do  better  than  other 
crops.   Hay  and  grasses  practically 
quit  growing;  by  the  end  of  the  month 
many  fields  were  dry  and  brown.   The 
ground  was  too  hard  and  dry  for  alfalfa 
seeding  in  most  places  while  prepara- 
tion of  the  seedbeds  for  fall-sown 
grain  was  delayed  in  hopes  of  rain. 
Cutting  of  a  fair  tobacco  crop  was  in 
full  swing  during  the  last  decade. 
Silo  filling  was  well  advanced  by  the 
end  of  the  month;  fall  apples  were  be- 
ing picked  with  a  fairly  good  crop  in 
prospect  but  sizing  of  late  apples  was 
in  question  owing  to  short  soil  mois- 
ture supply.   Near-drought  conditions 
were  in  evidence  as  the  month  ended. 
C.L.W. 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h. 

Relative    humidity  average*  - 
peroent 

Number  of  days  with  precipitation 

a-   8 

ill 

•  >.  3 

su*» 

0> 

1 

"oaf 

ill 

a.3  a 

• 
« 

> 
< 

i  • 

31 

• 

§   1 

I   o  I 

i    1 

• 

.1 

0  • 

31 

a 
OH 

en  oa 

•■  H 

M 

a 

OH 

Q, 
OH 

n  w 

8 

■ 

8 

3 

0> 

•* 

8 

4 

8 
I 

si 

01    « 

3 

o 

CHARLESTON    WB   AP 

s 

9 

5.4 

37« 

KW 

3 

92 

91 

45 

60 

4 

3 

1 

i 

0 

0 

9 

- 

5.1 

* 

ELKINS    WB   AP 

m 

9 

2.7 

29 

NW 

2 

- 

96 

53 

82 

2 

2 

3 

4 

0 

0 

11 

70 

5.2 

HUNTINGTON   WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

2 

3 

0 

0 

9 

- 

- 

PARKBRSBURG   WB  CITY 

wswf 

7t 

4.4 

21 

W 

4 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

70 

4.4 

PETERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

60 

1 

4 

6 

1 

0 

0 

12 

- 

5.2 

fAirport   Data 

•This   datum   1b   obtained 

by   visual   observation 

since   recording   equip- 

ment   is  not    available. 

It    la   not    necessarily 

the   fastest  mile  occurr- 

ing during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 


Temperature 


69.8 
72.1 
70.8 
71.5 
73.3 

72.6 
70.9 
73.7 
73.5 
76.0 


73.6 
70.4 
71.4 
70.7 
71.3 

75.4 
69.4 
70.9 
70.8 
70.8 

73.5 
69.3 
72.7 
71.8 
69.4 


103 
104 


97 
100 


100 
100 


101 
99 
98 

105 

95 

102 

100 


38 
40 


34 
45 


43 
35 


32 

40 


47 
41 


40 
35 


40 
36 


Precipitation 


5.48 
2.55 
3.38 
2.07 
3.01 

2.82 
2.91 


2.64 
3.15 

5.14 
2.40 
2.64 
2.88 
4.25 

5.15 
4.64 
2.82 
3.03 
2.03 

6.71 
3.64 
3.18 
4.86 
4.84 


\1 

41 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


-3  I 


s=  3 


Temperature 

Predpitatic 

n 

&§ 

Year 

\ 

e 
> 
< 

i 

M 

1 

1 

3 

e 

I 

5 

•  =3 

11 

<  • 

■3  b 

6  _* 
55Q 

1916 

72.9 

104 

40 

4.76 

0.0 

10 

1917 

71.6 

102 

39 

3.53 

0.0 

8 

1918 
1919 

76.0 

110 
100 

43 
40 

3.96 
4.54 

0.0 
0.0 

9 
11 

70.2 

1920 

71.1 

95 

42 

4.27 

0.0 

14 

1921 

69.7 

98 

37 

5.20 

0.0 

9 

1922 

68.9 

98 

31 

3.87 

0.0 

10 

1923 

71.0 

99 

33 

4.39 

0.0 

10 

1924 

71.7 

104 

34 

4.63 

0.0 

9 

1925 
1926 

70.7 
74.0 

100 
105 

33 
38 

1.86 

0.0 
0.0 

7 
13 

6.94 

1927 
1928 

67.1 

94 
103 

34 
39 

4.33 
5.36 

0.0 
0.0 

11 
14 

74.0 

1929 

69.1 

101 

33 

3.31 

0.0 

7 

1930 

70.7 

112 

30 

2.20 

0.0 

8 

1931 

71.6 

102 

39 

6.38 

0.0 

14 

1932 

72.1 

104 

38 

3.04 

0.0 

6 

1933 

71.5 

102 

38 

5.38 

0.0 

11 

1934 

71.6 

99 

35 

5.37 

0.0 

11 

1935 

73.2 

101 

33 

6.71 

0.0 

12 

1936 

75.2 

105 

36 

3.96 

0.0 

11 

1937 

74.4 

101 

40 

5.83 

0.0 

13 

1938 

73.7 

100 

35 

2.58 

0.0 

8 

1939 

72.7 

99 

35 

2.19 

0.0 

8 

1940 

71.4 

98 

34 

4.83 

0.0 

11 

Year 

Temperature 

Precipitation 

e 

• 

I 

i 

m 

i 

< 

li 

<  ■ 

•3  a 
o  S 

ZO 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 

71.2 
71.1 
72.3 
72.2 
71.0 

67.4 
75.8 
71.5 
72.9 
69.8 

71.0 
71.8 
72.0 

102 
100 
105 
105 
98 

98 

101 

105 

98 

95 

99 
99 
103 

32 
30 
38 
32 
31 

30 
39 
36 
36 
33 

-28. 
28 
33 

4.80 
7.22 
3.95 
2.96 
3.72 

2.75 
4.65 
3.89 
4.33 
3.17 

2.75 
5.04 
2.53 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T 

0.0 
T 

T 

9 
14 

9 
10 

7 

7 
11 
10 
11 
11 

9 
12 

8 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table    for    earlier    years. 


See   reference   notes   following   Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


VEST   VIMIMIA 
AUGUST   19M 


Tamperatura 

Precipitation 

•1 

2  3 
•  a 
►  a 

r 

< 

i1 

I! 

1 

a 
& 

J 

1 

t 

& 

i 

No.  of  Days 

I 

il 

h 

1 

1 

Saow.  SWat  Hall 

Ho.  ofDayB 

SUUon 

Maa. 

Ma. 

1 

a 

J 

1 

5 

J 

8 
3 

- 

H 

■A 

■A 

a 

<l 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 
♦  FRANKLIN  3  NE 
JUNCTION 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

80.3 
88.8 
86.5 
88.2 

87.4 

50.3 
53.8 
55.0 
53.6 
59.2 

65. J 
71.3 
70.8 
70.9 
73.3 

-  .5 

-  1.0 

90 
103 

98 
102 
102 

30+ 

31 

30+ 

31 

31 

38 
40 
45 

40 
47 

19+ 

21 
19+ 
21 
19+ 

55 

10 
0 
9 
2 

2 
12 
12 

14 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
4.39 
1.66 
2.77 
2.62 

-  .70 

-  1.13 

.95 

1.76 
.65 
.99 

1.04 

9 
17 

5 
4 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
8 
8 

3 
3 
1 
2 
2 

0 

2 
0 
0 

1 

HARTINSBURG  CAA  AP 
MATH  I  AS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

87.0 
86.9 
87.5 
89.5 
88.0 

59.9 
55.2 
56.2 
53.1 
57.7 

73.5 
71.1 
71.9 
71.3 
72.9 

.5 

.1 

101 
100 
100 
102 
102 

30 

31 

30 

30+ 

31 

47 
42 
45 
40 
46 

21 

21 

21+ 

21 

21 

1 
9 
6 
10 
0 

10 
13 
12 
16 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
.77 
2.25 
2.48 
2.08 

-  1.49 

-  1.15 

.90 
.20 
.90 
1.15 
.58 

9 

9 

10 

5 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
5 
9 

11 

2 

0 
2 
2 
1 

0 
0 
0 

l 

0 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

87.5 
82.6 
86.8 

57.5 
51.3 
54.5 

72.5 
67.0 
70.7 

2.0 
1.2 

100 

93 

100 

31 

31 
31 

45 
39 
42 

21 
19 
21 

11 

4 
12 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.33 

1.65 
1.71 

-  1.26 

-  1.92 

.67 

.37 
.72 

9 
17 
10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
12 

7 

2 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

71.0 

2.44 

.0 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

90.0 
90.  2M 
83.5 
92.6 
85.4 

5S.6 

60.5 
52.7 
56.8 
55. 5M 

72.8 

75. 4M 
68.1 
74.7 
70.  5M 

2.1 

1.8 

2.5 
.6 

101 
102 

96 
103 

97 

30 

29+ 

30+ 

31 

30+ 

41 
48 
38 
44 
43 

19 

19 

19 

19+ 

19 

6 
1 

2 

11 

18 
16 

5 
23 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 

2.41 
1.48 
3.83 
3.85 

-  2.23 

-  1.83 

-  3.13 

-  .44 

-  .24 

1.34 

1.30 

.65 

.  1.66 

1.68 

5 

5 

5 
9 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
7 
6 

7 

1 

2 
1 
2 
3 

1 
1 

0 
2 

1 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT           R 

88.7 
77.7 
88.1 
89.7 
82.2 

57.1 
46.7 
57.7 
55.1 
53.8 

72.9 
62.2 
72.9 
72.4 
68.0 

.4 

.9 

-  .7 

-  .2 

100 

87 

100 

101 

92 

30+ 

29+ 

30 

31 

29+ 

43 

33 
45 
45 
42 

18 

21 

19 

20+ 

20 

6 

109 

24 

15 
0 
13 
19 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.41 
4.28 
2.54 
2.83 
3.60 

-  2.46 

-  1.94 

-  .85 

-  .23 

.71 
1.00 
1.09 
1.18 

.71 

8 
5 
5 
5 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
9 
5 
6 
9 

1 

4 
2 
3 
4 

0 

1 
1 
1 

0 

FA  1 RMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

86.7 
87.* 
86.1 
89.0 
86.1 

60.1 
59.0 
56.2 
57.9 
57.4 

73.4 
73.2 
71.2 
73.5 
71.8 

.7 

-  .7 

-  .2 

99 
99 
97 
99 
98 

30+ 

31 

30 

30+ 

30+ 

48 
47 
47 
46 
45 

19+ 

19+ 

24 

19+ 

21 

4 
3 

2 

6 

10 
11 

9 
18 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.82 
4.88 
2.90 
4.34 
1.38 

-  2.18 

.65 

-  .81 

-  3.75 

.70 
1.39 

.92 
1.50 

.56 

4 
5 
5 
10 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 
5 

7 

1 

2 
3 
4 
1 

0 
2 
0 
2 
0 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

79.6 

78.3 
88.3 
87.5 
85.9 

52.2 

49.2 
55.5 
56.4 
59.6 

65.9 
63.8 
71.9 
72.0 
72.8 

1.7 

92 
89 
100 
99 
99 

30+ 

30 

30+ 

30+ 

31 

38 
38 
40 
43 
46 

21 

20 
19 
19 
19 

48 
73 
12 

8 

4 

0 

14 

10 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 
4.22 
2.68 
1.59 
1.37 

-  .98 

-  1.40 

.74 
1.13 
1.71 

.57 

.74 

10 
5 
3 

10 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 
8 
9 
6 

3 

3 
1 

1 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

87.9 
88.5 
89.1 
87.1 
87.4 

59.7 
60.4 
59.8 
61.6 
62.0 

73.8 
74.5 
74.5 
74.4 
74.7 

3.7 
.8 

.7 

99 
102 
100 

99 
100 

31 

30 
30+ 
30  + 
30 

47 
45 
49 
50 
SI 

20 
19 
19 
19 
19 

6 
6 

0 
0 
0 

13 
14 
16 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 

1.03 

1.93 

.90 

1.21 

-  2.81 

-  2.36 

-  1.96 

-  2.94 

.52 
.52 

.82 
.38 
.58 

10 
9 

4 
9 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

5 
7 
5 

1 

1 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

81.5 
82.5 
86.1 
90.8 
87.7 

55.7 
52.0 
57.3 
57.7 
58.2 

68.6 
67.3 
71.7 
74.3 
73.0 

.8 
1.8 

92 
95 
97 
99 
99 

29+ 

30 

31 

29+ 

31 

46 
41 
45 
45 
43 

19+ 

20 

21 

19+ 

19 

18 

32 

5 

0 

4 
4 
7 
22 
12 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.26 
3.71 
3.59 
2.82 
.88 

.24 

-  .94 

-  1.34 

2.00 
1.53 
1.00 
1.63 
.32 

5 

6 
6 
5 

8 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
8 

7 
8 

6 

4 
3 
1 
4 

3 

1 

1 
1 

0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

87.2 
88.8 
88.0 
87.8 

60.4 
55.5 
57.8 
59.9 

73.8 
72.2 
72.9 
73.9 

1.9 

.2 

1.1 

100 

101 

98 

100 

30 
30 
30 
31 

47 
39 
46 

47 

19 
19 
20 
19 

2 

10 

11 
13 
14 
11 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2.85 

1.16 

3.68 

•  95 

-  2.40 

-  .02 

-  2.60 

2.42 

.30 

1.62 

.70 

9 
5 

9 
9 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

9 
6 

7 
6 

1 
0 

3 
1 

1 

0 

2 
0 

DIVISION 

71.7 

2.74 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

88.4 
83.6 

84.4 

84.0 
86.7 

56.6 
56.4 
52.5 
51.5 
55.6 

72.5 

70.0 
68.5 
67.8 
71.2 

-   .8 
.7 

98 
93 
95 
93 
97 

30+ 

30 

30 

30+ 

29 

46 
46 
40 
36 
45 

20 

20 

20 

19+ 

25 

1 
12 

19 
36 

4 

15 

4 
7 
U 
8 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
1.33 
1.77 
2.48 
1.12 

-  2.56 

-  2.07 

-  2.49 

1.00 

1.02 

.39 

.92 

.31 

17 
8 
8 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
8 
8 

7 

2 
1 

0 
1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

88.7 
89.1 
88.7 
89.5 
79.0 

60.7 
58.6 
60.7 
61.6 
48.2 

74.7 
73.9 
74.7 
75.6 
63.6 

1.1 
.3 

99 
101 
100 
101 

88 

31 

31 

29+ 

31 

31 

51 
45 
47 
49 
34 

20 

19+ 

20 

20 

20 

4 
1 

85 

15 
17 
16 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.70 
2.91 
1.33 
1.76 
3.25 

-  3.22 

-  2.71 

.78 
1.36 
.72 
.70 
.88 

17 
3 

8 

4 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
5 
7 
12 

1 

2 
1 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

79.5 
87.  4M 
90.5 
90.  8M 
87.7 

55.2 
58. 9M 
56.7 
55.  8M 
58.4 

67.4 

73. 2M 
73.6 
73. 3M 
73.1 

1.6 
1.2 

90 

97 

102 

101 

99 

17 
30 
30 
31 
30+ 

47 

49 
43 
42 
46 

25 

20+ 
20 
19+ 
19 

25 

2 

1 
11 
19 
19 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.72 
3.11 
2.35 

1.04 
2.90 

-  2.47 

-  1.00 

-  .26 

.58 

1.30 
.98 
.38 
.92 

8 

4 
8 
7 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
7 
7 

1 

2 
3 
0 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEW1SBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

89.4 
90.2 
86.1 
91.3 
88.2 

58.9 
62.9 
56.8 
63.1 
61.6 

74.2 
76.6 
71.5 
77.2 
74.9 

-  .6 
1.2 
2.1 
2.2 

-  .6 

100 
102 

96 
102 

99 

29+ 

31 

30 

31 

31 

47 
53 

46 
51 
51 

19 

19+ 
20 
20 
20+ 

2 
0 
1 

17 
19 
12 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
2.74 
1.75 
3.18 
1.96 

-  1.87 

-  .63 

-  2.20 

-  1.31 

-  2.33 

.72 
.72 
.62 
1.10 
.60 

8 

■> 
17 

9 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

8 

11 

8 

7 

1 
3 
2 
2 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

MAD  1  SON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

88.3 
86.1 
89.7 
88.0 
88.4 

60.9 
55.3 
59.3 
62.1 
57.1 

74.6 
70.7 
74.5 
75.1 
72.8 

.2 

.4 

98 

97 

100 

103 

100 

31 
31 
30 
30 
30+ 

47 
43 
48 
53 
45 

20 

20+ 
20 
16+ 
20+ 

0 
6 

15 
10 
17 
13 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

: 

2.56 

2.50 
3.21 
4.84 
4.66 

-  1.26 
1.63 

1.05 
.93 
1.02 
1.85 
2.00 

1 

17 

3 

B 
9 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
8 

7 
6 

2 
2 
2 

4 
3 

1 

0 

1 

2 
2 

S*>  aWaWOM  Notaa 
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TABLE  2     CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST    195S 


Temperature 

Precipitation 

'J 

ll 

1 

il 

1 

i 

t 
& 
I 

No.  of  Day* 

M 

a 
i 

Snow. 

SlMl.  Hall 

No.  of  Days 

■Mob 

Mb. 

Mte. 

■3 -a 

11 

a  o 

1 

i 
S 

§ 

il 

< 

h 

I 

1 

J 

1 

1 

,; 

.J 

•"1 

.] 

1 

1| 

1 

• 
Q 

3 

0 

Is 

• 

s 

s- 

is 

RAINELLE 

84.0 

54.1 

69.1 

.£ 

95 

29+ 

41 

20 

13 

7 

0 

0 

0 

3.28 

-    2.50 

.84 

9 

.0 

0 

10 

4 

0 

RAVENSWOOO   DAM    22 

89.1 

58.6 

73.9 

1.0 

100 

31 

46 

59+ 

1 

15 

0 

0 

0 

1.87 

-    1.48 

.67 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

RICHWOOD    2   N 

79.6 

56.2 

67.9 

91 

31 

44 

20+ 

28 

2 

0 

0 

0 

2.26 

.45 

17 

.0 

0 

11 

0 

0 

RIPLEY 

SS.7 

36.6 

72.7 

100 

30+ 

45 

19+ 

2 

14 

0 

0 

0 

2.87 

1.40 

9 

.0 

0 

4 

2 

2 

SHAOV   SPRINGS   2    ESE 

82.6 

52.4 

67.5 

92 

29 

40 

20 

29 

5 

0 

0 

0 

1.84 

.39 

8 

9 

0 

0 

SPENCER 

87.  S 

M 

99 

31 

10 

0 

0 

0 

5.43 

1.46 

2.99 

10 

.0 

0 

8 

4 

1 

UNION 

37.  5 

S3. 9 

70.7 

.5 

97 

30 

45 

20+ 

13 

0 

0 

0 

1.00 

-    2.93 

.20 

4+ 

.0 

0 

11 

0 

0 

WEBSTER   SPRINGS 

89.  5 

57.0 

73.3 

101 

30* 

45 

20 

2 

15 

0 

0 

0 

2.36 

-    2.51 

.52 

8 

.0 

0 

10 

1 

0 

WHITE   SULPHUR    SPRINGS 

87.  S 

55.8 

71.7 

1.4 

98 

30* 

44 

20 

1 

12 

0 

0 

0 

1.57 

-    2.02 

.68 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

WILLIAMSON 

91.3 

61.6 

76.5 

1.7 

102 

30 

51 

20 

19 

0 

0 

0 

3.93 

-       .06 

2.15 

17 

.0 

0 

8 

1 

1 

WINFIELO    LOCKS 

88.7 

61.0 

74.9 

98 

30* 

50 

19+ 

15 

0 

0 

0 

.95 

-    2.72 

.34 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

72.4 

2.42 

.0 

STATE 

72.0 

.2 

2.53 

-    1.52 

T 

fDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED    IN  STATE  AVERAGES. 


Notes  Following  Station  Index 
-.93  - 


DAILY  PRECIPITATION 


vest  Virginia 


Table  3 

AUGUST 

1933 

"3 

Day  of  month 

Station 

1 1 1 

I 

H 

1  ]  2  1  3 

4  | 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11   12 

13  |  14  |  15 

16   17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

ABERDEEN 

4.64 

T     .82   .33 

.04 

•  98 

.71 

•  13 

1.58 

.05   T 

ALBRIGHT 

2.83 

•  30 

•  47 

.72 

T 

.03 

1.10 

.16   T 

T     .05 

T 

ALOERSON 

1.64 

T 

T 

•  02 

T 

T 

.52 

1.00 

.10 

ALEXANOER 

4.06 

•05   .04 

.19 

1.14 

.02 

1.51 

•  77 

.31 

.03 

ALPENA  1  NH 

7.02 

.04   .97   .28 

•  89 

1.85 

.45 

T 

1.14 

.65 

.55 

T 

AR80VALE  2 

2.T6 

T 

1.08 

•  48 

.10 

•  06 

.73 

T 

•  30 

.01 

ARNOLD 

3.09 

•  30 

1.07 

•  70 

1.02 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.33 

T     .01   .03 

•  03 

.06 

.05 

1.02 

.03 

.04 

.06 

BAYARD 

3.68 

.38 

•  30 

.60 

.78 

.44 

.20 

.95 

.05 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1.77 

T 

•  30 

•  36 

.04 

T 

.39 

.26 

.02 

.38 

.02 

BELINGTON 

7.19 

.98   .07 

.88 

1.03 

.56 

3.06 

.37 

.22 

T 

.02 

BELLEVILLE  DAM  20 

2.16 

•  03 

1.45 

.04 

•  25 

.36 

•  03 

T 

8ELVA 

3.75 

.10        .15 

•  90 

1.10 

.30 

.70 

.20 

.30 

BENSON 

2.22 

.17 

■  27 

1.34 

.14 

.30 

BENS  RUN 

2.41 

•  03 

.07 

1.30 

.12 

.70 

•  14 

.05 

BERKELEY  SPRINGS 

4.39 

•  13 

.16 

•  43 

.04 

.67 

1.20 

1.76 

BERLIN 

2.32 

.42 

•  07 

.90 

.15 

.78 

BIG  SKIN  CREEK 

3.80 

.15 

.20 

1.25 

.32 

•  13 

1.07 

•  68 

T 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

2.48 

.20 

•  48 

.25 

.10 

•  11 

.92 

.22 

.20 

BLUEFIELD  1 

1.12 

.16 

•  19 

.03 

•  27 

•,09 

.31 

.07 

T 

BLUEFIELD  2 

1.57 

1*06 

•  15 

.3* 

.01 

•  01 

BLUESTONE  DAM 

1.70 

T 

T 

.06 

.07 

•  24 

.34 

T 

•  78 

•  02 

.17 

BRANCHLAND 

2.92 

.32   .12   .06 

•  80 

.40 

.07 

•  46 

.12 

.03 

.21 

.33 

BRANDONVILLE 

1.48 

T     .30 

•  65 

.08 

•  12 

•  03 

.14 

•  16 

BROWNSVILLE 

3.83 

.22   .17 

1.52 

•  16 

1.66 

.10 

BRUSHY  FORK 

RECORD  MISSING 

BRUSHY  RUN 

4.12 

.32 

•  59 

•  39 

.73 

T 

•  72 

.08 

1.09        T 

.13 

.05 

BUCKEYE 

1.76 

.03   .12 

•  15 

•  32 

.03 

•  03 

.57 

.03 

T     .04 

.42 

.02 

BUCKHANNON 

3.85 

.01   .27   .15 

•  20 

1*68 

T 

■  59 

.95 

T 

T 

BURNSVILLE 

3.66 

•  43 

.74 

•  13 

1.87 

•  49 

CA6WAVLING0  ST  FOREST 

2.91 

•15  1.36 

.09 

.27 

.20 

•  55 

.12 

.02 

.15 

CAIRO  3  S 

1.41 

•  22 

.42 

•  71 

.06 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.64 

.38   .36 

•  26 

.17 

.90 

•  04 

•  44 

.38 

•  56 

.15 

CANAAN  VALLEY 

4.28 

•12   .56 

•07 

1.00 

.38 

.57 

•  78 

.45 

.35 

CENTRALIA 

2.85 

.39 

.50 

.67 

•  81 

.27 

.17 

.03 

•  01 

CHARLESTON  WB  AP 

1.33 

T     T     .46 

.01 

T 

T 

.72 

.06 

.06 

CHARLESTON  1 

1.76 

•  18   T 

.70 

.03 

.05 

T 

•  56 

.11 

T 

.13 

T 

CLARKSBURG  1 

2.S4 

T 

•  14 

1.09 

.77 

.23 

.31 

CLARKSBURG  2 

RECORD  HISSING 

CLAY 

CLENDENIN  2  SW 

2.43 

.40 

1.12 

•  10 

.09 

•  60 

•  01 

.11 

T 

COBURN  CREEK 

2.20 

T     .10 

1.50 

T 

.20 

.40 

CRANBERRY  GLADES 

3.  25 

•03   .06 

.06 

.38 

.27 

.07 

•  23 

.08 

•65   .88 

•  53 

.01 

CRAWFORD 

3.01 

•  01 

.13 

1.46 

.02 

•  77 

.60 

•  02 

CRESTON 

2.83 

T 

1.16 

.20 

•  10 

.63 

.70 

T 

.02 

DAI  LEY 

2.31 

T     T     .08 

•  42 

•  25 

.38 

T 

.57 

.56 

•  03 

T 

.02 

DAV1SS0N  RUN 

3.06 

T     T     .26 

•  35 

1.25 

.35 

•  45 

•  36 

.02 

DUCK  CREEK 

3.80 

•  26 

•  13 

.78 

1.55 

•  11 

.47 

.50   T 

EAST  RAINELLE 

1.70 

.15        .05 

•  27 

.05 

.04 

•  04 

.42 

•  36 

•  32 

ELK 

3.51 

.30 

.12 

1.35 

.84 

•  68 

.22 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

3.60 

.61   .36   .51 

•  47 

.50 

.02 

.35 

•  71 

.07 

T 

T 

FAIRMONT 

1.82 

.06   .36 

.70 

•  39 

•  07 

.24 

T 

T 

FINK  RUN 

3.16 

•45   .16 

.06 

1.09 

•  62 

.76 

FLAT  TOP 

1.72 

T 

•  02 

•  20 

.25 

•  56 

.05 

•46   .16 

FRANKLIN  3  NE 

1.66 

.20   .20 

.65 

.04 

.22 

.30 

.05 

GARY 

3.11 

•  46 

1.30 

•  08 

•  28 

.29 

T 

.70 

GASSAWAV 

2.35 

•  30 

•  54 

•  98 

.53 

GLENV1LLE  I 

4.88 

T 

1.39 

.26 

•  13 

.26 

2.81 

.03 

T 

GRAFTON 

2.90 

.07   .13   .55 

.64 

.92 

.05 

•  30 

.12 

.12 

GRANTSVILLE  2  NW 

4.34 

.90 

1.05 

•  16 

.74 

1.50 

HACKERS  CREEK 

3.44 

•45   .19 

.12 

1.62 

.80 

.26 

HALL 

4.30 

•14   .21 

.67 

.89 

.67 

7 

.56 

•  64 

.32 

HAMLIN 

1.04 

•04   .14   .10 

.17 

•  38 

•  08 

.13 

HARPERS  FERRY 

2.00 

.17   .28   T 

.03 

.55 

.or 

.01 

.20 

•  68 

T 

.01 

HASTINGS 

1.38 

•56   *02 

.42 

.03 

.20 

.09 

.06 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.90 

•  37 

.10 

.70 

.04 

•  26 

.92 

.51 

7 

HOPEMONT 

>.'-n 

T     T     .36 

.03 

.68 

.51 

.02 

•  25 

.42 

.74   .02 

.04 

.01 

HORNER 

3.42 

•23   .06 

•  04 

1.51 

•  56 

1.02 

HOULT  LOCK  IS 

3.09 

•01    .34 

•  69 

.27 

.83 

.06 

.69 

7 

HUNTINGTON  1 

1.83 

T     .12   .22 

•  24 

•  07 

•  72 

.33 

.13 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

2.74 

•07   .04   .72 

.38 

T 

•  67 

.71 

.14   .01 

1 AEGER 

2.13 

•  01 

.36 

•  03 

.01 

.13 

.02 

1.55 

IRELAND 

2.87 

•  03 

.01 

1.08 

.02 

.02 

1.04 

.65 

.01 

•  01 

ISAACS  CREEK 

2.52 

•30   <50   .80 

.80 

•  12 

JANE  LEW 

3.20 

T     .67 

.12 

1.46 

.18 

•  18 

.55 

.02 

JESSE  RUN 

4.17 

•  76 

.43 

1.26 

.02 

1.46 

.20 

.04 

JUNCTION 

2.77 

•  27 

.99 

.72 

.22 

.15 

.12 

.12 

•  18 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

2.62 

.21 

.03 

.71 

.09 

.38 

1.04 

•  11 

.05 

KERMIT 

2.65 

.62   .37   .22 

.09 

.58 

.06 

.31 

•  28 

.12 

KN08LY  MOUNTAIN 

2.21 

•  15 

.57 

.79 

.28 

.10 

.26   .06 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4.22 

T     .69 

.14 

1.13 

.75 

.47 

•  38 

.33 

.08 

.23 

LAKE  FLOYD 

3.29 

•06   .07   .43 

1*08 

.55 

•  75 

.35 

LAKE  LYNN 

1.09 

.05 

•  03 

•  30 

.06 

.01 

.63   T 

•  01 

T 

LEWISBURG 

1.75 

•14   .10 

.06 

•  54 

.05 

•  08 

.09 

.01 

T     .05 

.62 

.01 

LINDSiOE 

2.93 

.02   T 

•  72 

•  20 

•  82 

.80 

.01 

•  19 

T 

.10 

.07 

LITTLE  SKIN  CREEK 

3.33 

•26   .46 

•  15 

1.36 

•  85 

.25 

LOGAN 

3.16 

.08   .10   .46 

•  17 

.38 

1.10 

.69 

•  20 

LONDON  LOCKS 

1.96 

•  32 

•  24 

.04 

■  01 

.29 

•  46 

•  60 

LOOKOUT  2 

3.58 

.26 

.10 

.45 

•  23 

.94 

•  50 

l.io 

MADISON 

2.56 

1.05   .06 

.30 

.07 

.03 

.20 

.03 

•  15 

•  67 

MAN 

2.39 

.41   .05 

.22 

■  50 

7 

.96 

.25 

T 

MANNINGTON  1  N 

2.68 

T     .36  1.71 

.18 

.30 

.01 

T 

•  05 

.05 

T 

•  02 

MANNING TON  1  W 

2.52 

T     .35 

1.46 

.21 

.37 

T 

•  03 

.05 

.03 

•  02 

MARTINSBURG  CAA  AP 

2.57 

•21   .02 

•  88 

.03 

.09 

T 

•  35 

.90 

T 

.09 

T 

MATH1AS 

.77 

•  18 

.05 

•  14 

.08 

•  03 

.20 

.09 

MATOAKA 

1.66 

.20 

.10 

•  37 

•  31 

.50 

•  18 

MCMECHEN  DAM  13 

1.99 

.68 

•  21 

•  04 

1.02 

T 

.04 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

1.59 

.02   .21 

•  11 

.36 

•  04 

.16 

•57   .02 

.08 

MIDVALE 

3.22 

.05   .20 

1*00 

.05 

.20 

•  60 

.85 

•  25 

.02 

MOOREFIELD 

2.25 

.20 

T 

•  65 

.30 

•  20 

.90 

MOOREFIELO  MCNEILL 

2.48 

T     .10   .02 

.09 

1.15 

.50 

•  08 

•  10 

.40 

•  04 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

1.57 

.21 

.06 

.54 

•  01 

.74 

T 

•  01 

"t 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1.25 

.01   .07 

.15 

.49 

.01 

.52 

T 

T 

MOUNT  CLARE 

4.11 

.04        .53 

.41 

.55 

1.30 

•  41 

.77 

.10 

MT  STORM 

2.22 

•  22 

•  62 

.57 

•  30 

.10 

•  41 

NAOMA  1  E 

2.19 

•  88 

•  48 

.28 

.44 

•  11 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

1.03 

•  02 

•  08 

•  10 

•  12 

.52 

.01 

•  02 

•  16 

NEW  MARTINSVILLE 

1.93 

T     «36 

•  20 

.82 

T 

.50 

•  05 

OAK  HILL 

2.50 

•50   .01 

.13 

.08 

.18 

.45 

.22 

•  •3 

OMPS 

3.13 

.17 

1.75 

.25 

•  96 

PARKERSBURG  CAA  AP 

•  90 

.01   .04 

•  18 

.02 

T 

T 

•  23 

.36 

•  04 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

1.21 

T     .01   T 

•  58 

T 

T 

•  20 

.41 

•  01 

PARSONS  2 

8.26 

•  05   T    1*49 

•  38 

2,00 

.73 

1.97 

•  63 

.59 

.03 

•33   .06 

PETERSBURG  WB  CITY 

2.08 

T     .03   .12 

•  58 

•  32 

.13 

•  20 

•  03 

.31 

.28   .03 

•  05 

PHILIPPI 

4.33 

.63   >40 

•  30 

1.09 

.73 

.66 

.50 

T 

T 

PICKENS  1 

5.71 

.60 

•  47 

.93 

1.53 

•  36 

•  98 

.38 

•  46 

PIEDMONT 

2.33 

.32 

T 

•  39 

.24 

•  08 

.67 

.60   .03 

PINEVILLE 

3.21 

.05       1.02 

•  08 

T 

T 

•  48 

.83 

.27 

•  43 

•  03 

POINT  PLEASANT 

4.84 

.01        .60 

.15 

.89 

1.85 

1.32 

.02 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

4.66 

T     .13   .44 

•  13 

.66 

1.30 

2.00 

Sn  lUtmn  Ho"»  Following  Sutton  butaw 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

*3 

Day  of  month 

1  |  2  |  3 

4  | 

5 

6 

7 

8 

9 

10     11     12 

13  |  14  |  IS 

16   17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

POLK  CREEK 

1.55 

•  07 

•  34 

68 

•  16 

.30 

T 

PRINCETON 

1.88 

.04 

.11 

T 

•  51 

1.14 

.01 

•  03 

T 

•  04 

RAINELLE 

3.28 

.57 

.01 

20 

.08 

•  06 

.8<. 

•  08 

•08          .68 

•  68 

RAVENSWOOD  OAM  22 

1.17 

.05 

7 

47 

.03 

.22 

.43 

•  67 

T 

T 

REN1CK  2  S 

1.11 

.08        T 

•  17 

08 

T 

.10 

T 

•  59 

•  09 

RICHWOOD  2  N 

2.26 

•09   .35 

30 

.11 

•  14 

.23 

.30 

•12   .10 

•  45 

.07 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

4.32 

•  66 

•  02  1 

61 

.08 

•  21 

1.92 

•  02 

RIPLEY 

2.87 

.12        7 

7    1 

00 

•  35 

1.40 

ROANOKE 

3.13 

•  02 

1 

25 

•  74 

1.12 

ROCKFORD 

-.10 

7     .17   .13 

1 

26 

.85 

1.47 

.22 

ROHRBOUGH 

3.82 

.07   .29 

•    1 

74 

•  15 

1.39 

.18 

T 

ROWLESBURG  1 

3.58 

•  30 

80 

1.00 

T 

•  25 

.48 

•  61 

•  12   T 

.01 

•  03 

ST  MARYS 

1.82 

•35   .01 

.01 

72 

•  15 

.57 

T 

SALEM 

3.22 

•10   .60 

•  05 

90 

•  43 

•  34 

.80 

SAND  FORK 

2.91 

'5 

.16 

1.80 

•  20 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

1.84 

•10   .08 

.37 

09 

•  28 

■  39 

.10 

•  33 

.10 

SHINNSTON 

2.52 

•  20   .45   .46 

.30 

80 

•  17 

.14 

SPENCER 

9.43 

•  01 

•  66 

86 

.11 

•  20 

.57 

2.99 

•  01 

SPRUCE  KNOB 

l.<15 

.03   .14   .27 

•  15 

21 

.13 

.06 

•  11 

.05 

.10 

•  37 

.03 

STONY  RIVER  OAM 

3.48 

•26   .27 

•  20 

BO 

.70 

•  83 

.19 

•  17 

.06 

SUGARCAMP  RUN 

3.18 

.20 

25 

.97 

•  24 

1.45 

.07 

7 

SUMMERSVILLE  2 

1.62 

.05 

.25 

12 

•  IS 

•  20 

.38 

.35 

•  12 

SUTTON  2 

2.83 

.92 

•  21 

20 

.30 

1.15 

•  05 

SYCAMORE  CREEK 

2.86 

.22   .11   .25 

.30  1 

02 

.70 

•  26 

THOMAS 

••.81 

•02   .14   ,04 

.09  1 

0<. 

.85 

1.45 

.57 

•  59 

T 

•  02 

UNION 

1.00 

.03 

•  20 

12 

•  04 

•  09 

•  09 

.20 

•  05 

•  03 

.03 

•  16 

UPPER  OAVISSON  RUN 

2.92 

•  60  1 

10 

.82 

•  30 

.10 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD  MISSING 

VALLEY  CHAPEL 

2.82 

.03   .05 

•  44  1 

63 

•  18 

.27 

•  22 

7 

VALLEY  MEAD 

3.37 

.01   T 

.18  1 

05 

.95 

•  44 

.19 

•  06 

•  47 

•  02 

VANDAL  1 A 

2.88 

.04   .03 

.21 

61 

.0- 

•  86 

1.05 

.05 

VIENNA  BRISCOE 

.86 

.06 

14 

.03 

7 

•  32 

.27 

.02   .02 

.02 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

1.71 

.12 

47 

.34 

•  02 

.02 

.72 

•  02 

WASHINGTON  DAM  10 

.99 

•  03 

.03 

36 

.07 

T 

•  26 

.14 

.07 

•  03 

WEBSTER  SPRINGS 

2.36 

.03 

.11 

44 

.32 

•  06 

•  52 

.46 

•  12 

.27 

.03 

WEIRTON 

2.85 

T     .03   .04 

•  03 

08 

•  06 

2.42 

.01 

•  13 

.03  . 

WELLSBURG  3  NE 

1.16 

T 

•  06 

30 

•  05 

.25 

•  12 

•  38  • 

WEST  MILFORD 

2.82 

•47   .08 

95 

.65 

.15 

•  38 

•  14 

WESTON 

3.68 

.01 

•  09  1 

10 

•  29 

•  01 

1.62 

•  60 

7 

T 

7 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

.99 

7     7 

10 

.02 

•  06 

.70 

.02   T 

•  05 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.57 

.28 

68 

T 

7 

.32 

.02 

T 

•  25 

.02 

WILLIAMSON  1 

3.93 

.31   .04 

.45 

•  10 

.03 

.45 

2.15 

•  40 

WILLIAMSON  2 

3.40 

•39   .05   .10 

.39 

10 

.02 

.03 

.35 

1.69 

•  32 

WINFIELD  LOCKS 

•  95 

7 

•  04 

08 

•  26 

.06 

•  34 

.17 

umna  worts 

The  four  digit  Identification  numbers  Id  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  so  duplication  of  number*  within  s  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  8SW,  indicate  distance  In  miles  snd  direction  from  the  post  office. 

Observation  tinea  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be>  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seaaossl  snowfall  and  heating  degree  daye  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  la  this  issue. 

Degrse  days  are  based  on 


Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  son-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  S  and  snowfall  data  la  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation. 


See  the  Station  Index  for  observation  time. 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  vnluen  are  at  7:30  A.M.  8.3.T.  tT8  EQD1V  in  Table  7  swans  the  wster 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  wore.  Wster  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  onuses  of  local  variability  in  the  snowpsck  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  Wo  record  In  Tables  3,  6,  7  snd  the  Station  Index.   Mo  record  in  Tables  2  and  5  la  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  s  later  date  or  dates. 

■  Amount  Included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 
//  Gsge  is  equipped  with  a  windshield. 

S  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposea  and  are  published  lster  la  Sourly  Precipi- 
tation Data. 
I  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  loches  of  new  snowfall. 

■  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  dsy  data,  if  carried  for  this  ststlon,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  sooth. 

■  Dsily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T  Trace,  aa  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X   Observation  time  Is  1:30  a.m.  8.8.T.  of  the  following  day. 

Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.90  per  year.   (Tearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
United  States.   Remittances  sad  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Govern. 
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DAILY  TEMPERATURES 


•EST  VIRGINIA 
AUGUST  1951 


^ 

Day 

Of  Month 

| 

I 

t 

3 

4 

$ 

6 

r 

• 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

iS 

27 

28 

29 

10 

31 

I 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 
66 

90 
64 

92 
66 

90 
70 

84 
64 

83 
66 

82 
63 

79 
61 

S3 
51 

86 
55 

90 
54 

91 
51 

89 
62 

92 
57 

93 
54 

88 
64 

80 
56 

79 
52 

82 

46 

84 
48 

85 
49 

84 
51 

67 
54 

89 
47 

91 
50 

92 
50 

94 
53 

96 
53 

98 
56 

98 
55 

88.4 
66.6 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 

61 

89 
65 

6? 

87 
60 

87 

67 

83 
62 

81 
63 

76 
55 

71 
50 

76 
51 

80 
54 

83 
55 

84 
56 

84 
57 

66 
56 

90 
57 

67 
63 

76 
52 

76 
50 

76 
46 

80 
51 

79 
57 

76 

53 

82 
50 

85 
48 

85 
53 

66 
54 

89 
55 

91 
61 

93 
64 

92 
60 

83.6 
36.4 

BAYARD 

MAX 
MIN 

83 

-.8 

85 
61 

74 
62 

87 
59 

81 
67 

70 
56 

78 
56 

80 
55 

73 
57 

71 
55 

80 
52 

82 

50 

85 

50 

80 
53 

81 
48 

81 
55 

81 
58 

71 
42 

71 
38 

74 
38 

76 
36 

79 
40 

76 
45 

79 
43 

82 

43 

83 
45 

87 
47 

88 
50 

88 
50 

90 
49 

90 
50 

80.3 
50.3 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

90 
62 

88 
6* 

65 
58 

87 
58 

83 
67 

82 

63 

82 
64 

81 
55 

72 
56 

77 
50 

82 

50 

86 
51 

84 
52 

83 
52 

87 
49 

91 
52 

82 

60 

73 

52 

74 
43 

77 

40 

80 
46 

83 
48 

83 
47 

83 
45 

88 
43 

88 
46 

91 

47 

92 

50 

94 
52 

95 
52 

94 
54 

84.4 
52.5 

BENSON 

MAX 
MIN 

93 
56 

91 

70 

91 
69 

93 
62 

91 
72 

87 
65 

85 
65 

84 
62 

82 
60 

80 
58 

87 
58 

92 

57 

93 
58 

91 
60 

90 
51 

92 

56 

87 
60 

60 
47 

83 
41 

83 

42 

87 
43 

90 

48 

87 
49 

89 
47 

93 

48 

94 
49 

97 
50 

97 
54 

99 

57 

101 
55 

100 
54 

90.0 
55.6 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

95 

59 

90 
67 

86 

69 

94 
66 

67 

67 

67 
65 

S3 
65 

76 
63 

80 
60 

89 
63 

92 
62 

93 
65 

91 
66 

89 
59 

91 
59 

86 
63 

SO 

51 

80 
48 

81 
50 

91 
56 

89 
56 

89 
57 

91 
56 

94 
58 

95 

57 

96 

60 

100 
61 

102 
60 

101 
60 

102 
61 

90.2 
60.5 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
56 

90 
61 

64 

60 

S3 
62 

92 

68 

82 
59 

T* 
62 

89 
64 

78 
59 

79 
58 

87 
54 

86 
5  5 

89 
57 

89 
56 

92 

57 

91 
52 

81 
SS 

81 

42 

83 
42 

83 

41 

85 
40 

88 
42 

89 
45 

91 

47 

94 
50 

97 
50 

99 
53 

100 
56 

101 
55 

101 
S3 

103 
53 

88.8 
53.8 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

MAX 

MIN 

89 
63 

89 
62 

88 
60 

89 
67 

83 

68 

78 
63 

82 
64 

81 
56 

73 

57 

75 
54 

81 
53 

65 
50 

84 
50 

85 
54 

86 
52 

86 
53 

86 

60 

74 
45 

74 
36 

76 
36 

60 
42 

82 
43 

82 
45 

81 

43 

85 
40- 

89 
41 

86 
45 

92 

49 

92 
49 

93 
49 

93 

43 

84.0 
SI. 5 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

92 

6<> 

90 
66 

92 
62 

88 
63 

86 
68 

85 
63 

87 
62 

86 

57 

76 
57 

79 
51 

85 
52 

65 
59 

87 
59 

86 
55 

88 
53 

93 
54 

87 
62 

80 
54 

77 
50 

78 
46 

82 

49 

85 
51 

84 
55 

84 

48 

88 
45 

89 
48 

69 
50 

92 
53 

97 
53 

95 
55 

95 

59 

86.7 

55.6 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

95 

68 

98 
70 

92 
68 

92 
66 

92 
69 

89 
66 

86 
68 

82 
65 

84 
63 

76 
58 

83 
58 

88 
60 

91 
62 

90 
63 

86 
62 

92 
61 

95 
64 

60 
60 

80 
55 

80 
51 

84 
53 

86 
56 

96 
56 

86 
58 

86 
52 

90 
55 

93 
56 

94 
59 

95 
59 

97 
59 

99 
61 

88.7 
60.7 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

83 
52 

38 
61 

85 
63 

79 
60 

89 

70 

89 
60 

73 
59 

78 
59 

83 
58 

72 

58 

74 
63 

82 
52 

SO 
54 

89 
56 

86 

55 

82 
51 

87 
57 

76 
39 

75 
38 

70 
40 

79 
39 

82 

45 

82 
46 

85 
47 

84 
46 

89 
49 

90 
52 

92 
49 

94 
51 

96 
53 

96 
53 

83.5 
52.7 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

98 
58 

95 

70 

95 

70 

94 
64 

93 

71 

83 
66 

90 
64 

89 
61 

62 

81 
58 

90 
59 

96 
58 

95 
60 

94 
62 

9  2 

60 

93 
57 

95 
55 

84 
52 

83 

44 

83 

44 

86 
47 

92 
48 

90 
49 

91 

48 

95 

49 

97 
51 

99 
52 

102 
55 

102 
56 

102 
57 

103 
55 

92.6 
56.8 

BUCKHANMON 

MAX 
MIN 

92 
58 

90 
68 

89 

89 
62 

83 
69 

78 
64 

84 
62 

83 
60 

72 
58 

75 
54 

S3 
55 

67 
56 

87 
57 

87 
58 

66 
53 

83 
58 

79 
62 

75 

53 

77 
43 

77 
44 

80 
48 

84 
49 

85 
50 

85 

47 

88 
49 

89 
52 

92 
52 

94 
56 

95 

56 

97 
57 

97 
55 

85.4 
55.5 

CA8WAYLING0  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 
66 

93 
67 

92 
67 

88 
70 

79 
66 

84 
64 

85 
63 

78 
61 

83 
58 

88 
57 

93 

56 

91 
60 

90 
62 

91 
60 

94 
61 

SO 
66 

79 
52 

79 
45 

82 

45 

85 
49 

89 
54 

87 
56 

92 
54 

91 
53 

92 
52 

95 
53 

97 
56 

98 
58 

■99 

58 

101 
58 

89.1 
58.6 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
66 

68 

94 
65 

88 
73 

79 
64 

85 
67 

81 
61 

75 
62 

80 
56 

86 
56 

91 

56 

93 
60 

90 
60 

89 
53 

91 
59 

83 
62 

61 
43 

81 
44 

82 

45 

86 

45 

89 
51 

86 
56 

66 

50 

92 
51 

94 
52 

96 

52 

98 
55 

98 
55 

103 
59 

100 
58 

88.7 
57.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

S3 

A3 

81 

60 

83 
58 

81 
58 

78 
62 

67 

54 

67 

54 

78 
53 

75 
54 

69 
S3 

78 

48 

82 

46 

30 
48 

76 
46 

79 
46 

80 
52 

74 
54 

69 
37 

69 
35 

69 

34 

74 
33 

75 
39 

75 

to 

75 
37 

79 
36 

82 

41 

85 
42 

85 
45 

87 
46 

87 
47 

86 
44 

77.7 
46.7 

CHARLESTON  MB  AP 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
70 

91 
68 

90 
68 

86 
68 

78 
66 

87 
66 

83 
64 

75 

61 

81 
58 

88 
61 

94 
60 

92 
62 

90 
65 

93 
61 

94 
62 

80 
65 

79 
54 

80 
49 

81 

47 

66 
50 

87 
56 

37 
57 

66 
57 

91 
54 

93 
56 

96 

57 

97 
61 

100 
61 

100 
67 

99 
63 

88.7 
60.7 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
72 

96 
69 

93 

69 

92 

75 

88 
68 

78 

68 

88 
64 

65 
64 

78 
58 

82 
60 

66 
61 

92 
63 

90 
65 

90 
62 

94 
64 

95 
65 

81 
58 

80 
51 

80 
49 

61 
52 

87 
56 

99 
57 

ee 

59 

88 
54 

92 
56 

94 
56 

98 

60 

99 
61 

100 
62 

101 
62 

89.5 
61.6 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

91 

59 

93 
61 

90 
70 

96 
65 

93 
67 

85 
65 

79 
65 

84 
63 

84 
63 

73 
60 

77 
59 

86 
59 

89 
60 

94 
62 

68 
55 

87 
58 

88 
60 

62 
50 

80 
45 

79 
46 

79 
47 

84 
52 

99 

54 

87 
51 

90 
52 

94 
54 

95 
55 

97 
SB 

98 
58 

100 
59 

99 
3* 

SS.l 
57.7 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

84 
57 

82 

58 

84 

57 

82 
54 

82 

64 

78 
58 

78 

59 

76 

58 

69 
51 

70 
50 

77 
47 

80 
45 

80 
48 

78 

48 

81 

48 

83 

48 

82 

57 

71 

48 

69 
41 

72 

34 

74 

42 

75 
38 

76 
41 

76 

39 

79 
38 

81 
40 

64 
42 

85 

44 

86 
46 

86 
48 

83 

46 

79.0 
48.2 

CRESTON 

MAX 
MIN 

97 
62 

97 
65 

94 
66 

92 

65 

94 
65 

87 
57 

81 

65 

86 
63 

81 
63 

74 
56 

82 
56 

87 
56 

91 
57 

93 
58 

90 
57 

90 
60 

92 
59 

83 
50 

82 
46 

81 
45 

84 
45 

86 
45 

90 

45 

91 
49 

90 
49 

94 
49 

94 
50 

98 

50 

99 

50 

100 
50 

101 
53 

89.7 
55.1 

ELK  INS  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

■7 

53 

86 
66 

65 
65 

87 
60 

80 
65 

75 
61 

81 
61 

82 

61 

72 
56 

74 
56 

80 

54 

83 
55 

85 
57 

83 
57 

83 
52 

85 
60 

74 
54 

74 

48 

73 

44 

75 
42 

79 
44 

80 
46 

91 

48 

80 
47 

84 
47 

86 
49 

89 
49 

90 
52 

92 
53 

92 
53 

92 
52 

82.2 
53.8 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
70 

85 
69 

91 
66 

84 
66 

79 
64 

85 
66 

S3 
65 

73 
60 

77 

60 

84 
60 

89 
61 

93 
63 

88 
64 

85 
60 

89 
60 

80 
58 

79 
51 

76 
48 

79 
48 

82 
50 

85 
56 

88 

57 

87 
55 

90 
56 

93 
58 

94 
59 

96 
65 

97 
61 

99 
63 

99 
63 

86.7 
60.1 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

85 

68 

82 
65 

63 
64 

83 
60 

78 
65 

78 
60 

76 
56 

74 
54 

68 
55 

72 
53 

77 
50 

80 
54 

80 
54 

78 
55 

81 
55 

86 
53 

90 
55 

70 

53 

70 
49 

73 
48 

76 
49 

76 
54 

75 
51 

77 

50 

81 
47 

82 

SO 

65 
52 

86 
54 

87 
56 

88 
62 

87 
39 

79.5 
55.2 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
54 

91 

65 

73 
61 

86 
61 

89 
69 

78 
59 

77 
62 

85 

59 

80 
54 

78 
56 

84 
53 

86 
56 

87 
57 

87 
55 

91 
53 

92 
57 

90 
63 

77 

52 

77 
45 

80 
45 

82 
46 

80 
46 

66 
49 

68 
49 

90 
51 

92 
52 

94 
52 

97 
56 

97 

57 

98 
57 

98 

57 

86.5 
55.0 

GARY 

MAX 
MIN 

9* 
66 

93 
67 

90 
65 

92 
66 

92 

69 

87 
69 

87 
65 

87 
63 

86 
61 

74 
55 

SO 
57 

86 
57 

89 
58 

87 
60 

87 

60 

89 
59 

93 
65 

79 
59 

80 
S3 

79 
49 

81 
51 

85 
54 

85 
55 

86 

49 

88 
53 

90 
53 

92 
55 

94 
55 

97 
55 

94 
61 

87.4 
58.9 

GASSAHAY 

MAX 
MIN 

96 
62 

95 

66 

93 
67 

93 
63 

85 
68 

82 
64 

87 
62 

87 

60 

77 
58 

82 
55 

88 

57 

92 

58 

93 

60 

91 
60 

91 
58 

94 
62 

85 
62 

81 
50 

82 

45 

84 
43 

66 
48 

90 
47 

90 
SO 

90 
50 

94 
51 

95 
52 

99 
52 

99 
54 

101 

55 

102 
65 

101 
54 

90.5 
56.7 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

91 
63 

92 
69 

89 

69 

91 
66 

85 
70 

79 
66 

86 
66 

82 
64 

78 
63 

79 
57 

85 
60 

89 
60 

90 
62 

89 
65 

66 
56 

89 
61 

82 
63 

78 
54 

78 

47 

80 

47 

64 
46 

86 

56 

87 

54 

67 

52 

90 
51 

91 
53 

95 
54 

96 
60 

97 

57 

98 
58 

99 
57 

87.4 
59.0 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

90 
56 

88 
60 

87 
69 

90 

63 

85 
72 

79 

63 

84 
60 

84 
62 

73 
52 

76 
56 

84 
59 

68 
58 

90 

57 

87 
S3 

66 
52 

86 
56 

79 
59 

81 

54 

81 
54 

82 
52 

82 
53 

83 
51 

85 

50 

85 
47 

89 
49 

90 
51 

93 
53 

94 
56 

95 
54 

97 
55 

96 
55 

86.1 
56.2 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

M.N 

96 

61 

95 

67 

95 

61 

92 
64 

88 
72 

93 
70 

80 
65 

86 
62 

84 
62 

75 
55 

82 

54 

87 
58 

90 
61 

92 
62 

90 
51 

90 
60 

90 
58 

82 
54 

80 
46 

80 
46 

81 
47 

85 

51 

90 
60 

90 
51 

88 
52 

92 
53 

94 
57 

96 
56 

98 
56 

99 
57 

99 

61 

89.0 
57.9 

HAML 1 N 

MAX 
MIN 

95 

67 

96 
65 

93 
60 

93 

70 

90 
66 

82 
63 

87 
62 

86 
60 

79 
54 

85 

57 

69 
56 

94 

57 

93 
59 

91 
57 

93 
60 

95 
63 

64 
48 

91 
42 

81 
42 

83 

45 

89 
49 

90 
55 

69 
52 

91 
47 

93 
49 

95 
50 

96 
54 

99 
54 

100 

56 

101 
56 

90.8 
55.8 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

89 
58 

87 
70 

64 

68 

91 
68 

82 
66 

77 
65 

83 
64 

78 
63 

75 

60 

75 
59 

82 

60 

89 
58 

89 
60 

88 
59 

83 
54 

88 
59 

80 
52 

79 

48 

78 
46 

81 
46 

83 
45 

87 
53 

67 
53 

86 
53 

92 

52 

93 
53 

94 
55 

96 
59 

97 

57 

98 

58 

98 
38 

86.1 
57.4 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

95 

67 

95 
67 

91 

88 
66 

92 

70 

86 
65 

79 
64 

83 
63 

78 
61 

76 
56 

81 
58 

86 

59 

90 

59 

90 
62 

88 
62 

89 
60 

89 
62 

81 

52 

84 
46 

79 
49 

SO 

49 

85 

51 

68 
55 

88 
55 

88 
52 

90 
S3 

91 
52 

95 
53 

96 

57 

99 
58 

99 
38 

87.7 
58.4 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

82 
51 

S3 
63 

7* 

62 

84 
60 

79 
69 

69 
56 

70 
59 

78 
57 

75 

58 

67 
56 

79 
53 

82 

50 

84 
53 

81 
56 

81 

57 

31 
51 

73 
55 

71 

42 

72 
39 

73 
39 

75 

38 

78 
45 

60 
48 

79 
45 

82 

45 

85 

47 

68 

51 

90 
54 

90 
53 

92 
52 

92 

54 

79.6 
52.2 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

97 
66 

9* 

67 

90 
66 

93 
66 

88 

71 

80 
65 

86 

64 

83 
63 

77 

60 

83 
56 

86 
60 

9  2 
58 

92 

61 

90 
63 

92 
58 

92 
62 

83 
65 

79 

SO 

79 
47 

81 
48 

87 

48 

89 

51 

88 
57 

90 

54 

92 
53 

94 
54 

96 
55 

97 

58 

100 
60 

100 
60 

100 
60 

89.4 
58.9 

HUNTINGTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

96 

71 

93 

70 

90 
71 

93 

69 

89 
70 

82 
67 

86 
68 

82 
65 

77 

61 

84 
60 

88 
61 

93 

61 

94 
65 

90 
67 

93 
64 

93 
66 

31 
65 

80 
56 

80 
53 

83 

53 

68 
54 

91 
56 

90 
6? 

92 
59 

94 
58 

95 

60 

97 
60 

99 
63 

100 
64 

101 
65 

102 
65 

90.2 
62.9 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

88 

53 

94 
63 

83 
59 

91 
65 

91 

70 

74 
61 

69 
68 

86 
55 

79 

52 

80 
56 

86 

56 

90 
57 

90 
57 

87 
58 

91 
55 

90 
54 

31 
56 

81 
45 

82 
42 

82 

43 

85 

40 

88 

43 

89 
42 

69 
48 

94 
48 

95 
52 

96 
5  2 

99 

55 

100 
50 

101 
54 

102 
54 

88.2 
53.6 

KEARNEYSVILLE  1  Nw 

MAX 
MIN 

86 

61 

90 
66 

87 

62 

86 
62 

93 

71 

82 

61 

78 
61 

86 

67 

78 

63 

80 
58 

86 
58 

88 

61 

85 

62 

86 
64 

93 
64 

86 
57 

84 
69 

79 
52 

81 
47 

80 
48 

82 

47 

84 
51 

65 

53 

88 
54 

92 

56 

95 
57 

95 
59 

97 
62 

97 
62 

99 
61 

102 
59 

87.4 
59.2 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

94 
50 

83 
61 

83 

5? 

81 
53 

75 

65 

74 
61 

74 
59 

77 
50 

71 
52 

69 

57 

76 

47 

76 
48 

80 

49 

78 
49 

79 

44 

81 
50 

75 
56 

69 

40 

69 

41 

72 
38 

75 
41 

77 
40 

76 
44 

76 

41 

81 
43 

82 
46 

85 
46 

86 

49 

85 

49 

89 

50 

88 
49 

78.3 
49.2 

i   T-*f«r*oc«   not**   follotrlBC  Station   It* 

-   96   - 
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Table  5  Continued 

Day 

Of  Month 

I 

Station 

1 

1 

s 

4 

s 

• 

7 

( 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

11 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2* 

21 

30 

31 

I 

LEWISBURG 

MAX 

MIN 

92 

65 

91 
68 

90 
67 

90 
64 

85 
64 

85 
63 

85 
63 

81 
62 

73 

58 

78 
56 

85 
50 

85 
55 

85 

58 

85 
60 

88 
52 

92 

56 

90 
62 

77 
52 

78 
55 

81 
46 

81 
51 

81 

50 

82 
51 

82 
47 

69 
51 

90 
51 

91 
54 

92 

55 

95   96   95 
56   60   60 

86.1 
56.8 

LOGAN 

MAX 
MIN 

98 

70 

100 
73 

99 
69 

91 

70 

94 
72 

88 
69 

81 
68 

88 
68 

87 
70 

76 

60 

85 
62 

89 
62 

94 
64 

94 
66 

93 
66 

97 
67 

100 
63 

81 

60 

83 
55 

83 

51 

84 
55 

69 
58 

90 
62 

88 
60 

91 
56 

94 
57 

95 
57 

97 
59 

98  100  102 
61   61   64 

91.3 
63.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

70 

93 

70 

93 
69 

92 

72 

87 
66 

81 
65 

86 

67 

87 
63 

76 
60 

81 
60 

86 
63 

92 

63 

91 
65 

89 
65 

92 
64 

93 
65 

78 
57 

78 
53 

78 

51 

81 
51 

85 
55 

90 
58 

86 
58 

86 
56 

90 
56 

92 
57 

93 
57 

95   98   99 
61   62   62 

88.2 

61.6 

MADISON 

MAX 
MIN 

93 

69 

93 

71 

91 
69 

92 

67 

91 
69 

87 
67 

79 
67 

87 

67 

85 

63 

77 
58 

83 

60 

88 
61 

91 

61 

92 
63 

89 
64 

92 
63 

94 
67 

79 
58 

80 
52 

81 

47 

82 
49 

86 
54 

88 
61 

86 

60 

66 
55 

90 
56 

92 
56 

93 
57 

95   97   98 
58   60   60 

88.3 
60.9 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

92 

59 

90 
68 

86 
69 

91 
65 

85 
72 

80 

62 

85 
63 

82 
62 

77 
61 

79 
58 

85 
59 

90 
57 

92 
59 

90 
60 

90 
59 

89 
52 

83 
59 

79 

44 

81 

40 

81 
42 

86 
40 

89 

48 

89 
50 

89 
47 

92 
48 

95 

50 

96 
53 

97 
55 

98  100  100 
54   54   53 

88.3 
55.5 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
62 

90 
65 

75 
63 

84 
67 

93 
69 

78 
61 

78 
66 

89 
66 

79 
61 

80 
60 

87 
59 

89 
62 

67 
63 

86 
65 

92 
63 

88 
59 

79 
64 

78 
55 

80 
48 

80 
49 

82 
47 

85 
51 

87 
54 

88 
57 

9? 
57 

94 
58 

95 
59 

96 
62 

97  101  100 
63   62   61 

87.0 
59.9 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

90 
53 

91 
63 

80 
62 

85 
64 

88 
70 

77 
59 

72 
64 

86 

63 

77 
59 

78 
52 

82 

53 

88 
57 

87 
58 

86 
56 

92 
52 

91 
56 

80 
64 

81 

47 

80 

43 

80 
44 

83 
42 

90 
46 

90 
SO 

87 
48 

91 
49 

93 
51 

95 
54 

96 

60 

98   99  100 
58   36   57 

86.9 
SS.2 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

89 
59 

92 
62 

87 
70 

90 
66 

93 

71 

86 
63 

79 
65 

84 
62 

86 
61 

74 
57 

77 
57 

84 
58 

89 

60 

90 
61 

88 
54 

86 
57 

88 
59 

81 
47 

79 
43 

80 

45 

81 
44 

86 
47 

89 
S3 

89 
49 

89 
51 

92 
51 

94 
54 

96 
56 

97   99   99 
55   56   56 

87.  5 
56.4 

MOOREFIELD 

MAX 
MIN 

90 
56 

92 
65 

77 
63 

91 
62 

89 
71 

82 
63 

75 
60 

88 

64 

80 
60 

79 
56 

85 
56 

90 
60 

88 
61 

88 
59 

90 
54 

89 
59 

88 
52 

78 
48 

78 
46 

80 
50 

82 
45 

86 
45 

88 
52 

87 
SO 

91 
51 

92 
54 

96 

54 

98 

57 

98  100   99 
57   56   56 

87.5 
56.2 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

92 
52 

95 
62 

83 
63 

93 
60 

90 
71 

78 
60 

75 
64 

89 
63 

81 

60 

82 
53 

87 
53 

92 
55 

90 
57 

88 
57 

91 
49 

92 

54 

87 
60 

81 
44 

82 
42 

82 

41 

85 

40 

88 
42 

89 
46 

90 
45 

94 
46 

96 
49 

97 
SO 

100 
52 

100  102  102 
53   52   91 

89.5 

53.1 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
59 

87 

70 

82 
69 

91 
66 

84 
67 

78 
66 

85 
67 

82 

64 

72 
61 

77 
60 

85 
58 

89 
61 

94 
62 

87 
62 

83 
58 

89 
59 

76 
56 

76 

49 

76 
46 

78 
48 

82 
47 

87 
55 

86 

57 

95 
54 

90 
56 

92 
59 

93 
60 

95 
64 

96   98   99 
62   62   62 

85.9 
59.6 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
79 

84 
69 

92 
66 

87 

70 

79 
65 

85 
63 

84 
67 

90 
61 

80 
60 

86 
60 

92 

61 

92 
61 

90 
62 

87 
57 

90 

58 

80 
61 

78 
48 

78 
48 

79 

47 

84 

48 

69 

51 

89 
56 

SB 
53 

86 

64 

90 
60 

96 
58 

97 
60 

96   98   99 
SS   60   60 

87.9 
59.7 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

88 
72 

87 
67 

88 
71 

91 
74 

82 

70 

83 
61 

90 
66 

86 
65 

78 

60 

82 
61 

89 
58 

90 
56 

92 
62 

89 
62 

85 
62 

83 
52 

77 
51 

75 
48 

80 
45 

S3 

54 

85 
57 

93 
57 

90 
63 

91 
57 

93 

58 

96 
63 

98 
67 

99 
58 

100  102   99 
57   57   60 

68.5 
60.4 

NEM  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

68 

88 
64 

90 
62 

93 

68 

85 

72 

90 
65 

85 
65 

81 
62 

76 
62 

77 
60 

87 
62 

91 
61 

94 
64 

93 
65 

88 
58 

90 
64 

80 
60 

80 
52 

82 
49 

82 

51 

87 
51 

90 
57 

89 
54 

89 
54 

93 

55 

95 
56 

98 
SS 

98 
56 

99  100  100 
59   60   59 

89.1 
59.8 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
70 

89 
61 

91 
62 

89 
62 

84 
62 

83 
62 

82 

58 

82 

59 

73 
50 

78 
52 

84 
53 

88 
55 

89 
55 

88 
55 

90 
60 

92 
58 

77 
54 

77 

44 

76 
43 

80 
43 

84 
51 

86 
57 

S3 
51 

35 

46 

89 
48 

91 
51 

92 
52 

94   96   97 
58   61   97 

86.1 
55.3 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
70 

90 
72 

92 

71 

87 
68 

77 
66 

83 
68 

77 
66 

71 
61 

79 
59 

85 
61 

89 
59 

90 
64 

86 
66 

86 
62 

88 
62 

81 
61 

78 
55 

79 

50 

80 
51 

84 
51 

87 
57 

88 
59 

89 
55 

90 
57 

93 
58 

95 
61 

96 
64 

98   99   99 
63   64   65 

87.1 
61.6 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

93 

67 

89 

70 

90 
71 

93 
71 

86 
68 

77 
66 

84 
69 

80 
65 

74 
62 

81 
58 

86 
61 

91 

60 

91 
65 

89 
66 

80 
60 

88 
63 

80 
63 

77 
57 

78 
51 

80 
52 

84 

54 

87 
57 

87 
60 

89 
56 

91 
58 

93 
SB 

96 
59 

96 
63 

99  100   99 
63   65   63 

87.4 
62.0 

PARSONS  2 

MAX 

MIN 

85 
55 

84 
65 

85 
64 

86 
59 

80 
60 

74 
61 

77 

61 

81 

61 

70 
58 

72 
57 

80 
60 

84 
57 

85 
57 

81 

57 

82 
54 

83 

63 

73 
62 

72 
48 

73 
46 

75 
46 

78 
46 

60 
49 

80 
51 

81 
S3 

84 
50 

86 
S3 

88 
53 

90 
56 

92   92   92 
56   55   55 

81.3 
55.7 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

91 
57 

94 
66 

72 

63 

90 
66 

89 
68 

70 
62 

75 
65 

86 

65 

79 
59 

80 
59 

87 
58 

90 
60 

92 
61 

87 
60 

92 
56 

92 

61 

78 
60 

80 
49 

81 
49 

84 

48 

86 
46 

86 

49 

89 
52 

88 
S2 

94 
52 

94 
55 

97 

56 

99 

59 

101  101  102 
59   58   58 

88.  0 
57.7 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

88 
54 

87 
63 

88 
61 

83 

57 

77 
66 

75 
61 

79 
60 

80 
56 

69 
54 

73 
52 

82 
50 

85 
51 

86 
53 

82 
52 

84 

50 

85 
55 

70 
53 

75 
45 

76 
47 

78 

41 

79 
44 

60 
44 

80 
44 

91 
45 

84 
46 

87 

48 

89 

49 

92 

52 

93   95   94 
53   54   53 

82.5 

52.0 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

93 

57 

87 
63 

91 
62 

72 
63 

89 

67 

89 
61 

72 
62 

69 
65 

87 
64 

80 

61 

78 
60 

88 
60 

92 
61 

92 

60 

89 
56 

89 
57 

90 
60 

83 
48 

82 

46 

82 

47 

84 
45 

85 

49 

89 
52 

89 
55 

89 
53 

94 
55 

96 

57 

97 
59 

99   98  100 
59   57   60 

87.  5 
57.5 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

95 
68 

95 
69 

91 
66 

90 
66 

93 
70 

88 
68 

88 
65 

85 
64 

86 
61 

76 
57 

82 
58 

88 
58 

92 
59 

92 

60 

90 
61 

93 

59 

96 
65 

83 
58 

83 
52 

82 
48 

85 
49 

66 
56 

88 
56 

87 
55 

90 
52 

91 
SS 

91 
54 

97 
56 

98  100   99 
56   56   61 

69.7 
59.5 

POINT  PLEASANT 

MAX 

97 

93 

87 

93 

86 

81 

84 

81 

76 

80 

84 

90 

90 

87 

90 

87 

84 

78 

78 

80 

87 

88 

87 

89 

90 

90 

94 

96 

98  103  100 

S8.0 

MIN 

70 

70 

72 

69 

73 

65 

67 

65 

61 

60 

63 

62 

65 

67 

64 

53 

55 

54 

53 

S3 

54 

56 

61 

59 

60 

60 

59 

63 

64   65   64 

62.1 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

96 
65 

92 

66 

86 
68 

92 

66 

88 

71 

79 
65 

85 
65 

81 
62 

81 
56 

81 
55 

85 
54 

90 
55 

91 
54 

91 
60 

86 
61 

90 
57 

85 
59 

85 
63 

80 
51 

77 
45 

80 
46 

84 
45 

90 
46 

89 
50 

92 
53 

94 
52 

95 
52 

97 
56 

99  100  100 
57   59   56 

S8.4 
57.1 

RAINELLE 

MAX 

MIN 

90 
62 

87 
65 

91 
62 

89 
62 

84 
67 

82 
64 

79 
64 

82 
62 

71 

57 

77 
50 

83 
55 

89 
54 

84 
53 

79 
54 

80 
60 

85 

55 

80 
60 

75 
55 

75 
46 

78 

41 

80 

45 

82 

47 

82 

50 

S3 

48 

87 
42 

64 
47 

90 
46 

92 
49 

95   95   95 

31   52   51 

94.0 
54.1 

RAVENSWOOO  DAM  22 

MAX 
MIN 

96 
66 

92 

68 

89 
69 

92 
67 

88 
73 

80 
66 

84 
67 

84 
62 

75 
58 

81 
51 

85 
59 

90 
57 

91 

61 

91 
60 

89 
57 

89 
60 

87 
63 

82 
53 

61 
46 

83 
46 

87 
57 

90 
51 

89 
57 

90 
53 

92 

53 

93 

S3 

95 
53 

99 
57 

99   99  100 
57   60   58 

89.1 
58.6 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

85 
63 

83 
65 

85 
65 

83 
64 

80 
63 

76 

60 

76 
60 

76 
58 

75 
56 

70 
53 

77 
52 

80 
59 

80 
59 

78 
55 

82 
55 

85 
59 

75 
62 

70 
55 

72 
45 

70 
44 

73 
44 

72 

55 

77 
51 

78 

49 

61 
52 

84 
53 

■7 

54 

86 

57 

90   89   91 
59   59   58 

79.6 
56.  2 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

94 
67 

93 

60 

87 
68 

93 

68 

88 

71 

79 

65 

85 
64 

83 
62 

77 
57 

81 
54 

85 
58 

90 
57 

92 
60 

89 
62 

90 
57 

88 
59 

88 
63 

82 
51 

82 
45 

82 

45 

87 
45 

90 
50 

85 

45 

89 
50 

92 

51 

93 

52 

95 
52 

95 
53 

97  100  100 
51   55   57 

88.7 
56.6 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

89 
57 

88 
66 

87 
70 

89 
66 

84 
70 

76 
62 

83 
62 

85 
63 

73 
61 

75 
60 

86 
61 

88 
59 

90 
59 

87 
60 

86 

54 

86 

57 

80 
60 

78 
48 

79 
47 

81 
46 

84 

45 

85 
50 

85 
58 

86 

51 

69 
51 

92 

53 

93 
55 

95 

57 

96   96   97 
57   56   56 

86.1 
57.3 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
61 

81 
57 

85 
62 

81 
67 

79 
62 

77 
63 

77 
57 

71 
53 

74 
47 

80 
47 

85 
52 

85 
52 

83 

51 

86 
49 

90 

52 

88 
60 

73 
51 

73 

47 

74 
40 

78 
46 

80 
49 

80 
50 

80 
46 

84 

45 

87 

47 

SB 
47 

68 

46 

92   91   91 
51   52   53 

82.6 
52.4 

SPENCER 

MAX 
MIN 

94 

93 

88 

92 

86 

79 

85 

81 

74 

80 

85 

89 

89 

87 

88 

89 

83 

78 

78 

80 

83 

87 

87 

88 

91 

92 

95 

96 

98   98   99 

87.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

84 
51 

81 
50 

85 

54 

82 
52 

84 

57 

79 
47 

68 

48 

80 
52 

81 

54 

80 
51 

83 
54 

80 
50 

85 
53 

82 
51 

84 
55 

81 
52 

85 

51 

80 
47 

79 
39 

82 

47 

80 

45 

80 
49 

78 
46 

82 

51 

80 
50 

64 
52 

89 
54 

90 
53 

90   90   93 
57   58   59 

82.6 
51.3 

UNION 

MAX 
MIN 

95 

63 

94 
66 

93 
59 

91 
62 

90 
65 

85 
62 

80 
63 

82 
56 

83 
55 

75 
50 

81 
50 

86 
53 

87 
55 

88 
58 

90 
51 

92 
52 

95 
62 

79 
49 

83 
49 

79 
45 

82 
50 

64 
49 

84 
51 

85 

45 

B7 
45 

89 
46 

93 

48 

92 

50 

95   97   96 
52   55   55 

87.5 
53.9 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 

91 

92 

93 

94 

91 

82 

90 

88 

76 

82 

91 

93 

94 

96 

»2 

90 

88 

83 

84 

85 

89 

90 

90 

93 

92 

95 

95 

96 

99   99   99 

90.8 

MIN 

58 

70 

70 

65 

71 

66 

65 

63 

63 

57 

58 

59 

60 

62 

54 

59 

63 

52 

45 

45 

47 

49 

52 

51 

5? 

53 

54 

56 

57   SS   56 

57.7 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 

69 

89 
69 

91 
69 

93 
73 

88 
65 

79 
64 

85 
62 

81 
59 

74 
56 

80 
61 

86 
56 

90 
60 

91 
63 

88 
55 

68 
57 

89 
58 

62 

49 

79 
43 

80 
46 

81 
49 

85 
62 

68 
53 

88 
SO 

88 
53 

91 
53 

93 
55 

95 

57 

96   98   99 
59   59   56 

87.7 
58.2 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

90 
54 

95 
62 

90 
58 

74 
60 

90 
69 

93 
59 

74 
60 

74 
62 

89 
59 

82 

46 

80 
57 

85 
57 

98 
5V 

S3 
51 

87 
56 

92 

55 

88 
68 

80 
47 

76 
44 

80 
43 

80 
42 

62 
44 

86 
48 

87 

50 

87 

49 

92 
52 

92 

54 

95 
56 

98   99  100 
57   56   55 

86.8 
54.5 

NEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
62 

93 
67 

94 
65 

94 
61 

85 
70 

82 
64 

87 

67 

85 
64 

78 
61 

75 
57 

86 
57 

90 
56 

90 
58 

89 
57 

91 
59 

91 
59 

85 
63 

82 

59 

81 

47 

83 

45 

87 
49 

B9 
48 

88 
30 

89 
49 

93 
48 

94 
52 

96 
51 

97 
55 

100  101  101 
56   56   55 

89.5 
57.0 

NEIRTON 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 

70 

83 
64 

93 
69 

81 

75 

81 
58 

87 
65 

84 
63 

79 

60 

82 
63 

85 
59 

88 
60 

90 
f.6 

88 
65 

84 
63 

ss 

53 

78 
61 

79 
50 

79 
47 

80 
50 

85 

54 

86 

'.6 

86 

57 

90 
55 

42 

56 

94 
58 

95 
62 

97 
62 

97  100   97 
60   62   63 

87.2 
60.4 

VELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

91 

60 

88 
68 

84 
65 

93 
66 

80 
70 

81 
55 

86 
63 

86 
61 

78 
63 

84 
63 

87 
55 

92 
56 

91 
60 

91 
61 

87 
55 

87 

4e 

80 
61 

82 

41 

80 
39 

83 
42 

•7 
46 

(9 

^0 

89 

50 

91 
48 

94 
50 

96 
51 

98 
SS 

99 
57 

99 
53 

101 
54 

99 
55 

SS.8 
55.5 

8m   r»f»r*B. 
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DAILY  TEMPERATURES 

VEST    VIRGINIA 
AUGUST    19S1 

Day  Oi  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

38 

31 

1 

WESTON 

MAX 
MIN 

92 
61 

9  4 
62 

92 

72 

90 
65 

93 

66 

88 
66 

80 
66 

87  85 
63      64 

74  79  85 
59      59       59 

90  91  88 
59      62       56 

89  90 
58      59 

B2 

55 

78 
47 

79 
46 

82 
48 

85 

50 

88 

52 

89 
51 

89 
51 

92 

53 

92 
54 

94 
55 

97 
58 

98 
59 

97 
58 

88.0 
57.8 

WHEELING    W4RW000    OAM    12 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
65 

89 
68 

85 
68 

88 
73 

84 

64 

80 
62 

86  84 
64      62 

80  82  85 
63      61       60 

90  92  92 
61      62      62 

85  88 
59      61 

79 
49 

77 

47 

80 
49 

81 
51 

88 
54 

88 
57 

88 
55 

88 
56 

92 
58 

95 
59 

97 
61 

98 
58 

98 
61 

100 
62 

87.8 
59.9 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
66 

92 

69 

88 
65 

90 
65 

89 
69 

81 
64 

76 
64 

83  74 
62      58 

80  85  87 
50      53       53 

88  88  92 
56       58       55 

94  92 
54      62 

81 
54 

81 

53 

83 
44 

83 

48 

83 

46 

85 
49 

88 
51 

89 
46 

92 

46 

91 
50 

93 

53 

96 
53 

98 
57 

98 
58 

87.5 
55.8 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

99 
68 

95 

71 

94 
70 

96 
69 

93 
71 

89 
68 

81 
68 

90  89 
67      63 

78  85  90 
60      61       60 

95  94  92 
60      63      65 

96  98 
61       64 

83 
59 

84 
53 

83 

51 

85 

54 

88 

56 

89 
59 

88 

59 

91 
55 

94 
56 

95 
57 

96 
58 

98 

61 

102 
60 

101 
63 

91.3 

61.6 

W INFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 

70 

92 

70 

85 
69 

91 
72 

88 

67 

82 
65 

86  81 
64      64 

76  84  90 
59      61       62 

91  92  89 
62       64      61 

91  92 
62      64 

81 
52 

81 
50 

81 
50 

82 

50 

86 
51 

88 
56 

88 
56 

89 
57 

91 
57 

94 

58 

96 

59 

97 
62 

98 
64 

96 
63 

88.7 
61.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BL0EST0NE    DAM 

ETAP 

.24 

.28 

.22 

.18 

.26 

.25 

.14 

.10 

.12 

.18 

.20 

.22 

.25 

.22 

.23 

.27 

.12 

.16 

.23 

.22 

.22 

.22 

.22 

.17 

.24 

.20 

.26 

.21 

.21 

.16 

.32 

6.52 

WIND 

S3 

27 

54 

34 

60 

53 

36 

40 

39 

54 

44 

31 

35 

35 

46 

39 

39 

41 

40 

46 

37 

32 

36 

40 

39 

29 

27 

29 

31 

37 

27 

1210 

CLARKSBURG    1 

ETAP 

.12 

.13 

.26 

.08 

.00 

.30 

.10 

.14 

.12 

.15 

.06 

.14 

.15 

.14 

.21 

.16 

.17 

.14 

.15 

.14 

.16 

.13 

.13 

.13 

.17 

.14 

.15 

.13 

.17 

.14 

.19 

4.50 

WIND 

36 

52 

60 

33 

74 

60 

38 

59 

37 

62 

70 

24 

19 

40 

56 

82 

41 

61 

52 

55 

60 

34 

41 

13 

30 

24 

25 

25 

30 

24 

33 

1370 

HOGSETT   GALLIPOLIS   DAM 

ETAP 

.13 

.27 

.18 

.13 

.17 

.24 

.31 

.09 

.48 

.15 

.13 

.22 

.18 

.23 

.13 

.29 

.17 

.17 

.20 

.23 

.23 

.12 

.04 

.20 

.24 

.08 

.34 

.23 

.16 

.25 

.26 

6.26 

WIND 

28 

43 

34 

46 

52 

86 

17 

40 

52 

42 

40 

11 

21 

14 

43 

20 

33 

40 

33 

40 

28 

10 

55 

19 

24 

21 

19 

18 

17 

8 

33 

988 

WAHDEHSTILLE  R   11  FARH 

ETAP 

.20 

.33 

.12 

.13 

.29 

.32 

.09 

.06 

.16 

_ 

.18 

.24 

.23 

.19 

.23 

.32 

.21 

.14 

.28 

.22 

.21 

.25 

.24 

.19 

.29 

.24 

.25 

.27 

.24 

.27 

.27 

B6.90 

HDD 

27 

47 

25 

23 

33 

71 

24 

12 

27 

20 

51 

16 

20 

12 

29 

45 

12 

33 

23 

23 

22 

22 

16 

20 

25 

14 

19 

18 

* 

28 

14 

772 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
AlDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 
ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD   COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 

BELLEVILLE  DAM  2C 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELO  1 
BLUEFIELO  2 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLANO 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKMANNON 

BURNSV1LLE 

CABWAYL1NG0  $T  FOREST 

CAIRO  y   S 
CAMDEN-ON-GUALEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I A 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 
CLAY  I 
CLAY  2 

CLENOENIN  2  SH 
COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 

DAILEY 
DAVIS 

DAVISSON  RUN 
OUCK  CREEK 

EAST  RA1NELLE 

ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT 
FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  N£ 
FREEMANSBURG 
GARY 
GA5SANAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON 

GRAN7SVILLE  2  NW 
GRIFFITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 
HALL 


County 


0645  WOOD 
0661  NICHOLAS 

'9  HARRISON 
17 | PLEASANTS 
07 10  MORGAN 


UPSHUR 

MONROE 

UPSHUR 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 
MERCER 
GRANT 
RALEIGH 


LEWIS 

LEWIS 

NICHOLAS 

MERCER 

MERCER 

SUMMERS 

LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 
HARRISON 

PENDLETON 
POCAHONTAS 
UPSHUR 
BRAXTON 


RITCHIE 
WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 


3215  PENOLETON 
3236  LEWIS 
3333  MC  DOWELL 
3361 ; BRAXTON 
35'"  IGILMER 


HARRISON 
HARRISON 
CLAY 


KANAWHA 

HARRISON 

POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 

RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 

RANDOLPH 

MARION 

UPSHUR 

MERCER 


TAYLOR 

CALHOUN 

LINCOLN 

HARRISON 

BARBOUR 


HAMLIN  3846  LINCOLN 

HARPERS  FERRY  3927  JEFFERSON 

HAST INGS  '3974 jWETZEL 

HOGSETT  GALL  1  PCX.  IS  DAM   4200  MASON 
HOPEMONT  4264  PRESTON 


HORNER 

MOULT  LOCK  15 

HUNDRED 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 
IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 

jesse  run 

junction 

kearneysville  1  nw 
kern it 

knobly  mountain 
kumbrabow  state  forest 

lake  floyd 
lake  lynn 
lewisburg 

L1HDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 
LOCKNEY 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 


LEWIS 
MARION 
WETZEL 
CABELL 
CABELL 


MC  DOWELL 
44TB  LEWIS 
4499  HARRISON 
4339  LEWIS 
4619  LEWIS 


HAMPSHIRE 
JEFFERSON 

MINGO 

MINERAL 

RANDOLPH 

HARRISON 

MONONGALIA 

GREENBRIER 

MONROE 

LEWIS 

JACKSON 
GILMER 
LOGAN 


38  54 

37  25 

39  16 

37  47 
39  02 

39  09 

38  14 

39  09 
39  27 
39  37 

39  03 

38  38 
3B  25 

37  16 


80  18 
80  39 

80  13 

79  40 

79  49 

80  31 

81  01 
79  22 
Bl  11 

79  36 

81  43 
81  12 

80  03 

81  07 
78  14 


ei 


37  39   80  33 

38  13   02  12 

39  40   79  37 
39  03 
39  13 


38  30 

38  11 

39  00 

38  32 

6!  37  39 

39  10 

38  22 

39  03 
38  37 
38  22 

38  21 

39  16 
39  17 
38  27 

38  28 

38  J9 

39  13 
38  11 
38  52 
38  57 

38  49 

39  08 
39  16 
39  09 


39  11 
36  33 
39  28 


38  42 

39  06 

37  22 

38  41 

38  56 

39  21 
38  36 

38  14 

39  08 

39  03 

38  IT 

39  20 
39  33 

38  41 

39  26 

38  59 

39  30 
39  41 

36  23 

38  25 

37  28 

38  49 

39  12 

39  06 
39  06 

39  19 
39  23 
37  50 
3*  22 
36  33 


79  *5 

80  06 
30  16 

80  40 
82  21 

81  10 

80  36 

79  26 
60  34 

81  36 

81  38 

80  21 

80  20 

81  03 
81  04 

81  22 
BO  26 

BO  16 
SO  26 
Bl  16 

79  33 

79  28 

80  24 
80  24 


81  07 

79  20 

80  31 

81  33 

80  46 
80  31 


80  22 
80  06 

80  2? 
82  22 
B2  27 

81  49 
80  28 
80  30 
60  23 

60  20 

78  32 
77  33 

82  24 

79  00 

80  05 

80  30 

79  31 

80  26 
80  40 

80  23 

81  32 

80  58 
62  00 

81  22 
80  58 


Obser- 
vation 

time 


Obaervnr 


ESLE  BONO 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLE 

.IS  G.  GAINER 
NETTIE  R.  SHEETS 

WARD  6.  PERRJNE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FOLK 
i.  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HILLYARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 

I.  MARTS 
MRS.  C.  W.  REA 

RUPPENTHAL  I  I  1 

MR5.  A.  P.  SWISHER 
WILLIAM  K.  BUTCHER 
HAMILTON  GAS  CORP 
C.  K.  CALDWELL 
OTA  C.  KEENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 
MRS.  ABB1E  PARKS 

JOHN   B.    SHSEVE 

iISS    [LEAN   WALTON 
DR.    ARTHUR   B.    GOULD 
ROLAND   H.    SCOTT 
FOREST   CUSTODIAN 

EUREKA   PIKE   LINE   CO 

1AM  F.    CONPTON 
GEORGE   B.    THOMPSON 

CLARA   F.HOLSEN 
U.S.   WEATHER   BUREAU 

VA  WATER  SVC  CO 

HENRY  R.  GAY 
SAMUEL  R.  PERINE 
PETER  H.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 

BERTHA  J.  YOUNG 
RITCHIE  GNEATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B. ARTHUR 

LAURA  E.  FULWIDER 
MART  DUMAS 
MRS.  DOROTHY  FOGG 
MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAVIUS  E.  BROWN 

MRS. S.R. HARRISON ,JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTOh  THARP 
FRED  E.  BOWLING 

DICK  B.  MURPHY 
EDDIE  MC  1NTYRE 

L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

K  WELLS 

IAM  D.  MYERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  0.  MOORE 
WADE  0.  ALLMAN 
MRS.  OPAL  R.JACKSON 

.  VA  WATER  SVC  CO 
ISS  E.  J.  WHITE 
.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DULIN 

MAPLE  H.  SUMMERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  A.  FURBEE 

.  N.  ROBINSON 

,3.  WEATHER  BUREAU 

JEFF  LOCKHART,  JR. 
ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 
JAMES  MYERS 

J.  P.  KUYKENDALL 
UNIVERSITY  EXR  STA 

A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
0.  C.  HAMILTON 

.  M.  BENNETT 
WEST  PEHN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 
■ETTY  J.  RADAfAUGH 

■ROOKS  E.  UTT 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
DONALD  C.  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  0.  WADE 


Refer 

to 
tables 


2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 


Station 


MANNINGTON  1  N 
NANMNGTON  1  W 
HARLINTOH 

MARTINSBURG  CAA   AIRPORT 

MART1NSBURG   2   W 

MATH IAS 

HATOAKA 

MC   MECHEN   DAM   13 

MIDDLE60URNE   2    E5E 
MI OVALE 
MOORc FIELD 
MOOREFIELD   MC   NE1LL 
MORGANTOWN   CAA   AIRPORT 

MORGANTOWN   LOCK   6  DAM 

MOUNT   CLARE 
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NAOMA   1    E 

NEW   CUMBERLAND  0AM   9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 
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PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  7 

[PETERSBURG  WB  CITY 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
PCiNT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

QUE EN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  OAM  22 
RENICK  2  S 
RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEV 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROHRBOUGH 

ROWLESBURG  1 

ST  MARYS 

SALEM 

SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

5H1NNST0N 
SMITHBURG 
SMITHV1LLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 
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STONY  RIVER  OAM 
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SUNMERSvILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANOALIA 
VIENHA-BRlSCOF 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WEST  M1LF0R0 

WESTON 

WHEELING-OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

HEW  STATIONS 


County 


BERKELEY 
BERKELEY 

HARDY 
MERCER 
MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 

HARRISON 

GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANOOLPH 

MINERAL 

WYOMING 

MASON 

MASON 

LEWIS 

MERCER 


7263 
730GIGREEN6RIER 
7332  JACKSON 
7444  GREENBRIER 
7304  NICHOLAS 


LEWIS 
JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

HARRISON 

LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 

DODDRIDGE 

RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 
GRANT 
LEWIS 
NICHOLAS 

BRAXTON 

HAPRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 

WOOD 
HARDY 
WOOD 
WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 
HARRISON 
LEWIS 
OHIO 

OHIO 

GREENBRIER 
MINGO 
MINGO 
PUTNAM 


81  49 
61  33 

60  21 
60  22 
60  05 

77  39 
76  00 
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81  13 
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80  20 

79  14 

81  30 
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40  30 

39  39 

37  38 
39  30 
39  21 
S9  16 

39  06 
S9  00 
39  09 

38  40 

39  29 

37  33 

38  31 
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SB  03 


38  57 

37  58 

38  15 

96  34 
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38  39 

39  21 
39  23 
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36  40 

39  14 
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61  34 

79  41 

79  07 

80  02 
60  IS 

79  02 


60  26 

61  43 

80  29 
eo  20 

60  30 

79  40 

61  12 

80  34 

60  26 

61  03 

80  18 
60  43 

81  03 

81  21 
76  43 

79  31 

79  IB 
60  23 

80  51 
80  43 

80  25 
79  S3 

79  30 

SI  50 
BO  02 

60  32 

80  26 
80  27 
80  24 

60  02 

80  24 

61  )2 
7B  33 
61  42 
60  25 

80  36 
BO  33 

80  24 
BO  28 
80  39 

60  42 

60  16 

82  17 
82  17 

61  52 
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VA  WATER   SVC   CO 
RUSSELL    E.    WHITE 
JAMES   N.    MORGAN 
ORA   G.    FROST 
L  A.    CURRY 

CIVIL   AERO.    ADM. 
ROBERT   L.   CRISWELL 

>IL  L.  MATHIAS 
NOVELDA  THOMPSON 
CORPS   OF    ENGINEERS 


LAWRENCE   A.CRUMRINE  2   3    3 

MRS. RUTH  G.    DARNALL  3 

WILLIAM  W.    VANCE        j  2   3   3 

MRS.    JOHN  W.    SAVlLLB  2   3    3 

CIVIL   AERO.    ADM.  2   3    5 
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2  3  3 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHNNY  CHISLER 
JOHN  E.  ELR1CK 
HARLEY  C.  WALKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  3 


2  9  3 


Z.  W.  ANKROM 
MILES  H.  MARTIN 
JULIA  M.  HOVERMALE 

IL  AERO.  ADM.       2  3  5 
U.S.  WEATHER  BUREAU   2  9  5 


DELBERT  ROY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

.  MAXINE  LEACH 
NELL  BENNETT 

A.  SUTER,  JR. 


WALTER  C.  8YRD 
E.  C.  WINGER 
HERBERT  C.  DAHL 
0.  H.  HITT 
N.  VA  WATER  SVC  CO 

COMBINED  WITH  STA  Nl 
L.  G.  SWING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARY  V.  MC  FERR1N 
T.  CARTER  ROGERS 

CREED  R.  SUMMERS 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 
MISS  E.  CUTRIGHT 

WALTER  H.  BOLYARO 
W.  G.  H.  CORE 
MRS.  J.  A.  SWIGER 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESSINGER 

MS.  R.  D.  SNIDER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
HOPE  NATURAL  GAS 

M.  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  eECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 
MRS.  GERTRUDE  KING 
"-   M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS. MARGARET  PERKINS 
NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.THELMA  SPANGLER 
FRANKLIN  MILLER 
0.  A.  POST 
ROSCOe  H.  JACKSON 
KENT  SWECKER 


MISS  MARY  HORMOR 

PENN  METAL  COMPANY 

UNIVERSITY  EXP  STA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  H.  DONALD      2  3  5 

C.    E.    STETSON 

GEORGE   P.    PFISTER  2   9   5 

SCOTLAND  G.HIGHLAND 

J.    ARTHUR  HENRY  2    3    5         7 

CIVIL   AERO.    ADM.  CLOSEO   6/53 
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2  9  3 
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2  9  9    7 
2  3  3 


CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  6  WEST .  RWY 
LAWRENCE  T.  FINK 
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CHATTANOOGA:   1933 


WEST  VIRGINIA  -  SEPTEMBER  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 

WEATHER  SUMMARY 


The  drought  intensified  during  Sep- 
tember.  Average  total  precipitation 
was  2.00  inches  which  was  0.9r  inch 
below  normal .   Combined  state  av- 
erage total  precipitation  for  this 
July,  August  and  September  added  up 
to  7,70  inches  or  3.92  inches  below 
normal  for  the  three  months.   Average 
temperature  for  September  was  1.1° 
below  normal.   No  severe  storms  were 
reported  during  the  month. 

September  began  with  very  high  tem- 
peratures which  were  record-breaking 
for  so  late  in  the  season  at  many 
places.   At  the  lower  elevations,  100° 
temperatures  or  higher  were  recorded 
during  the  period  1st  to  4th,  inclu- 
sive.  Showers  of  rain  beginning  on 
the  3rd  and  ending  on  the  5th  gave 
moderate  to  locally  heavy  amounts  of 
badly  needed  precipitation.   The 
period  6th  to  18th,  inclusive,  was 
mostly  dry  although  a  few  light  showers 
occurred  on  the  11th  and  14th  at  sever- 
al places.   Temperatures  from  the  5th 
through  the  18th  averaged  somewhat  be- 
low normal.   Showers  began  on  the  19th 
and  ended  on  the  21st;  rainfall  was 
mostly  light  but  a  few  stations  re- 
ported moderately  heavy  amounts.   Tem- 
peratures on  the  19th  and  20th  were 
several  degrees  above  normal;  cooler 
weather  arrived  on  the  21st  and  stayed 
until  the  26th;  the  remainder  of  the 


month  was  somewhat  warmer  than  normal . 
The  last  ten  days  of  September  were 
practically  rainless. 

The  first  of  the  month  saw  soil  moisture 
far  below  the  needs  of  growing  crops,  a 
condition  which  had  its  inception  in  mid- 
August.   Drinking  water  for  livestock  was 
insufficient  and  hauling  water  for  live- 
stock was  a  common  sight;  there  was  much 
selling  of  livestock  because  of  lack  of 
pasture  and  water.   Drought  conditions 
prevailed  all  month  although  two-thirds 
of  the  normal  rainfall  was  received. 
The  picking  of  Grimes  Golden,  Jonathan 
and  Golden  Delicious  apples  was  in  full 
swing  by  the  18th;  some  growers  were 
beginning  to  harvest  Red  Delicious  and 
other  late  winter  varieties  by  the 
close  of  the  month.   The  final  cuttings 
of  hay  were  very  short  and  on  many  farms 
non-existent .   Pastures  were  poor  to 
fair ;  many  farmers  were  feeding  hay  and 
silage  and  turning  the  cows  into  the 
meadows.   Dry  weather  further  reduced 
corn  prospects;  at  the  month's  end  the 
crop  was  rated  but  fair.   The  tobacco 
harvest  was  completed  during  the  month 
and  curing  weather  was  almost  ideal. 
The  preparation  of  the  seedbeds  and  sow- 
ing of  small  grains  and  meadows  was  much 
delayed  by  dry,  hard  soil.   The  dry  con- 
dition of  forest  fuels  caused  a  danger- 
ous forest  fire  hazard  by  the  end  of  the 
month.  -  C.L.W. 
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62.5 
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68.4 
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64.0 
65.0 

99 
98 
100 
96 
98 

100 
99 
96 
92 
92 

97 
102 
106 

26 
15 
26 
26 
34 

23 
20 
28 
22 
22 

20 
22 
22 

2.22 
3.97 
1.25 
4.19 
7.18 

2.27 
3.52 
3.16 
2.62 
5.64 

3.17 
2.38 
2.00 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0 
0 

7 
11 

6 
11 
13 

7 
8 
8 
10 
11 

8 

7 
5 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table   for   earlier    years. 


See  reference  notes   following  Station    Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 

P 

recipitation 

if 

*  6 

■ 

> 
< 

■a 
.1 

6& 

• 

A 
O) 

s 

• 

a 

• 

i 

a 

5. 

a 

■ 
i 

& 
a 

No.  oi  Days 

g 

t- 

.1 
3Z 

> 
a 
• 

i 
O 

• 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  oi  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

H 

■S-o 

II 

So 

s 
& 

e 

o 

s 

6 

0 

s 
s 

o 

u 

5  * 

S  1 

St 

••=! 

9 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 
+FRANKLIN  3  NE 
JUNCTION 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

74.  * 
81. V 
80.9 
82.2 
80.7 

42.3 
45.6 
51.  7M 
45.4 
51.8 

58.4 
63.5 
66. 3M 
63.8 
66.3 

-  2,5 

-  1.2 

93 

103 

99 

103 

100 

3 

1  + 
1  + 
3 
1  + 

26 
27 
35 
28 
33 

23+ 

24 

14 

24 

24 

229 

130 
57 

118 
85 

3 

6 

6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
1.63 
1.85 
1.33 
2.62 

-  1.27 

-  .71 

1.00 
.74 

1.25 
,43 

1.07 

5 

12 

6 

5 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
3 
5 

5 

2 
2 

1 
0 
3 

i 

0 

l 

0 

1 

MARTINS8URG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  W8  CITY 

80.8 
79.* 
83.5 
83.7 
82.7 

51.8 
48.1 
48.7 
44.9 
50.2 

66.3 

63.8 
66.1 
64.3 
66.5 

-   .6 
.1 

102 
99 
102 
101 
101 

3 

1  + 
3 

1  + 
3 

35 
30 
32 
27 
33 

24 
23 
23 
23 
23 

75 
118 

77 
110 

83 

6 
6 

7 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
2.22 
1.60 
1.87 

1.49 

-  1.09 

-  .97 

.75 
1.00 
.70 
•  80 
.55 

12 
5 
6 

12 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 
6 
4 
6 

4 

2 
2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 

0 
0 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

82.1 
80.1 
80.8 

48.7 
46.6 

47.2 

65.4 
63.4 
64.0 

-  .3 

-  .2 

102 

90 

103 

4 

1  + 
1 

35 
35 

30 

14+ 
17+ 
23 

6 
3 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
0 
0 

1.84 

.42 

3.42 

-   .57 
.83 

.55 

.39 

1.50 

5 

12 

6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
2 

7 

1 
0 
3 

0 
0 

1 

DIVISION 

64.3 

1.86 

.0 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

84.2 
83.2 
77.7 
86.7 

80. A 

46.8 
52.6 

44.4 
47.4 
47.2 

65.5 
67.9 
61.1 
67.1 
63.8 

-  1.4 

-  .5 

-  .5 

-  .7 

105 
103 
99 
105 
100 

2  + 

3 

4 

3+ 

3 

30 
41 
27 
32 
31 

24 
14 
23 
23 
23 

88 
49 

50 
113 

6 
6 
6 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
2.95 
2.09 
1.33 
1.59 

-  2.15 

.36 

-  1.75 

-  2.42 

-  1.37 

.69 
1.97 
.67 
.70 
.90 

5 
20 
5 
5 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
5 

7 
5 
6 

1 
2 
1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

83. 3M 

72.3 

80.8 

83.0 

77.2 

48.  3M 

41.7 

48.2 

46.4 

45.5 

65. 8M 

57.0 

64.5 

64.7 

61.4 

-  2.3 

-  3.0 

-  3.1 

-  1.6 

102 

89 

102 

104 

97 

3 

1 

3+ 

2+ 

3 

33 
22 
35 
35 
31 

14+ 

23 

23 

23 

14+ 

85 
256 

159 

6 

0 
6 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
3.11 
1.46 
2.64 
1.66 

.51 

-  2.14 

-  .05 

-  1.62 

1.99 
.95 
.39 

1.00 
.89 

20 

1 
20 

5+ 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 
5 

5 
7 

3 
3 

0 
2 
2 

1 

0 
0 
2 
0 

FA  I RMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

79.6 
82.3 

80.6 
83.6 
78.9 

53.1 
49,5 
47.4 
48.2 
50.2 

66.4 
65.9 
64.0 
65.9 
64.6 

-  1.0 

-  2.6 

-  3.1 

100 
102 
101 
102 
101 

2  + 
3 
3 
2 

3 

37 
35 
31 
35 
35 

14+ 
23 

14 

14+ 

14 

80 

77 

102 

99 

6 
7 
6 
7 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
1.72 
1.60 
1.58 
3.55 

-  .55 

-  1.50 

-  1.01 

.55 

.72 
.71 
.54 
.67 
2.03 

5 

5 

12 

20 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
7 
5 
6 

3 

1 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

74.7 
73.8 
81.2 
80.3 
79.2 

43.9 
41.7 
46.8 
47.3 
53.2 

59.3 
57.8 
64.0 
63.8 
66.2 

-   .9 

93 
91 

102 
103 
102 

1 
3 
3 
4 
3 

27 
26 
32 
33. 

37 

23 
23 

14+ 
23 

14 

206 
237 

110 

84 

3 
2 
6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.73 
1.89 
3.B1 
3.76 

2.11 

-  2.05 

.42 

•  45 
1.01 
1.50 
1.99 

.87 

6 

5 

20 

20 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

7 
8 
7 

0 
1 
4 
2 
2 

0 

1 

1 
1 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

81.4 
81.5 
80.9 
79.9 
80.7 

52.2 
51.5 
52.2 
54.2 
54.6 

66.8 
66.5 
66.6 
67.1 
67.7 

1.0 

-  1.9 

-  .7 

106 
103 
103 
102 
102 

2 

3 
3 
3 
3 

39 
36 
38 
38 
40 

14 
14 
14 
14 
14 

61 
85 
68 
61 

50 

6 
6 

5 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
3.11 
3.20 
2.87 
2.45 

-  .57 
.20 
.17 

-  .54 

1.01 
1.67 
1.75 
1.09 
1.14 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
'  .0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
5 
6 
7 

3 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
R0WLESBUR6  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

75.8 
77.2 
81.0 
85.4 
81.3 

47.5 
44.4 
49.7 
48.9 
49.2 

61.7 
60.8 
65.4 
67.2 
65.3 

-  1.0 

-  .8 

94 
95 

101 
104 
102 

3 
1 
3 
2+ 

4 

31 
29 
34 
33 
33 

14 
23 
14 
23 

14 

153 
167 

77 
55 

3 
4 
6 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
3.26 
1.95 
1.24 
1.98 

-  .84 

-  1.53 

-  2.08 

.72 
.98 

.80 

.55 

1.29 

5 
5 
5 
5 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

7 
4 
6 

1 
3 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

81.0 
81.9 
81.9 
81.0 

53.9 
47,5 
48.2 
51.8 

67.5 
64.7 
65.1 
66.4 

-  .2 

-  2.2 

-  1.0 

100 
103 
103 
103 

1  + 
2 

4 

4 

40 
32 
35 

41 

14+ 
23 
23+ 
23 

63 
106 

6 
6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

2.57 

1.56 
2.42 

-  1.07 

-  .50 

1.40 
1.13 
1.00 
1.46 

20 

20 

6 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 

7 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

DIVISION 

64.6 

2.33 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

83.3 
78.7 
79.4 
78.8 
79.7 

46.0 
51.2 
44.1 
43.7 
49.7 

64.7 
65.0 
61.8 
61.3 

64.7 

-  2.3 

-  1.5 

99 
93 
97 
95 
96 

2 

2 

2 

2+ 

2 

32 
31 
28 
26 
33 

14+ 

14 

23 

23 

14+ 

78 

85 

146 

156 

86 

7 
3 
6 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.74 
1.63 
3.44 
2.07 
1.26 

-  .77 
.90 

-  1.06 

.43 
.92 
2.30 
.65 
.61 

6 
6 
5 
4 
5 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
5 

7 
4 

0 
1 
2 
3 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

82.3 
84.2 
82.3 
84.0 
75.  OM 

50.9 
49.3 
53.5 
53.2 

41.  2M 

66.6 
66.8 
67.9 
68.6 
58.  1M 

-  .7 

-  2.3 

99 

101 

102 

103 

90 

2  + 
2 
2 
2  + 

1  + 

41 
36 
37 
40 

14+ 
23 
23 
14+ 

57 
49 

222 

6 

7 
7 
8 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
2.68 
1.55 
1.41 
2.38 

-  1.39 

-  1.57 

.67 
1.51 
.70 
.61 
.83 

6 

5 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
6 
5 
9 

1 
2 
1 
1 
2 

0 
2 
0 
0 

0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

72.9 
82.  1M 
84.5 
84.9 
82.4 

47.6 
47. 6M 
47.5 
47.3 
48.3 

60.3 
64.  9M 
66.0 
66.1 
65.4 

-  2.0 

-  3.6 

90 

100 
105 
102 
101 

2 
3 
3 
1* 

4 

33 
36 
34 
33 
36 

23 

14+ 
23+ 
14 
23 

173 
64 

1 

7 
7 
9 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 
2.01 
1.94 
3.62 
1.55 

-  2.22 

-  .98 

-  .63 

.44 
1.10 
1.04 
1.85 

.70 

5 
5 
5 
20 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 
4 
6 

0 

1 

2 
1 

0 

1 

1 

2 

0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  W8  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

85.2 
84.4 
79.2 
84,9 
82.4 

51.3 
54.8 
48.5 
53.2 
52.1 

68.3 
69.6 
63.9 
69.1 
67.3 

-  .7 

-  .9 

-  .4 

-  1.3 

-  1.7 

104 
104 
97 
103 
100 

3 

2+ 

2 

1  + 
4 

35 
42 
32 
40 
43 

14+ 

14+ 

14 

15 

14+ 

51 
33 
97 

8 

7 

6 

10 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
1.13 
1.13 
1.77 
1.70 

-  .88 

-  1.75 

-  1.56 

-  1.38 

-  .95 

.82 
.52 
.60 
.91 
.72 

5 
5 
5 
5 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 

4 
6 

2 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

83.2 

80.8 
84.9 
85.2 
84.0 

50.1 
47,0 
48.6 
54.9 
48.4 

66.7 
63.9 
66.8 
70.1 
66.2 

-  1.0 
4.2 

100 
98 
102 
104 
102 

3+ 

4 

2+ 

3 

2+ 

37 
33 
37 
43 
34 

14 
23 
14 
23 
14 

25 

74 

7 
5 
8 
7 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
3.63 
1.18 
2.32 
1.72 

-  2.17 

-  .09 

.55 

2.95 
.80 

1.50 
•  95 

20 
5 
5 
5 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 

5 

4 

1 
2 

1 

2 
2 

0 

1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST   VIRGINIA 
SEPTEMBER   1953 


Temperat 

ure 

Precipitation 

H 

9   9 

• 

i 
< 

■a 
.1 

fi 

• 

X 

a 

I 

2 

« 
a 

a 

• 

Q 

No.  of  Days 

3 

■3 
o  C 

§1 

b 

|i 

ct£ 

>■ 
a 

9 

o 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

•3 
5 

■S-o 

S3 

O  o 

So 

• 
• 

a 

■ 

o 

1 
5 

,J 

si 

5  > 

si 

oS 

2  s 

RAINELLE 

RAVENSWOOD    DAM    22 

RICHWOOD    2    N 

RIPLEY 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

79.5 
8  3.8M 
75.2 
84.3 
76.  9M 

45.3 
51.  OM 
49.3 
47.5 
45.3 

62.4 
6  7.4M 
62.3 
65.9 

61. 1M 

-  .5 

-  2.0 

96 
102 

92 
102 

94 

1  + 
2 

1  + 
3 
2 

30 
36 
33 
34 
29 

14 
14 
23 
14 
14  + 

122 
50 

124 
74 

161 

5 

5 
3 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
1.61 
1.60 
2.21 

1.94 

-  1.70 

-  .69 

.71 
1.04 

.63 
1.75 

.61 

20 

20 

5 

20 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 
2 
6 

2 
1 
1 
1 
1 

0 

l 

0 

l 

0 

SPENCER 

UNION 

WEBSTER    SPRINGS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 

81.9 
81.2 
84.0 
80.6 
87.2 

45.6 
49.9 
46.6 
51.9 

M 
63.4 
67.0 
63.6 
69.6 

-  2.7 

-  1.3 

-  .1 

100 
100 
104 
98 
104 

2  + 
2 

3 

1  + 
3 

35 
35 
29 
41 

24+ 

14 
14  + 
24 

50 
109 

6 
6 

7 
6 

1? 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 
1.59 
1.94 
1.55 
1.87 

-  .89 

-  .96 

-  2.15 

-  1.29 

-  1.12 

.75 

1.10 

.65 

.80 

.85 

20 
6 
6 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
7 
4 
4 

2 
1 
2 
2 
1 

0 

l 

0 
0 
0 

W INF  I  ELD    LOCKS 

83.0 

51.9 

67.5 

102 

3 

39 

14 

7 

0 

0 

0 

2.58 

-       .66 

1.68 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

65.4 

1.84 

.0 

STATE 

65.0 

-    1.1 

2.00 

-       .99 

.0 

TDATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


■EST    VIRGINIA 


Table  3 

SEPTEMBER 

1953 

"3 

Day  of  month 

Station 

o 

E- 

12   3 

4    5 

6 

7  |  8  J  9 

10  |  11  J 

12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  23  24 

25   26   27 

28  29  30 

31 

ABERDEEN 

1.33 

•02   .77 

T 

.27 

T     T 

•  15 

.12 

ALBRIGHT 

2*14 

T 

•  89 

■43 

.40 

.12        .08 

•  09 

T 

.13 

ALDERSON 

•  74 

.43 

•  31 

ALEXANDER 

3.04 

•29   *95 

.92 

.64 

.07 

•  06 

.09 

ALPENA  1  NW 

3*65 

.16 

.76 

.83 

.75 

,77        .10 

•  06 

.03 

.04 

.15 

ARBOVALE  2 

1.43 

•  36 

.28 

•  63 

.09 

T 

T 

.05 

ARNOLD 

1.41 

•16   .66 

.14 

T 

.17 

.06 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.63 

•  32 

.92 

.23 

•  14 

.02 

T     T 

BAYARD 

2.04 

.07 

1.00 

T 

.74 

■  04   T 

•  14 

.05 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.44 

2.30 

.57 

T 

•  26 

•  28 

•  01 

T 

BELINGTON 

1.60 

•  46 

.54 

.41 

•07        .02 

.04 

T 

.16 

T 

BELLEVILLE  DAM  20 

2.20 

•10   .65 

.18 

T 

T 

1.07 

BELVA 

1.60 

.60 

.90 

•  20 

BENSON 

1*46 

.06 

.69 

•  02 

.20 

•  43 

.06 

BENS  RUN 

2*95 

T     .86 

.03 

.08 

.01 

1.07 

BERKELEY  SPRINGS 

1.63 

.16 

•  58 

.03 

.74 

.07 

•  02 

.01 

BERLIN 

1.52 

■  40 

.55 

.31 

•  26 

BIG  SKIN  CREEK 

1.42 

•  31 

.72 

•  16 

.16 

.07 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

2.07 

•65   .10 

.5c 

.04 

.06 

•56 

•  08 

BLUEFIELD  1 

1*26 

.32   .61 

•  04 

T 

T 

•  29 

T 

T 

BLUEFIELD  2 

1.42 

.60 

•  53 

.05 

.24 

8LUEST0NE  DAM 

1.31 

•  19 

.67 

T 

.01 

.38 

•Ofi 

BRANCHLAND 

2.42 

.03   .95 

•  24 

•  01 

.03 

1.16 

BRANDONVILLE 

2.09 

•  67 

.29 

.32 

•  04 

.46 

.03 

■  26 

BROWNSVILLE 

1.33 

•09   .70 

.25 

.19 

.10 

BRUSHY  RUN 

1.73 

1.03 

.19 

•  31 

.10        .07 

T 

T 

.03 

BUCKEYE 

1.73 

•  80 

.?y 

.41 

.10 

•  13 

BUCKHANNON 

1.59 

.07   .90 

T 

.37 

■  06   T 

•  12 

.07 

T 

BURNSVILLE 

RECORD  MISSING 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

2.68 

1.51 

.09 

1*08 

T 

CAIRO  3  S 

3*31 

.53   .70 

T 

T 

T     *01 

•  08 

T     T 

T 

1.99 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.40 

1.23 

•  46 

.29 

.05 

•  20 

.17 

CANAAN  VALLEY 

3.11 

.95   .16 

•  74 

.07 

.87 

.09   .08 

.10 

.05 

CENTRALIA 

1.59 

.39 

.65 

.33 

.04 

•  18 

T 

CHARLESTON  WB  AP 

1.55 

.41   .70 

T 

.03 

.02 

•  17 

•  22 

T 

CHARLESTON  1 

1.41 

.61 

•  28 

•  11 

.01 

.40 

T 

T 

CLARKSBURG  1 

1.46 

T 

T     .17 

.38 

.41 

T 

.39 

.11 

CLAY 

RECORD  MISSING 

CLENDENIN  2  SW 

1*89 

•40   «S3 

•  43 

•  18 

T 

.35 

COBURN  CREEK 

" 

.50 

.15 

•10   .50   .50 

CRANBERRY  GLADES 

2.38 

.40   .83 

.04 

•  26 

.01   .02 

.52 

•  28 

.02 

CRAWFORD 

1.60 

.14   .89 

.25 

.04 

•  20 

.08 

CRESTON 

2.64 

T    1.00 

.39 

•  20 

1.00 

.05 

DAILEY 

1.53 

.36 

•  42 

•  56 

.03        .07 

T 

.0  7 

.02 

T 

DAVISSON  RUN 

1.72 

.02 

.57 

.55 

.49 

.09 

DUCK  CREEK 

1.53 

•  52 

.30 

.33 

•  01 

.27 

.10 

EAST  RAINELLE 

2.73 

1.49 

.37 

.Oo 

•  47 

.34 

• 

ELK 

1*62 

.76 

.53 

•  16 

.15 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

1.66 

.05   .89 

T 

.08 

•  54 

.04 

T 

T 

•  03 

•  03 

T 

FAIRMONT 

2.40 

.07 

T     .72 

.39 

•  53 

.03 

•  08 

.50 

.OP 

FINK  RUN 

1.70 

•06   .84 

.55 

•  06 

.13 

•  06 

FLAT  TOP 

1.00 

•04   .44 

T 

.07 

T 

•  21 

•  24 

T 

FRANKLIN  3  NE 

1.65 

1.2S 

.25 

.35 

GARY 

2.01 

1.10 

•  40 

•  06 

.37 

•  06 

T 

GASSAWAY 

1*94 

1.04 

• 

•  90 

GLENVILLE  1 

U72 

.71 

•  36 

•  20 

T          .03 

T 

.35 

•  03 

.02 

GRAFTON 

1*60 

.18   *51 

.54 

•  03 

•  20 

•  12 

.02 

GRANTSVILLE  2  NW 

1.58 

•  38 

•  30 

.13 

.01 

•  67 

HACKERS  CREEK 

- 

.04   - 

•  23 

•  35 

.20 

HALL 

1.92 

•  43 

•  69 

•  39 

.02        T 

.17 

•  02 

HAMLIN 

3*62 

1.54 

•  20 

.03 

1.65 

HARPERS  FERRY 

4.06 

2.93 

•  05 

•  10 

.75        T 

•  03 

.20 

HASTINGS 

3.55 

.90 

.04 

.50 

.02 

2*03 

.06 

HOGSETT  GALLIP0L1S  DAM 

1*55 

.01   .70 

.19 

.16 

•  46 

•  03 

HOPEMONT 

1.73 

.06   .12 

.32 

.4* 

.40 

.11        .06 

•  09 

T 

.12 

T 

HORNER 

1.22 

.12   .82 

•  14 

T 

.14 

HOULT  LOCK  15 

1.79 

•  41 

.  3H 

•11         .02 

•  57 

•  20 

.10 

HUNTINGTON  1 

1.57 

.82 

.01 

.02 

•  70 

•  02 

HUNTINGTON  WB  CITY 

1.13 

T 

•23   .52 

.01 

T 

.01 

•  22 

.14 

IAE6ER 

" 

•  38 

~ 

•  18 

.02 

IRELAND 

1.90 

.18   .93 

T 

.45 

T     .04 

.19 

•  11 

ISAACS  CREEK 

1.55 

.63 

.  35 

•  50 

.05 

JANE  LEW 

1.37 

•02   .71 

T 

.27 

•  23 

.14 

T 

JESSE  RUN 

1.38 

T     .70 

.26 

•  26 

■  16 

JUNCTION 

1.33 

T     .10 

.43 

•  38 

.40 

•  02 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

2.62 

•  09 

1.07 

.52 

.91 

•  03 

KERMIT 

2.00 

T     .16 

.96 

.02 

•  64 

KNOBLY  MOUNTAIN 

1.51 

•  47 

.76 

•08   .05 

•  06 

•  07 

KUMBRA90W  STATE  FOREST 

1.89 

T    1.01 

•  09 

.45 

•  08 

.13 

.13 

LAKE  FLOYD 

2.25 

T 

•05   «61 

.53 

T 

1*01 

•  05 

LAKE  LYNN 

3.17 

•  50 

.68 

•  47 

.02 

1.10 

.25 

•  15 

LEWISBURG 

1*13 

•31   .60 

•  05 

.14 

•  03 

LINDSIDE 

1.49 

•  97 

.18        T 

•  16 

.08 

.08 

LITTLE  SKIN  CREEK 

1.69 

.03  1.14 

•  20 

•  02 

•  23 

.07 

LOGAN 

1.77 

T     .91 

•  40 

.05 

T 

•  41 

LONDON  LOCKS 

1.70 

.70 

•  72 

•  01 

.01 

•  20 

.06 

LOOKOUT  2 

2.45 

1.70 

.55 

•  20 

MADISON 

1.29 

.39 

•  31 

.04 

•  55 

MAN 

2.30 

•34  1.02 

.05 

T 

•  69 

MANN1NGT0N  1  N 

3*61 

.87   .57 

.02 

.75 

•  03 

1.50 

.07 

MANNINGTON  1  W 

3*87 

1.26 

•  37 

•  03 

.65 

T 

1*44 

•  02 

.07   .03 

MARTINSBURG  CAA  AP 

1*83 

.72 

.34 

.75 

T 

T 

.02 

MATHIAS 

2*22 

1.00 

.85 

•  32 

■  02 

.02 

.01 

MATOAKA 

1*40 

.80 

•  25 

•  35 

MCMECHEN  DAM  13 

2*84 

•20   *46 

•  20 

•  04 

.48 

•06        .08 

1.28 

•  04 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3.76 

T 

•04   .96 

•  33 

.  38 

.01 

1.99 

.03 

•  02 

MIDVALE 

1.71 

.37 

.80 

.12 

T         .05 

.15 

.02 

•  10 

MOOREFIELD 

1.60 

T 

•  70 

.30 

.50 

.10 

T 

T 

MOOREFIELD  MCNEILL 

1.87 

.14 

.30 

•  SO 

.80 

.04 

.09 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.11 

T 

.08   .66 

.07 

.28 

T 

.05 

.87 

.10 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2.95 

•  12 

•  53 

•  63 

.02       T 

1*01 

.47 

.17 

MOUNT  CLARE 

1.60 

•40   .57 

.47 

■  25 

.11 

MT  STORM 

1.49 

.13   >32 

•  68 

•  04 

•  10 

•  22 

NAOMA  1  E 

1.60 

•  67 

•  77 

■  16 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

3.11 

.18   .47 

.09 

•  42 

.03   .03 

•  16 

1*67 

•  06 

NEW  MARTINSVILLE 

3.20 

T          T 

.38   «62 

•  43 

T 

•  02 

W75 

OAK  HILL 

3.63 

2.95 

•  55 

.01 

.02 

.10 

OMPS 

2.13 

•  59 

•  62 

.44 

•  45 

•  03 

PARKERSBURG  CAA  AP 

2.87 

.33 

.04   .78 

.19 

T 

T 

•  44 

1.09 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

2.45 

•  01 

•09   .73 

.01 

•  01 

T 

•  46 

1.14 

T 

PARSONS  2 

1*46 

.07   .72 

•  40 

T     .03 

.07 

•  08 

PETERSBURG  WB  CITY 

1.49 

T 

.55 

•  52 

T 

.40 

•  02   T 

T 

T 

PHILIPPI 

1.46 

•  20 

.63 

.40 

T         ,01 

.15 

.09 

PICKENS  1 

3.26 

•68   .98 

.67 

•  26 

•  45 

*22 

PIEDMONT 

1.84 

.55 

•  48 

■  40 

•20       .03 

•  10 

•  07 

.01 

PINEVILLE 

1.16 

•  60 

•  33 

T 

•  05 

T 

POINT  PLEASANT 

2.32 

1.50 

.05 

•  02 

.67 

.08 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

1.72 

T     .95 

.05 

.13 

T 

T  • 

•  50 

T 

POLK  CREEK 

1.10 

T     .65 

.13 

.31 

.01 

PRINCETON 

1.91 

1.03 

.63 

.01 

T 

•  06 

.15 

T 

.03 

NotM  Following  i 
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Table  3— Continued 


"o 

Day  of  month 

Station 

2 

1  |  2  |  3 

4  1 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  |  18 

19  | 

20 

21 

22  i  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

RA1NELLE 

1.42 

■  01 

•  58 

.01 

.05 

T 

.71 

•  06 

RAVENSWOOD  CAM  21 

1*61 

•  09 

•  26 

.11 

.11 

1*04 

RENia  2  s 

2.65 

1.66 

.38 

T 

.10 

•  28 

•  23 

RICHWOOO  2  N 

1.60 

.63 

•  35 

.26 

.27 

.09 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

1.26 

.95 

•  20 

.13 

RIPLEY 

2.21 

.46 

T 

T 

T 

1.75 

ROANOKE 

1.66 

.37 

.86 

.  12 

.03 

•  18 

•  12 

ROCKFORO 

1.39 

T 

•  76 

.30 

T 

•  21 

•  12 

ROHRBOUGH 

1.12 

.72 

.13 

•  18 

•  09 

ROWLt.BURG  1 

1.95 

.09 

•  80 

•  49 

.  32 

T     .04 

.10 

.11 

ST  MARYS 

3*08 

.91 

T 

•  27 

.01 

•  02 

1*85 

.02 

SALEM 

2.33 

.55 

.42 

•  21 

1.15 

SAND  FORK 

1.37 

•  30 

•  70 

.1*. 

.02 

•  20 

•  01 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

1.94 

•  61 

.07 

•  29 

.22 

.31 

SHINNSTON 

2.01 

T 

T 

.47 

.61 

.05 

•  81 

•  07 

SPENCER 

1*99 

•  07 

.54 

•  38 

■  08 

T 

T 

.75 

.15 

.02 

SPRUCE  KNOB 

.42 

•  03 

•  39 

STONY  RIVER  DAM 

.91 

.11 

.33 

■  40 

.07 

SUGARCAMP  RUN 

2.09 

•  93 

.34 

•  45 

.02 

.25 

.10 

SUMMERSVILLE  2 

1.08 

.35 

.38 

.35 

SUTTON  2 

1.84 

.50 

•  64 

•  50 

.20 

T 

SYCAMORE  CREEK 

1.75 

.57 

.63 

•  43 

.12 

THOMAS 

1.76 

T 

•  35 

•  56 

■  96 

•04         .05 

•  03 

.14 

.05 

T     T 

UNION 

1.59 

•  10 

•  35 

.09 

.05 

UPPER  OAVISSON  RUN 

1.69 

•  56 

•  96 

.57 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

1.47 

T 

.01 

■  46 

.40 

T 

VALLEY  CHAPEL 

1.24 

•  55 

•  37 

.27 

•  05 

VALLEY  HEAD 

1.73 

•  70 

•  40 

■  39 

■  04 

.12 

•  05 

•  03 

VANDAL IA 

1.33 

.12 

•  69 

.09 

.03 

.16 

.04 

VIENNA  BRISCOE 

1.98 

.02 

•  56 

•  06 

•  02 

1.29 

•  01 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

3.42 

.50 

•  50 

.50 

•  42 

•45         .02 

.03 

WASHINGTON  DAM  19 

1.67 

.04 

•  69 

•  10 

.24 

.02 

.76 

T 

WEBSTER  SPRINGS 

1.94 

•  50 

■65 

■  4)0 

.12 

.15 

•  08 

•  04 

WEIR TON 

2.57 

T 

.84 

.02 

.  ID 

.03   T 

T 

•  09 

1.40 

■  03 

T 

WELLSBURG  3  NE 

~ 

.37 

' 

T 

.30 

T 

•  22 

1.13 

.03 

WEST  MILFORD 

1.58 

.10 

.50 

.48 

•  38 

•  12 

WESTON 

1.56 

•  10 

•  00 

•  23 

.01 

•  22 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

2.42 

•  08 

•  19 

.14 

.03 

•  48 

.04 

1.46 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.55 

•  60 

.58 

.06 

•  11 

T 

WILLIAMSON  1 

1.87 

.14 

•  85 

.42 

•  46 

WILLIAMSON  2 

2.05 

.16 

1.04 

.42 

.43 

WINF1ELD  LOCKS 

2.58 

•  45 

•  37 

•  02 

.04 

1.66 

•02 

REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Identification  numbers  In  the  index  nuaber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  sta 
Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  Biles  and  direction  fr 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  Ju 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  rec 


e  basis.   There  will  be 
<m  the  post  office. 


of  this  bullet 


duplication  of  numbers  within 


ted,  dlmens 
is  I 


■ma 


the 


Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages, 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  excep 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting 


this 
ndard 

bullet t 
Weather 

Bureau 

type  pan 

of 

in  °F. 
4  foot 

precip 

dlnmete 

Table 

1,  begi 

nnlng  • 

1th  July 

L948. 

ss  otherwise 

lndlcat 

ed. 

7  are 

for  the 

24  hours  ending 

at 

time  of 

observ 

in  miles.   Degree  days  : 


Bureau  and  CAA  stations.  F 
when  the  depth  of  snow  on  th 
causes  of  local  variability 


i  Tables  3,  6 
a  later  date 
folio 


// 


-   NO  I 

+  And  also  on  a  lit 

•   Amount  included  1 

Cage  is  equipped  with  a  i 
Adjusted  to  a  full  month. 
In  the  "Refer  to  Tables" 
i  Dmti 


log  measuremen 


n  Index.   No  rec 
time  distribute 


>rd  in  Table 
i  unknown. 


nd  5  is  lndli 


ground 
in  the  & 

ted  by  e 


See  the  Station  Index  for  observation  time. 

stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.m.  I.S.T.  ITS  KQUlv  in  Table  7  means 
s  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  takes  from  differ 
owpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


olu 


Water  equivalent  of  snowfall 
One  or  more  days  of  record  ml 
Dally  values  and  monthly  tota 
Trace,  an  amount  too  small  to 
Includes  total  for  previous  n 
Observation  time  is  1:30  a.m. 

on  Price:   IS  cents  per 


he  Station  Index  the  letter  "C"  indicates 

or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  in 
see  Table  5  for  detailed  dally  record, 
recording  gage. 


B.S.T.  of  the  following  day. 


processed  for  special  purposes  and  are  published  la 

owfall. 

been  adjusted  to  represent  the  value  for 


er  In  Hourly  Preclpl- 
full  month. 
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VEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1953 


Station 

Day 

Of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

1 

5    1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12. 

"I 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

96 

55 

99 
54 

98 

55 

91 
64 

86 
60 

72 
55 

80 
47 

76 
45 

79 

40 

80 
39 

84 
39 

89 
55 

78 
49 

77 
32 

88 
40 

65 
41 

85 
42 

87 

40 

83 
52 

77 
60 

76 
59 

68 

37 

72 

35 

75 
32 

78 
40 

76 
46 

88 

45 

92 
45 

90 
38 

92 
36 

83.3 
46.0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 
62 

93 
57 

92 
61 

89 
66 

86 
68 

72 
53 

70 
48 

72 
46 

73 
45 

73 
47 

79 
46 

84 
63 

72 
46 

73 
31 

81 
52 

79 

47 

81 
46 

81 
47 

80 
62 

79 
54 

73 
51 

62 

42 

73 
35 

70 
48 

69 
59 

70 
58 

82 

53 

8  1 
50 

88 

44 

89 
47 

78.7 
61.2 

BAYARD 

MAX 
MIN 

90 
53 

88 

57 

93 
55 

90 
58 

80 
56 

69 

53 

71 
48 

68 
38 

69 

32 

73 
31 

77 
40 

76 
56 

63 
42 

60 
28 

77 
40 

73 
48 

72 
35 

31 

01 
46 

70 
50 

71 
49 

57 
36 

61 
26 

70 
26 

68 

35 

69 
42 

77 
45 

72 

3  6 

85 

38 

86 
38 

74.4 
42.3 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

96 

51 

97 
53 

95 

54 

90 
55 

73 
52 

68 
49 

74 
39 

72 
36 

77 
37 

77 
39 

83 

41 

63 
59 

74 
42 

76 
29 

82 
42 

80 

37 

79 
40 

88 

40 

89 
54 

73 
58 

70 
50 

61 

31 

70 
28 

72 

40 

66 
39 

70 
48 

79 
50 

63 
45 

92 

43 

92 

39 

79.4 
44.1 

BENSON 

MAX 
MIN 

99 
60 

105 
63 

105 
65 

102 
65 

80 
57 

79 
53 

78 
42 

78 
42 

81 
40 

84 
41 

86 

44 

85 
61 

80 
47 

67 
32 

83 
42 

84 
41 

86 

39 

86 

38 

88 

57 

62 
63 

77 
51 

65 
36 

72 
32 

80 
30 

80 
45 

76 

50 

85 
49 

82 
36 

95 
39 

96 

41 

84.2 
46.8 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

101 
66 

100 
67 

103 

68 

100 
72 

86 
59 

BO 
54 

81 
54 

79 
50 

78 
49 

85 

49 

65 
53 

84 
62 

75 
45 

59 
41 

83 
48 

83 
48 

77 
48 

86 
45 

88 

60 

79 
63 

73 
59 

67 

43 

71 
42 

80 
43 

61 
42 

78 
49 

85 

56 

61 
46 

94 

47 

93 
50 

83.2 
52.6 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

103 
60 

103 
62 

103 
62 

97 
61 

69 
58 

64 
54 

82 

51 

76 

47 

78 
37 

77 
35 

61 
42 

61 
55 

69 
49 

68 
34 

88 
41 

62 
50 

79 
36 

75 
35 

75 
46 

72 
55 

78 
53 

69 
35 

69 
28 

71 
27 

70 
35 

77 
44 

85 
49 

85 
46 

96 
39 

99 

41 

81.4 
45.6 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

MAX 
MIN 

93 

48 

95 

52 

95 
53 

93 
61 

75 
54 

51 

74 

40 

71 
40 

74 
35 

78 
36 

81 
36 

61 
53 

73 
43 

65 
28 

80 
39 

79 
37 

75 
36 

86 

34 

83 
63 

79 
60 

66 

50 

68 
31 

71 
26 

75 
48 

71 

45 

70 
46 

81 
46 

81 
49 

91 
33 

91 

34 

78.8 
43.7 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

94 
59 

96 
55 

94 
59 

86 
67 

71 
55 

71 
52 

77 
41 

77 
42 

74 
46 

78 
51 

84 
46 

66 
64 

67 

47 

71 
33 

84 
54 

82 

44 

85 
44 

84 
48 

82 
63 

71 
59 

75 
52 

67 
36 

70 
33 

72 

45 

66 

53 

72 

50 

84 
58 

64 

49 

92 
39 

94 
46 

79.7 
49.7 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

96 
60 

99 
59 

99 
60 

98 
63 

90 
68 

72 

58 

74 
51 

80 
52 

78 
50 

80 
46 

81 
46 

66 
49 

87 
51 

69 

41 

78 
42 

85 
49 

84 
50 

86 

47 

85 
49 

63 
61 

72 

60 

76 
43 

66 
41 

74 
41 

75 
42 

76 
50 

76 
54 

65 
53 

86 
43 

92 

45 

82.3 
50.9 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

96 

57 

97 
62 

97 
61 

99 

59 

95 
61 

70 
52 

73 
40 

74 
39 

70 
37 

74 
37 

79 
43 

82 
53 

80 
40 

58 
28 

63 
39 

79 
44 

76 
35 

72 
35 

86 
51 

85 
59 

71 
53 

63 

38 

60 
27 

68 
33 

75 
38 

70 
46 

73 
45 

80 
37 

76 

40 

90 
43 

77.7 
44.4 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

103 
59 

104 
63 

105 
64 

105 
63 

75 
57 

79 
45 

78 
46 

80 

45 

82 
41 

87 
42 

88 
45 

86 
60 

83 
47 

77 
33 

87 
42 

86 

43 

84 
42 

92 
39 

88 
66 

83 
62 

76 
54 

75 
38 

76 
32 

84 
33 

8  0 
46 

78 
51 

69 
52 

89 
42 

100 
40 

99 
40 

86.7 
47.4 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

96 
58 

98 
62 

100 
63 

94 
66 

74 
56 

75 
56 

76 
43 

74 
44 

75 
44 

80 
42 

64 
45 

82 
61 

71 
45 

65 
32 

63 
43 

80 
41 

77 
42 

88 

39 

84 
54 

74 
62 

69 
51 

65 
35 

70 
I  31 

78 
32 

72 
43 

73 
50 

85 
50 

82 
40 

93 

41 

93 

44 

80.4 
47.2 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

100 
58 

101 
59 

100 
62 

96 
67 

83 
52 

88 
51 

81 
50 

79 
46 

82 

44 

64 
49 

88 

49 

87 
61 

74 
42 

73 
37 

87 
43 

66 

43 

83 
45 

94 
44 

39 
58 

77 
64 

73 
55 

67 
39 

75 
36 

79 
38 

70 
48 

75 
52 

85 
56 

83 

46 

94 
42 

93 
44 

84.2 
49.3 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

100 
60 

101 
62 

102 
64 

96 
68 

85 
66 

79 
54 

79 

80 
42 

83 
44 

85 
46 

85 
56 

83 

44 

62 
33 

84 
44 

64 
42 

79 
41 

80 
40 

66 
57 

86 
58 

72 
54 

68 
38 

72 
33 

79 
35 

75 
45 

76 
55 

85 
42 

93 
42 

94 
44 

83.3 

48.3 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

89 

47 

84 
58 

88 
52 

84 
58 

74 
58 

65 

51 

69 

34 

65 
33 

68 
26 

72 
36 

76 
41 

73 
46 

65 
37 

59 
26 

74 
40 

72 
44 

68 
30 

76 
34 

70 
53 

69 
55 

69 
50 

55 

40 

58 
22 

69 
30 

68 
36 

69 
50 

75 
47 

75 

36 

83 
38 

65 

41 

72.3 
41.7 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

101 
62 

102 
67 

101 
68 

95 
70 

72 
54 

76 
52 

77 
51 

78 
51 

81 
47 

84 
49 

87 
54 

84 
60 

65 
48 

65 
38 

83 
50 

84 
52 

82 

50 

92 
47 

87 
64 

77 
63 

69 
54 

67 
43 

74 
37 

79 
50 

72 
55 

77 
56 

85 
55 

84 
52 

96 

48 

94 
58 

82.3 
53.5 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

101 
62 

103 
65 

102 
67 

103 
72 

98 
59 

65 

53 

63 

53 

81 
52 

78 
48 

80 
49 

85 
52 

90 
65 

87 
50 

69 

40 

66 

47 

86 
48 

87 
46 

83 
47 

93 

61 

89 
65 

79 
60 

71 
42 

70 
40 

74 
43 

80 
53 

73 
54 

77 
57 

85 
49 

86 

46 

97 
49 

84.0 
53.2 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

100 
60 

99 
65 

102 
65 

102 
66 

96 
65 

65 

55 

77 
48 

77 
48 

76 
45 

78 

45 

86 

47 

86 
46 

82 

47 

62 
36 

63 
37 

81 
45 

80 
45 

77 
42 

89 
45 

87 
61 

75 
56 

66 

40 

63 
35 

70 
37 

79 

37 

74 

47 

75 
53 

B2 
42 

81 
43 

94 
44 

60.8 
48.2 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

90 
46 

90 

50 

88 

49 

84 
57 

71 
53 

64 

50 

69 

37 

68 

35 

70 

31 

70 
32 

74 
34 

78 
50 

71 
40 

64 
27 

76 
36 

74 
36 

74 
34 

76 
35 

72 
54 

62 
37 

68 
47 

76 
48 

76 
42 

84 
34 

86 
35 

75.0 
41.2 

CRESTON 

MAX 
MIN 

103 

57 

104 
57 

104 
66 

104 
66 

98 
60 

67 
52 

81 
49 

81 
46 

81 
41 

80 
43 

83 

42 

65 
49 

86 

40 

62 
36 

67 
40 

83 

42 

84 
41 

61 

41 

88 

41 

93 
62 

77 
51 

72 
39 

70 
35 

70 
36 

79 
42 

72 

40 

72 
50 

85 
44 

82 

41 

95 
44 

33.0 
46.4 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
54 

93 
62 

97 
57 

91 
60 

72 

56 

70 
47 

73 
42 

70 
46 

75 
42 

77 
39 

79 
46 

60 
59 

59 
37 

63 
31 

79 
42 

77 
42 

72 

41 

85 
37 

80 
60 

73 
58 

72 
42 

61 
36 

69 

31 

76 
34 

69 
41 

72 

52 

80 

51 

79 

43 

90 
37 

90 
41 

77.2 
45.5 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

96 

67 

100 
70 

100 
70 

99 
72 

73 
57 

76 
56 

76 

46 

75 
47 

76 
47 

82 
49 

83 
54 

81 
64 

64 

45 

62 

37 

83 
49 

79 
52 

75 
47 

86 
46 

85 
66 

73 
62 

64 
51 

62 

44 

69 
37 

76 

44 

73 
50 

73 
60 

82 
56 

80 

45 

93 
48 

93 
54 

79.6 

53.1 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

89 
58 

90 
55 

88 
56 

81 
65 

65 
50 

64 
48 

70 
46 

67 
41 

71 
45 

70 
45 

77 
41 

80 
54 

59 

41 

71 
36 

78 
52 

75 
49 

78 
43 

78 
52 

73 

58 

63 

53 

68 

42 

57 
34 

63 
33 

67 
42 

59 
50 

66 

49 

75 
53 

76 
45 

64 
50 

86 
42 

72.9 
47.6 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

99 

57 

99 

61 

99 
62 

91 
59 

83 

60 

64 
64 

79 
47 

75 
44 

75 
40 

78 
40 

82 

45 

84 
58 

79 

49 

68 
35 

85 
45 

82 
46 

79 
48 

82 
41 

77 

57 

73 
61 

80 
53 

65 
59 

70 
40 

73 

74 

80 
53 

76 
57 

85 
46 

95 

43 

97 
87 

80.9 
51.7 

GARY 

MAX 
MIN 

95 
59 

96 
56 

100 
58 

97 
64 

90 
62 

65 
52 

72 

47 

77 
47 

76 
45 

80 
45 

81 
46 

85 
52 

87 
51 

68 
36 

61 
40 

86 
39 

84 
39 

86 
44 

90 
49 

84 
61 

76 
56 

75 

43 

68 
37 

75 
36 

73 

38 

70 
48 

83 
48 

85 
40 

95 

41 

82.1 
47.6 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

103 
55 

104 
60 

105 
60 

95 
66 

80 
55 

80 
52 

81 
52 

79 
46 

81 
42 

85 
42 

87 
45 

85 
60 

73 
42 

73 

37 

65 
42 

84 
43 

81 
43 

90 
40 

88 
58 

78 
60 

72 
54 

70 
40 

76 
34 

81 
34 

73 
44 

79 

48 

88 

46 

86 

48 

97 

38 

96 
40 

84.5 
47.5 

GLENV1LLE  1 

MAX 

MIN 

101 
60 

101 
64 

102 
65 

95 
67 

78 
57 

74 
50 

76 
49 

77 
47 

76 
45 

81 
44 

85 
48 

84 
61 

74 
47 

68 
37 

64 
43 

83 
45 

79 
43 

90 
41 

84 
63 

76 
64 

68 
46 

66 

40 

76 
35 

78 
36 

72 

47 

78 
52 

65 
58 

83 
45 

95 
42 

95 
45 

82.3 
49.5 

GRAFTON 

MAX 

MIN 

95 
60 

99 
62 

101 
63 

95 
62 

72 
58 

75 
56 

76 

46 

74 
45 

77 
39 

80 
42 

85 

44 

83 

61 

73 
46 

64 
31 

62 
44 

80 
41 

75 
39 

88 
39 

86 

52 

75 
62 

72 
54 

65 
42 

71 
32 

78 
33 

77 

48 

76 

50 

82 

50 

79 

39 

92 
40 

92 
43 

80.6 
47.4 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

100 

64 

102 

61 

100 
63 

100 
61 

94 
59 

70 
51 

85 
46 

85 
45 

60 
44 

79 
44 

83 
46 

87 
55 

85 
43 

67 
35 

69 

40 

85 
43 

85 
41 

80 
40 

92 
49 

87 
62 

79 
50 

71 
38 

69 

35 

74 
38 

79 
45 

79 
52 

77 
54 

85 
49 

84 
43 

96 
45 

83.6 
48.2 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

102 
56 

102 
58 

101 
60 

101 
65 

98 
55 

72 

51 

81 

47 

83 

45 

60 
43 

63 
45 

86 

46 

90 
60 

87 
39 

72 
33 

67 

40 

86 
40 

67 
40 

85 
41 

96 
57 

90 
63 

80 
54 

72 
36 

69 
35 

76 
36 

80 
47 

73 
50 

77 
53 

87 
42 

67 
40 

96 
42 

84.9 

47.3 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

97 
67 

97 
66 

101 
67 

90 
69 

73 
57 

75 
52 

76 
48 

73 
47 

78 
43 

81 
43 

82 
47 

81 
57 

62 

39 

56 
35 

81 
46 

78 
45 

76 
44 

65 
42 

85 
58 

72 
62 

69 

57 

65 
40 

69 
41 

76 
38 

73 
46 

72 
58 

80 
55 

7  8 
45 

93 
45 

92 
47 

78.9 
50.2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

99 
59 

100 
59 

100 
59 

101 
63 

99 

57 

73 
52 

80 
49 

79 
46 

76 
46 

80 
47 

83 
48 

86 
50 

81 
46 

0  8 
37 

66 

39 

81 
44 

83 
47 

79 
45 

90 
47 

85 
62 

80 
56 

72 

44 

68 

36 

72 
37 

74 
41 

74 
53 

76 
53 

84 

42 

84 
42 

95 
43 

82.4 
48.3 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

93 
57 

92 
60 

92 
58 

88 

57 

69 

56 

70 
54 

72 

40 

68 
39 

69 
34 

73 
38 

77 

43 

77 
57 

72 

40 

59 

28 

75 
41 

74 
42 

70 
35 

80 
37 

81 
52 

72 
57 

67 

47 

59 
39 

61 
27 

70 

31 

65 
36 

69 

46 

78 
45 

75 
34 

86 

44 

88 
42 

74.7 
43.9 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

102 

59 

101 
63 

104 
65 

101 
70 

88 
58 

80 
53 

82 
49 

78 
46 

82 
45 

85 
49 

90 
51 

86 
68 

76 
43 

65 
35 

67 
43 

87 
45 

82 
46 

92 
45 

87 
69 

82 
64 

78 
55 

68 

41 

73 
35 

82 
42 

75 
53 

78 
56 

67 
55 

85 
43 

97 
45 

95 
48 

85.2 

51.3 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

103 
65 

104 
68 

104 
70 

98 

70 

73 

57 

80 
54 

80 
55 

60 
51 

83 

53 

86 

54 

88 

55 

84 
58 

69 

47 

64 

42 

84 
48 

87 
52 

84 
51 

95 

50 

86 
65 

83 
63 

74 
57 

70 

46 

75 
42 

81 
47 

73 

57 

79 
59 

87 
58 

85 
46 

97 
49 

97 

54 

84.4 
54.8 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

100 

58 

101 
60 

103 
60 

95 
61 

82 
51 

68 
56 

80 
51 

78 
43 

78 
38 

60 
36 

86 

44 

85 
59 

66 

45 

69 
31 

87 
45 

84 
43 

75 
36 

81 
35 

8  0 
48 

75 

61 

81 
51 

68 
34 

70 
29 

78 
28 

69 

37 

80 
4  3 

87 
51 

86 
48 

96 
38 

96 

41 

82.2 

45.4 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

100 
65 

100 
65 

99 

66 

97 
71 

89 
69 

71 
56 

82 
51 

79 
52 

75 
49 

77 
42 

76 
48 

80 
58 

67 

47 

70 
41 

63 
45 

84 
55 

79 

47 

74 
43 

76 

46 

74 
63 

82 

61 

69 

41 

67 
35 

70 
33 

74 
41 

79 
56 

81 
57 

83 
56 

91 
45 

92 

50 

80.7 
51.8 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

90 
50 

89 
56 

91 
52 

84 
58 

69 
53 

65 
51 

69 

39 

67 
36 

72 
34 

71 
36 

76 
37 

77 
53 

69 
38 

61 
29 

76 
40 

72 
36 

7LJ 
35 

82 

35 

73 
54 

67 
55 

70. 
45 

55 
33 

68 

26 

69 
32 

63 

35 

70 
43 

76 
46 

77 
37 

88 
38 

87 
38 

73.8 

41.7 

See    reference    not«S   following    Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1933 


Day  Oi  Month 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 
MARTINSBUR6  CAA  AP 
MATHIAS 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
M0R6ANT0WN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 


PARKERSBJRG  CAA  AP 

PARKERSBURG  KB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  KB  CITY 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RA1NELLE 

RAVENS WOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENS V  I LLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


97   95 
57   60 


103  103 
63   65 


MAX   99 
M1N   62 

99 

59 


99   99 
62   65 


101  102 
64   62 


99   99 
60   59 


100  101 
64   66 


99  102 
62   61 


100  101 
57   56 


99  102 
69   69 


102  103 
72   69 


102  103 
70   71 


97   97 
57   58 


101  102 
69   70 


100  102 
70   69 


88   94 
62   60 


100  101 
64   62 


94   93 
59   56 


101  100 
66   64 


92  75  66 

66  57  54 

100  96  67 

70  61  55 

100  95  67 

66  64  54 

100  96  63 

61  60  55 

95  75  78 

62  58  53 

96  87  64 

67  59  57 

91  81  65 

64  59  55 

103  95  64 


97   90 
64   60 


97  89  69 

60  61  55 

95  75  75 
73  57  54 

96  77  76 
67  60  56 

97  83  82 


96  82  79 

69  59  56 

98  89  70 

60  65  49 

95  72  78 
72  57  54 

96  71  77 
69  59  54 

91  73  70 

68  56  52 

93  83  70 


76   75   75 


102   97 
63   69 


102  102 
56   57 


100 
61 


100  104 
69   67 


102  102 
62   62 


96   95 
53   52 


102  101 
63   64 


92   92 
61   64 


101  102 
61   63 


99  101 
64   63 


99  100  100 


100   96 
54   57 


100   95   85 
73   59   56 


100   97 
67   56 


65  55  53 

100  88  80 

70  57  52 

81  70  65 

65  51  50 

98  88  SO 

69  51  50 

94  70  76 

62  60  58 


96   82   76 


96   91 
64   64 


104  104 
64   64 


101  101 
64   63 


100   98 
61   61 


99  104 
63   59 


100  100 
70   72 


103   81 
65   58 


102   96 
66   57 


99   92 
63   68 


98   75 
64   58 


96   85 
76   57 


96   85 
65   58 


78   77 
52   50 


80   79 
52   49 


75   75 
45   40 


77   76 
47   44 


78   78 
41   37 


72   76 

4  7   44 


71   80 
46   45 


77   79 

49   48 


72   76   75 


77  78 

48  49 

76  78 

49  53 

70  73 

47  43 

77  78 

47  44 

70  75 

39  39 

81  78 

48  43 

81  80 

51  45 

78  80 

51  51 

78  80 

43  45 

74  78 

42  40 

78  82 

46  45 

72  75 

45  46 

80  82 

42  42 

74  79 

49  44 


79   76   77 


84   75 
47   43 


81   79 
40   43 


79   81 
46   43 


79   79   77 


80   75 
46   41 


79   82 
50   42 


76   77 
50   47 


76   78 
42   44 


80   82 
50   50 


81  85 

41  44 

78  81 

43  49 

75  79 

38  46 

79  81 

44  46 

78  85 

41  46 

82  85 

35  41 

80  82 
53  55 


83   84 
48   48 


82   84 
48   49 


79   79 

41   47 


82   83 
51   55 


83   84 
51   54 


76   80 
39   45 


79   84 
41   48 


78   79 
40   42 


80   80 
42   48 


84   84   89 
47   48   51 


85   87 
51   54 


84   86 
44   47 


77   82 
39   38 


84   85 
46   49 


74   76 
42   50 


85   90 
44   48 


81   84 
43   49 


75   79 
43   43 


76   78 
41   41 


84   88 
44   46 


78   82 
46   47 


75   77 
39   45 


84   87 
43   45 


81   83 
47   50 


83   83 
41   42 


75   84 
32   45 


88   68   80 


67  70 

43  43 

70  72 

37  38 

63  82 

32  44 

69  86 

41  48 

68  85 
34  43 

63  59 

34  36 

70  84 
39  46 

70  87 

30  44 

62  80 

37  49 

64  82 

39  48 

64  79 

36  46 

60  81 

38  46 

65  73 

34  34 

59  80 
38  49 

60  80 

40  49 

60  78 

31  42 

69  88 

37  49 

65  78 

31  43 

68  68 

35  40 

70  83 
37  39 

69  82 

44  47 

65  82 

34  40 

73  83 

30  41 

67  81 

36  44 

62  79 

34  54 

65  85 

34  41 

65  82 

34  4  7 

73  79 

29  44 


74   67   83 


90   88 
49   52 


85   84 
48   51 


87   86 
45   47 


81   75 
41   38 


84   76 
55   49 


81   77 
46   41 


81   81 
44   41 


85   80 
46   42 


78   73 
44   43 


78   75 
46   46 


83   82 
44   44 


81   76 
49   51 


84  79 

48  45 

77  75 

40  39 

84  81 
47  4  3 

88  87 

47  48 

85  79 
50  50 

84  80 

42  42 


84   83 
45   44 


72   74 
45   47 


80   77 
48   42 


83   79   88 


71 
60 

75 
56 

62 

41 

67 

35 

89 
68 

76 
62 

72 

45 

70 
45 

86 
62 

76 
61 

71 

45 

68 

43 

89 
65 

77 
60 

70 
42 

70 

41 

78 
62 

72 
53 

67 
39 

70 
32 

74 
61 

8? 
49 

68 

43 

67 

36 

70 
60 

78 
51 

66 

36 

66 

30 

86 
62 

75 
56 

69 

39 

67 
33 

77 
62 

83 
55 

69 
38 

71 
32 

78 
61 

80 
53 

69 
33 

71 

27 

74 
61 

65 
50 

64 

44 

69 

38 

79 
62 

70 
54 

64 
43 

71 
40 

78 
62 

75 
57 

67 

40 

67 
41 

72 
58 

69 

57 

70 
40 

72 
41 

88 

59 

79 

51 

73 

48 

64 
33 

75 
63 

68 

55 

65 

45 

69 

40 

78 

63 

70 
57 

66 

46 

70 

41 

74 
60 

70 
45 

59 
38 

64 
34 

75 
65 

83 
47 

68 

41 

71 
33 

72 
55 

70 
45 

59 
33 

69 
29 

83 
56 

70 

58 

78 

41 

68 
35 

85 
56 

78 
59 

75 
43 

70 
38 

85 
64 

87 
60 

70 
45 

74 

43 

80 
62 

77 
52 

68 
40 

72 
38 

72 
59 

73 

54 

61 
37 

70 
32 

S3 
62 

82 

60 

76 
39 

74 

37 

75 
54 

70 
50 

70 
52 

67 
33 

77 
51 

71 
47 

77 
35 

80 
38 

76 
62 

67 

54 

65 

44 

73 
37 

57 

70 
51 

60 
32 

68 
29 

85   81   73 


75 
49 

80 
4  3 

79 
42 

78 

35 

80 
42 

82 

49 

75 
45 

82 

50 

68 
39 

76 

39 

85 
39 

84 
41 

85 
45 

82 

50 

78 
54 

69 
51 

68 
35 

85 
44 

84 
44 

83 
42 

90 
40 

90 
56 

84 
63 

78 

54 

65 
33 

68 

43 

82 

42 

82 

44 

77 
41 

82 

55 

85 

60 

77 
54 

65 
34 

78 
34 

86 

45 

83 
42 

75 
39 

76 

49 

78 
62 

73 
55 

69 
35 

85 
46 

83 
45 

82 

46 

93 
43 

85 
66 

76 
60 

76 

55 

63 

40 

79 

50 

79 
51 

74 
46 

85 
45 

85 
69 

75 
61 

71 
55 

63 

34 

8  0 
48 

80 

45 

74 
38 

89 
37 

87 
53 

77 
61 

73 
55 

66   70   77 


79  75  74 

47  35  35 

76  68  68 

36  38  35 

67  73  83 

39  33  35 

70  67  70 

42  37  40 

82  67  67 

36  30  32 

69  78  82 

46  36  40 

66  68  77 

43  40  43 

67  6B  78 

37  32  34 


74 
50 

84 
55 

72 

55 

76 

58 

75 
52 

76 
52 

71 

51 

76 

58 

74 

50 

83 
51 

79 

53 

81 
56 

77 

50 

34 

55 

76   73   73 

42   47   53 


83   88 
49   52 


81   88 
44   51 


75   82 
60   57 


80   81 
63   55 


75   81 
58   55 


70   80 
49   53 


75   82 
61   58 


76   83 
62   58 


82   89 
58   56 


74   80 
48   47 


69  75 

46  55 

77  85 

5.9  58 

77  85 

56  52 

72  82 

49  52 

76  85 

58  55 

74  78 

44  53 

76  85 

52  53 

74  85 

51  53 


73  75  83 

75  77  80 
45  39  49 

71  66  73 

40  48  50 

80  79  88 

47  54  54 

77  74  77 

48  58  54 

72  72  80 

37  46  54 

72  78  87 

44  53  54 

77  79  82 

50  62  58 

76  79  81 

41  53  51 


90   90 
46   48 


86   95 
44   41 


92   92 
40   41 


93   94 
43   49 


91   96 
45   48 


79   92 

42   45 


97  101 
40   45 


97  100 
35   40 


91   91 
50   57 


94   92 
49   52 


89   90 
45   47 


84   92 
42   42 


91   92 
50   58 


93   95 
51   56 


8  7   86 
41   45 


96   99 
43   47 


92   88 
41   43 


90  97 
42  42 

94  95 

49  53 

96  95 

40  44 

91  93 

36  36 


80 

79 

52 

53 

94 

90 

43 

50 

94 

93 

41 

46 

87 

89 

38 

42 

82   93   93 


80 
39 

90 

45 

87 
35 

92 

40 

95 

41 

95 
45 

84   78   91 


82   85   92 
47   40   43 


97 

96 

40 

45 

91 

94 

54 

57 

92 

93 

42 

43 

S**   r«f*r«Dc«   aot»  following   Station    lottos. 
-    109    - 


Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST   VIRGINIA 
SEPTEMBER    1955 

Day  Ol  Month 

e 
o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

,\    9 

10       11 

12 

13  1     14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

WESTON 

MAX 
MIN 

99 

59 

99 
62 

100 
65 

103 
66 

95 
65 

67 
56 

77 
47 

77  78 
47       44 

69  84  85 
49       44       48 

84  65  66 
47        36       37 

87  82 
45       44 

80 
42 

89 
42 

84 
64 

76 
55 

65 
40 

65 
35 

72 

35 

60 
35 

73 
49 

74 
51 

84 

49 

82 
43 

95 

44 

61.9 
48.2 

WHEELING    WARWOOD    OAM     12 

MAX 
MIN 

100 
62 

100 
68 

102 
69 

103 

70 

96 
61 

71 
57 

60 

54 

79  76 
50       47 

79  83  82 
47       49       51 

83  63  63 
47       42       43 

80       80 

50       50 

74 
48 

87 
50 

87 
63 

75 
61 

69 
44 

66 

41 

69 
43 

77 
45 

76 

50 

76 

57 

82 

45 

78 
47 

91 

43 

81.0 
51.8 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

98 
59 

96 
55 

97 
57 

93 
67 

77 
59 

67 
55 

79 
48 

80       76 

44       40 

77  82  88 
39      39      54 

76  75  84 
48       29       41 

83  84 
42       43 

80 

43 

77 
55 

72 

60 

76 
58 

66 
36 

68 
29 

70 
33 

68 

39 

73 
49 

85 
55 

86 
45 

90 
36 

93 
39 

80.6 
46.6 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

102 
59 

102 
60 

104 
62 

102 
66 

96 
59 

69 

56 

80 
53 

83       82 

51       49 

66  68  90 
51       52       55 

90  79  63 
48       42       44 

89  90 
48       51 

90 
47 

97 
52 

89 
63 

82 
62 

75 
43 

72 
43 

81 
41 

85 

44 

72 
55 

77 
56 

89 

52 

91 
45 

101 
46 

87.2 
51.9 

W INF  I  ELD    LOCKS 

MAX 

99 

101 

102 

100 

96 

71 

80 

61       79 

82       85       87 

83       67       64 

84      85 

82 

90 

86 

80 

71 

69 

73 

78 

74 

77 

85 

85 

93 

83.0 

MIN 

64 

64 

66 

68 

59 

53 

51 

49       48 

48       52       55 

46        39       40 

49       49 

49 

50 

64 

60 

43 

40 

41 

48 

56 

58 

47 

48 

50 

51.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

3-  • 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLDESTONE    DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
29 

.16 
33 

.25 
32 

.31 

53 

.17 

51 

.06 
38 

.10 
40 

.20 
48 

.23 
48 

.20 
38 

.21 
35 

.16 

36 

.24 
80 

.26 
64 

.15 
49 

.21 

51 

.21 
40 

.22 
35 

.17 
47 

.16 
60 

.04 
26 

.14 
60 

.19 

58 

.15 
42 

.17 

38 

.04 
33 

.08 
26 

.19 
39 

.22 
33 

.20 
34 

5.36 
1296 

CLARKSBURG   1 

EVAP 
WIND 

.12 
34 

.16 
35 

.14 
32 

.15 
33 

.13 
65 

.06 
52 

.13 
51 

.12 
57 

.13 

48 

.11 
49 

.10 
33 

.12 
52 

.23 
163 

.14 
124 

.01 
30 

.16 
74 

.15 
85 

.11 
42 

.09 

18 

.15 
73 

.03 
30 

.01 
29 

.08 
13 

.08 
35 

.05 
23 

.03 
18 

.07 
27 

.13 
65 

.10 
22 

.10 
13 

3.19 
1455 

HOGSETT  GAIXIPOLIS   DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
19 

.27 
20 

.29 
20 

.31 
48 

.27 
110 

.10 
39 

.26 
21 

.21 

58 

.17 
38 

.20 
27 

.16 
21 

.04 
77 

.38 
148 

.17 
70 

.11 
55 

.09 
37 

.18 
43 

.26 
41 

.04 
14 

.28 
61 

.12 
35 

.16 
90 

.15 
27 

.06 
40 

50 

.10 

90 

.06 
30 

.12 

32 

.16 
19 

.37 
43 

B5.49 
1423 

WABDENSVILLE   B  II   FARM 

EVAP 
WIND 

.30 

25 

.21 
21 

.16 
15 

.29 
22 

.24 
53 

.11 
35 

.01 
4 

.18 
31 

.20 
27 

.22 
17 

.18 
17 

.22 
29 

.26 

56 

.24 
76 

.07 

5 

.21 
26 

.22 

41 

.19 
17 

.14 
23 

.13 
54 

.03 
15 

.10 
29 

.16 
30 

.06 
13 

.25 
24 

.08 

17 

.08 
5 

.18 
5 

.14 
23 

.19 
14 

5.05 
769 

See   reference   notes  following  Station   Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 
AReOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELJNGTON 

BELLEVILLE  OAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  S5W 
BLUEFIELD  1 
BLUEFIELD  2 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BRUSHY  FORK 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CA6VAYL1NG0  ST  FOREST 

CAIRC  3  S 
CAMOEN-ON-GUALEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I A 
CHARLESTON  VB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 
CLAY  1 
CLAY  2 

CLENOEN1N  2  SH 
C06URN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 

0A1LEY 
DAVIS 

OAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 
FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAHAY 

GLENV1LLE  1 

GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
GRIFFITMSV1LLE 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

MOULT  LOCK  15 

HUNDRED 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 
IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLT  MOUNTAIN 

KUMBRABOV  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEVISBURG 

LINDS1DE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 
LOCKNEY 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 


0012 
0102 
0107 

01A3 
iC?<.9 


County 


UPSHUR 

MONROE 

UPSHUR 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 


EW1S 
0355  MERCER 
0527  GRANT 
0580  RALEIGH 
0633  BARBOUR 


06«.5 
0661 

10679 


WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEA5ANTS 

MORGAN 

LEVIS 
LEVIS 

NICHOLAS 

MERCER 

MERCER 

SUMMERS 

LINCOLN 

PRESTON 

LEVIS 

HARRISON 

PENDLETON 
POCAHONTAS 
UPSHUR 
BRAXTON 


1326  RITCHIE 
1363  WEBSTER 

TUCKER 
1526  BRAXTON 


WIRT 

RANDOLPH 
TUCKER 
HARRISON 
HARR I  SON 
GREENBRIER 


luTi 


PENDLETON 

LEVIS 
3353IMC  DOVELL 
3361  BRAXTON 
3544IGILMER 


■ 


TAYLOR 

CALHOUN 

LINCOLN 

HARRISON 

BARBOUR 


LINCOLN 

(JEFFERSON 
'WETZEL 

h200|MASON 

PRESTON 

JLEvrs 

309|MARION 
4369  WETZEL 
4376  I  CABELL 
43BB  CABELL 


4619 


MC  DOVELL 
LEVIS 

HARRISON 

LEVIS 
LEVIS 


4697  HAMPSHIRE 
763 I  JEFFERSON 
4B16  JMINGO 

MINERAL 
RANDOLPH 

4994    HARRISON 
5002   MONONGALIA 
5224   GREENBRIER 
5264   MONROE 
LEVIS 

5323  [  JACKSON 

5341   GILMER 
5353  I LOGAN 

5365 [KANAWHA 

5*00   FAYETTE 


BO  18 
80  39 

80  13 
79   *0 

79  49 

80  31 

81  01 
79  22 
81    11 

79  56 

81  45 
Bl    12 

ao  os 

61  07 
78    1* 

80  21 
80  26 
80  47 


79  37 
BO  29 
SO   13 


8    52 I     BO    40 


9    17       80    20 


9  lb 

B  ^9 

9  30 

9  61 

>8  25 

38  25 

7  28 

6  49 

9  12 

9  06 

9  06 

9  19 

9  23 

1  5C 

9  22 

8  35 


61    16 

79    53 

79  28 
60  2* 
BO  24 
60    45 

60    14 

79  51 
60    08 

80  16 

81  07 

79  20 

80  31 

81  33 
80  46 
80   51 

80  00 

81  06 
81  59 
80  26 
80   07 


77    53 

82    24 

79  00 

80  05 


80  26 
80  40 
80   25 

61    32 

80  58 
82    00 

81  22 

80   58 


Observer 


L.  ESLE  BOND 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLE 
WILLIS  G.  GAINER 
NETTIE  R.  SHEETS 

WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
k.  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HILLYARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 

D.  MARTS 

.  C.  V.  REA 

.  RUPPENTHAL  III 

.  A.  P.  SWISHER 
L1AM  K.  BUTCHER 
ILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 
OTA  C.  KEENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOVAY 

>.    HAWKINS 
MRS.  A6B1E  PARKS 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 

ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

JAM  F.  COMPTON 

GEORGE    B.    THOMPSON 

MRS.    CLARA   F.HOLDEN 

i.  VEATHER  BUREAU 

VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 
SAMUEL  R.  PERINE 
PETER  H.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  VATER  PL 

BERTHA  J.  YOUNG 
1TCHIE  GREATHOUSE 

FEDERAL  PRISON  CAMP 
II SS  BELLE  BLAIR 
RS. NELLIE  B.ARTHUR 


WIDER 


LAURA  E.  F 
MARY  DUMAS 
MRS.  DOROTHY  FOGG 
A.  E.  TALBOTT 
LAVIUS  E.  BROWN 

MRS.S.R.HARR1S0N.JR 
WEATHER  BUREAU 
FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 

DICK  S.  MURPHY 
EDDIE  MC  INTYRE 

DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
WELLS 

■M   D.    MYERS 
HOPE   NATURAL   GAS   CO 
ROBIN   D.    MOORE 
WADE   D.    ALLMAN 
RS.    OPAL   R.JACKSON 

.  VA  WATER  SVC  CO 
1SS  E.  J.  WHITE 
.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DULIN 

MAPLE  H.  SUMMERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FURBEE 

ROBINSON 

VEATHER  BUREAU 

JEFF  LOCKHART,  JR. 
ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 
S.  JAMES  MYERS 

P.  KUYKENDALL 
IVERSITY  EXP  STA 
Y  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 


0.  C. 


LTON 


I.    BENNETT 
WEST    PENN   POVER   CO 
HUGH   A.    SCOTT 
LOUIS   E.    CANTI6ERRY 
BETTY   J.    RADABAUGH 

BROOKS   E.    UTT 
HOPE   NATURAL   GAS   CO 
DONALD  C.    BROWN 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN   0.    WADE 
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Station 


MADISON 
MAN 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MARLINTON 

MARTINSBURG   CAA   AIRPOftl 

MARTINSBURG  2   V 

MATHIA5 

MATOAKA 

MC  MECHEN  OAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ES£ 
MIDVALE 
MOOREFIELD 
M00REF1ELD  MC  NEILL 
MORGANTOVN  CAA  AIRPORT 


DAM 


MORGANTOWN  LOCK 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEV  CUMBERLAND  OAM  9 

NEV  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  VB  CITY 


PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

OUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVEN5W000  DAM  22 
REN1CK  2  S 
RICHWOOO  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROHRBOUGH 

ROVLESBURG  1 

SI  MARYS 

SALEM 

SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 

SMI 1MBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDALIA 
V1ENNA-BR1SC0E 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WEST  MILFORD 

WESTON 

WHEELING-OHIO  CO  CAA  AP 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
W1NFIELD  LOCKS 

NEV  STATIONS 

ALBRIGHT 


County 


BOONE 
LOGAN 
MARION 
MARION 
POCAHONTAS 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 


MONONGALIA 
HARRISON 
GRANT 
RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOD 
WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 

WYOMING 

MASON 

MASON 

LEWIS 

MERCER 


GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 


PRESTON 

PLEASANTS 

HARRISON 

LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 
DODDRIDGE 
RITCHIE 
ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 

NICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 
HARR I  SON 
HARRISON 
LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 
WOOD 
HARDY 
WOOD 
VEBSTER 

HANCOCK 
BROOKE 

HARRISON 

LEVIS 

OHIO 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 
PUTNAM 


39  30 

19  21 

9  16 

9  J6 

'*  OC 

9  09 


B  M 

a  69 

38  56 


39  14 
9  06 
3B  33 


80  21 
80  22 

80  05 


78  00 
78  52 
81  15 


80  52 
60  05 
78  58 

78  5* 

79  55 

79  56 


79  07 
30  02 

80  13 

79  02 

81  32 

62  08 

82  04 

80  3* 

81  05 

81  17 


80  18 

80  43 

81  05 
81  21 

78  43 

79  31 

BO  25 
BO  51 

80  43 

80  25 

79  33 
79  30 

81  50 
60  02 


60  02 

80  24 

61  32 
78  35 

81  42 
80  25 


80  18 
82  17 
82  17 

81  52 
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time 


MID 


CIVIL  AERO.  ADM. 
MID  ROBERT  L.  CRISVELL 
6P  VIRGIL  L.  MATHIAS 
7A  jNOVELDA  THOMPSON 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  LAWRENCE  A.CRUMRINE 
7AiMRS.RUTH  G.  DARNALL 
7A  WRS.  LOLA  H.  VANCE 
6PJMRS.  JOHN  W.  SAVILLI 
IIP  CIVIL  AERO.  ADM. 


7A  ICORPS  OF  ENGINEERS 

6P  Ijohnny  CHISlEB 

8A  JOHN  E.  ELRICK  3 

7A  HARLEY  C.  WALKER         3 

6P  CORPS  OF  ENGINEERS  I   2  3  5 

6P  DR.  Z.  W.  ANKROM      2  3  5 
7A  MILES  H.  MARTIN        2  3  5 

7A  JULIA  M.  HOVERMALE  |     3 
MID  CIVIL  AERO.  ADM.       2  3  5 
U.S.  WEATHER  BUREAU    2  3  5 


'A  VATER  SVC  CO 
RUSSELL  E.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 
ORA  G.  FROST 
CECIL  A.  CURRY 
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2  3  5 
2  3  5 


2  9  5 

2  3  5 

2)  J 

2  3  5 


MID 


DELBERT  ROY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MRS.  MAXINE  LEACH 

NELL  BENNETT 

C.  A.  SUTER,  JR. 

WALTER  C.  BYRD        2  3  5 
E.  C.  WINGER  2  3  5 

HERBERT  C.  DAKL        2  3  5 
0.  V.  HITT 
V.  VA  WATER  SVC  CO 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  1723  5/53 
L.  G.  SWING  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5 
MARY  V.  MC  FERRIN 
T.  CARTER  ROGERS    I   2  3  5 


CREED  R.  SUMMERS 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 
MISS  E.  CUTRIGHT 

WALTER  H.  BOLYARD 
V.  G.  H.  CORE 
MRS.  J.  A.  SWIGER 
LOR  IS  WEAVER 

C.  T.  KESSINGEfl 
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2  3  5 


MRS.  R.  D.  SNIDER   j     3 

HOPE  NATURAL  GAS  CO  I 

HOPE  NATURAL  GAS 

V.  VA.  WATER  SVC  CO ,   2  3  5 

HARRY  L.  GRACE 


8A  HARRY  J.  GORDON 
8A  FRED  C.  BECKER 
NOON  MRS.  BESSIE  GREINER j 
MRS.  GERTRUDE  KING 
RAY  M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON    ] 
CHARLES  E.  TREMBLY   I 
MRS. MARGARET  PERKINS) 
NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS  i 


2    3    5 


2    3    5 


MRS.THELMA   SPANGLER 

FRANKLIN  MILLER 

0.  A.  POST  3 

ROSCOE  H.  JACKSON  2  3  5 

KENT  SWECKER  3       < 

MISS  MARY  HORNOR  3 
PENN  METAL  COMPANY  '   2  3  5 

UNIVERSITY  EXP  STA  2  3  5  6  7 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

THOMAS  H.  DONALD  2  3  5      ' 


C.  E.  STETSON 
GEORGE  P.  PF1STER 
SCOTLAND  G.HIGHLAND 
J.  ARTHUR  HENRY 
CIVIL  AERO.  ADM. 


CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  t  WEST 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


RWr 


MONONGAHELA    POWER  CO 


1-81G   SANDYt       2-CHEAT, 


5-LITTLE    KANAWHA,       6-MONONGAHELA,       7-NEW|       8-OHIOi       9-P0T0MACf       10-TYGART,        1 1-YOUGHIOGHENY 


See   page    107   for   i 
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WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 

WEATHER  SUMMARY 


The  drought ,  that  had  become  quite 
serious  by  the  end  of  September,  in- 
tensified all  through  October.   The 
average  precipitation  for  October  was 
0.84  inch  which  was  less  than  a  third 
of  the  normal  monthly  amount.   The 
accumulated  deficiency  in  precipitation 
for  the  months  of  July  through  October 
rose  to  5.81  inches,  the  4-month  period 
having  but  60  percent  of  normal  pre- 
cipitation.  October  temperatures  av- 
eraged 1.5°  above  normal;  no  severe 
storms  were  reported. 

There  were  but  two  periods  of  rain, 
the  5th-6th  and  the  24th  to  the  end  of 
the  month.   The  first  period  had  but  a 
tenth  or  two  of  rain  at  most  stations  - 
not  enough  to  alleviate  the  dry  con- 
ditions much.   The  period  24th  to  end 
of  the  month  had  several  light  rains 
and,  at  the  high  elevations,  moderate 
amounts  of  rainfall  were  recorded. 
Precipitation  was  spotty  with  some  lo- 
calities in  both  south  and  north  por- 
tions of  the  State  having  but  very 
light  amounts.   The  rains  of  the  latter 
period,  however,  helped  to  control  the 
forest  fire  situation  and  also  sprouted 
some  grain,  but  there  was  no  run-off  to 
the  streams,  nor  was  there  any  appreci- 
able help  to  wells  and  springs.   Tem- 
peratures were  considerably  above  nor- 
mal most  of  the  month;  they  were  un- 
usually high  during  the  first  four 
days  of  the  month  and  again  from  the 


9th  through  the  23rd. 

During  October  the  accumulated  effects 
of  the  drought  became  more  and  more 
serious  for  all  farmers  and  disastrous 
to  some.   The  southern  part  of  the  State 
was  hit  the  hardest.   As  the  month  pro- 
gressed, the  increasing  dryness  caused 
water  wells,  springs  and  creeks  to  fail. 
Run-off  in  the  streams  was  greatly  de- 
ficient and,  at  the  end  of  the  month,  no 
relief  was  in  sight.   Ground-water  levels 
were  reported  at  record  low  readings  for 
October.   Many  farmers  were  hauling  water 
for  livestock  as  well  as  for  domestic 
purposes.   The  great  majority  of  pastures 
were  so  dry  that  they  furnished  no  feed. 
Farmers  were  unable  to  seed  down  meadows 
as  usual  because  of  the  hard  dry  soil. 
Wheat  sown  in  dry,  dusty  soil,  in  many 
cases,  received  no  moisture  until  after 
the  24th  when  rains  helped  some  to  germi- 
nate.  On  most  farms,  the  cattle  were 
consuming  the  hay  and  silage  that  had 
been  stored  for  winter  use.   The  forests 
became  tinder-dry  and  the  woods  were 
closed  to  hunters.   Forest  fires  were 
numerous;  at  one  time  112  fires  were 
burning  with  some  out  of  control.  Several 
thousand  acres  of  brush  land  with  young 
trees  were  burned  over  and  some  standing 
timber  was  lost.   One  man  lost  his  life 
fighting  a  fire  near  his  home.   The  rains 
toward  the  end  of  the  month  temporarily 
eased  the  forest  fire  situation.  -  C.L.W. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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CHARLESTON    WB   AP 

KLKINS   WB   AP 

HUNTINGTON   WB   CITY 

PABKERSBURG   WB   CITY 

PETERSBURG   WB   CITY 

fAlrport   Data 

•This   datum   is   obtained  by  visu- 
al  observation   since  recording 
equipment    is   not   available.      It 
is   not    necessarily   the    fastest 
mile   occurring   during   the 
period. 
#First    of   several   occurrences. 
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3.5 
3.3 

Table  1 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 

51.5 
52.6 
54.1 
54.4 
48.1 

51.0 
58.2 
55.6 
56.8 
60.9 

54.3 
56.5 
54.2 
54.5 
54.2 

54.5 
50.3 
55.1 
50.0 
58.1 

56.3 

55.5 

95 
89 
86 
88 
89 

82 
95 
95 

91 
97 

86 
87 
96 
92 
95 

86 
87 
91 
88 
95 

88 
93 

21 
24 
16 
22 
8 

20 
22 
19 
19 
24 

19 
17 
15 
16 
19 

12 
19 
16 
14 
15 

23 
20 

1.97 
0.83 
4.74 
2.32 
1.29 

2.08 
0.53 
4.84 
1.42 
2.33 

0.54 
2.63 
2.55 
1.59 
4.71 

3.09 
2.65 
1.60 
2.79 
1.85 

5.28 
1.34 

T 
T 

T 
0 
T 
0 
0 

0 

T 
T 
T 
T 

1.3 
0.1 

T 
0.1 

0.7 

0 

T 

7 
4 
5 
7 
5 

7 
3 
11 
5 
5 

3 
6 
6 
5 
6 

12 

7 
5 

7 
6 

11 
4 

Temperature 

Precipitation 

SJ 

Year 

m 
0» 
B 

> 
< 

1 

2 

i 

1 
0- 
■ 

> 

< 

9  ZZ 

s  i 

T3    [3 

"3  S 

6  r-l 

ZO 

1913 

54.5 

92 

12 

4.50 

0.3 

11 

1914 

57.3 

91 

14 

2.94 

T 

9 

1915 

56.6 

89 

20 

4.  11 

T 

6 

1916 

54.1 

97 

16 

2.38 

T 

7 

1917 

49.2 

89 

16 

4.35 

5.5 

10 

1918 

58.2 

89 

24 

3.68 

T 

8 

1919 

62.3 

102 

28 

5.84 

0 

14 

1920 

57.5 

90 

21 

1.15 

0.1 

4 

1921 

53.7 

88 

21 

2.48 

0.1 

8 

1922 

55.4 

93 

18 

2.45 

T 

6 

1923 

52.1 

93 

12 

1.39 

T 

6 

1924 

54.6 

87 

14 

0.40 

T 

2 

1925 

49.3 

86 

14 

7.30 

4.3 

16 

1926 

54.9 

92 

20 

4.79 

0.3 

12 

1927 

57.0 

100 

21 

4.13 

0.4 

8 

1928 

56.7 

94 

12 

1.98 

0.1 

7 

1929 

52.6 

89 

21 

6.17 

0.1 

11 

1930 

50.5 

94 

8 

0.96 

0.2 

6 

1931 

57.0 

98 

18 

1.66 

T 

8 

1932 

54.9 

90 

22 

3.91 

0.1 

9 

1933 

53.6 

91 

13 

1.67 

T 

6 

1934 

54.4 

86 

14 

1.01 

0.1 

4 

Year 

Temperature 

Precipitation 

0 

i 

> 

< 

1 
A 
B 

s 

t 

3 

1 
8 

> 
< 

0  = 

S  1 

«    0 

-0  a 
0  g 

6  M 

Zq 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 

54.7 
56.5 
51.6 
55.0 
55.9 

54.3 
59.6 
55.8 
52.4 
53.7 

53.1 
57.2 
60.6 
51.5 
59.9 

57.8 
56.9 
49.7 
56.3 

90 
89 
91 
92 
92 

88 
99 
87 
89 
88 

95 
92 
92 
85 
95 

88 
95 
92 
99 

15 

12 
11 
15 
14 

18 
17 
11 
19 
15 

15 
20 
14 
14 
16 

21 
19 
5 
16 

3.01 

3.89 
6.99 
0.89 
3.24 

1.80 
2.89 
4.04 
2.26 
4.07 

1.65 
2.67 
1.48 
2.38 
2.99 

2.27 
1.33 
1.07 
0.84 

0.2 

T 
1.2 

T 
0.1 

0.4 

0 

T 
0.1 

T 

T 
T 
0 
T 
T 

T 

T 

0.2 

T 

9 
11 
16 
4 
8 

8 
12 
10 

8 
10 

6 
7 
7 
10 
11 

8 
7 
5 
5 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table    for    earlier    years. 


See   reference   notes   following   Station    Index. 
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TABLE  2 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    1953 


Temperature 

Precipitation 

8,1 

•  "3 

a 

■ 
> 
< 

1 

I! 

|§ 

a 

• 

i 

o 

a 

a 

« 

No.  of  Days 

t- 

u 

II 

a 
5 

Snow, 

Sleet.  Hail 

No 

.  ot  Days 

suooii 

Max. 

Min. 

e- 

la 

If 

2  o 

• 

Q 

i 

i 

s  < 

5  * 

Si 

8  I 

-  > 

« 

is 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINOS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

66.1 

73.4 
74.3 
74.3 
73.6 

32.1 
36.7 
40.5 
34.8 
40.1 

49.1 
55.1 
57.4 
54.6 
56.9 

-   .1 
2.0 

78 
87 
87 
90 
89 

3  + 
4 
4 
4 
18 

19 
23 
25 

20 
27 

8 
8 
8 
8 
8 

485 
301 
236 
315 
251 

0 
0 

0 

1 

0 

o 

0 
0 
0 
0 

17 

11 

5 
14 
3 

0 
0 

o 

0 

.90 
1.43 
1.34 
1.02 
1.48 

-  2.36 

-  1.78 

.49 
.57 
.74 
.56 
.70 

29 
29 
28 
29 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
3 
3 

6 

2° 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

72.3 

71. 4 
76.1 
75.1 
74.7 

40.9 
37.8 
37.6 
33.5 
39.1 

56.6 
54.6 
56.9 
54.3 
56.9 

1.9 

1.5 

84 
85 
90 
90 
88 

19 
4 
4 
4 
4 

28 

23 
24 
19 
26 

8 
8 
8 

8 
8 

255 
317 
251 
322 
248 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

8 
9 

18 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 
2.04 
1.55 
1.70 
1.77 

-  1.97 

-  .44 

.50 
1.43 
.95 
.78 
.81 

29 
29 

29 
28 
29 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
2 
4 
5 

1 
1 
2 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

73.5 
70.6 
72.7 

41.2 
40.1 
36.6 

57.4 
55.4 
54.7 

4.0 
2.1 

97 
90 
97 

1 
1 
1 

27 
30 
24 

8 
8 
8 

1 
1 
1 

o° 

0 

2 
2 
9 

0 

° 

° 

.61 
1.83 
1.22 

-  2.04 

-  1.94 

.45 

1.24 

.85 

29 
29 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
6 

4 

0 
1 
1 

0 

1 

0 

DIVISION 

55.4 

1.38 

T 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

75.5 
73.4 
68.9 
79.2 
72.5 

37.7 
43.2 
35.2 
38.3 
38.3 

56.6 
58.3 
52.1 
58.8 
55.4 

3.7 
1.7 

4.2 
1.6 

91 
88 
90 
99 

87 

2 
3 

1 
1 
3+ 

25 
32 
19 
24 
23 

8 

31 

8 

a 

8 

266 
208 

209 
290 

3 
0 
1 

5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
1 
9 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
.38 
.55 
.42 
.73 

-  2.24 

-  2.64 

-  3.37 

-  3.00 

-  2.41 

.72 
.13 
.24 
.11 
.20 

28 

27 
28 
28 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
b 
b 
6 

7 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

74.  7M 

65.6 

71.5 

75.8 

69.3 

38. 2M 

31.5 

39.0 

37.2 

35.6 

56. 5M 

48.6 

55.3 

56.5 

52.5 

.7 

1.9 
.8 
.8 

89 
79 
94 
94 
84 

2  + 

3 

1 

1 

3 

25 
16 
28 
25 
22 

30 

8 

31 

31 

8 

261 
504 

377 

0 
0 

1 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
13 
4 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.61 

1.18 

.65 

.66 

1.02 

-  2.31 

-  2.48 

-  2.49 

-  1.84 

.35 
.50 
.45 
.42 
.49 

28 
29 
28 
28 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
4 
4 
8 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

70.4 
75.4 
71.3 
75.3 
70.0 

44.0 
39.7 
37.2 
39.7 
39.5 

57.2 
57.6 
54.3 
57.5 
54.8 

2.1 

1.4 

-   .9 

87 
89 
87 
95 
85 

3 
4 
2 

1 
2  + 

28 
29 
22 
28 
28 

8 
31 

8 
31 

8 

247 
231 
324 

311 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
8 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 
.90 
.66 
.91 
.72 

-  2.58 

-  2.31 

-  2.30 

-  2.59 

.24 
.46 
.27 
.50 
.25 

6 
28 
27 
28 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
6 

8 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

67. 2M 

67.3 

72.2 

72.1 

69.8 

37. 2M 

32.7 

36.5 

37.7 

43.7 

52. 2M 

50.0 

54.4 

54.9 

56.8 

.8 

80 
81 
87 
93 
87 

1  + 
1  + 
2 
1 
3 

18 
24 
26 
27 

8 

8+ 
31 
8 

391 
458 
3  24 

262 

0 
0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

14 
9 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
.81 

1.08 
.63 

-  1.56 

-  2.36 

.57 
.45 
.66 
.22 

29 
28 
28 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 
5 
6 

5 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

72.0 
72.5 
71.0 
71.9 
72.5 

42.5 
40.2 
41.4 
44.1 
44.6 

57.3 
56.4 
56.2 
58.0 
58.6 

2.4 
-   .6 

1.7 

89 
87 
84 
87 
87 

3 

3 

2* 

2 

2* 

32 
31 
31 
29 
31 

8 

8+ 
31 
31 
31 

242 
267 
270 
229 
215 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.73 
.72 
.82 
.57 
.38 

-  2.44 

-  2.00 

-  2.30 

-1.74 

.58 
.38 
.33 
.26 
.22 

28 

6 

6 

27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

b 
b 
b 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

67.0 

70.4 
73.3 
77.0 

71.7 

37.5 
35.4 
39.6 
40.0 
39.5 

52.3 
52.9 
56.5 
58.5 

55.6 

1.2 
3.1 

80 
84 
89 
95 
93 

2  + 
3 
3 
1 

1 

22 
18 
27 
25 
29 

8 
8 
B 
8 
8+ 

390 
369 
258 
218 

0 
0 
0 

4 
1 

i 

0 
0 
0 

6 

7 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 

2.57 

.86 

.56 

.50 

-  1.47 

-  3.49 

-  2.85 

.60 
.78 
.34 
.26 
.12 

29 
29 

30 
28 

7 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
4 

6 
8 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

71.5 
71.2 
73.7 
71.7 

43.0 
36.7 
38.3 
42.2 

57.3 
54.0 
56.0 
57.0 

.5 

.5 
2.1 

86 
86 
94 

91 

4  + 
3  + 
1 
1 

34 
20 
28 
33 

31 

31 
8+ 
8+ 

246 
336 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
8 
5 
0 

0 
0 
0 
0 

.89 

1.21 

.98 

.59 

-  1.51 

-  1.83 

-  2.14 

.44 
.52 
.49 
.34 

6 

6 

28 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

4 
6 
3 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

55.5 

.85 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

76.4 
72.2 
71.1 
73.3 
72.4 

35.8 
41.1 
35.3 
33.2 
41.5 

56.1 
56.7 
53.2 
53.3 

57.0 

-  1.2 

1.3 

92 
87 
84 
90 
88 

1  + 
17 

2  + 

22 
27 
20 
18 
27 

8 

8 

8 

31 

31 

275 
266 
360 
357 
252 

4 
0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 
9 

17 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.62 

.93 
1.52 
1.44 

-  2.05 

-  1.33 

.28 

.61 

.70 

1.20 

27 

29 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 
4 

7 
4 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

74.9 
76.3 
74.3 
76.5 
67.2 

41.4 
40.4 
45.8 
43.6 
31.3 

58.2 
58.4 
60.1 

60.1 
49.3 

2.7 
1.2 

94 
93 
89 
97 
83 

34 

25 
30 
32 
16 

8+ 
31 

8 
31 

8 

213 
184 

482 

2 
1 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

1 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

.50 
.26 
.39 
.34 
.83 

-  2.42 

-  2.70 

.24 
.16 
.20 
.15 
.29 

28 
27 
27 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

65.5 
74.  7M 
76.3 
77.1 
74.2 

39.2 
39. 1M 
38.9 
37. 1M 
38.3 

52.4 
56.  9M 
57.6 
57. 1M 
56.3 

-   .1 
1.3 

83 
92 
92 

95 
94 

26 
29 

28 
21 
27 

8 

8 

8 
31 
30+ 

387 
229 

0 
1 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 

4 

7 
4 

o 

0 
0 
0 
0 

1.04 
.76 
.54 
.30 
.51 

-  1.23 

-  2.14 

-  2.12 

.52 
.60 
.54 
.20 
.27 

28 
29 
28 

27 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

1 
4 
3 

1 
1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

76.2 
75.9 
72. 8M 
76.6 
74.9 

42.2 
46.2 

40. 4M 

43.7 

43.2 

59.2 
61.1 
56. 6M 
60.2 
59.1 

2.8 

1.9 

3.4 

.1 

.2 

91 
92 
94 
96 

93 

25 

31 

34 
36 

31 
31 

31 
8+ 

197 
160 
261 

3 
2 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.30 
.22 
.85 
.43 
.89 

-  2.22 

-  2.21 

-  2.15 

-  2.62 

-  2.03 

.15 
.16 
.35 

.17 
.39 

27 
27 
29 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

76.0 
73.6 
77.5 
75.7 
76.1 

40.2 
41.2 
39.3 
45.0 
38.4 

58.1 
57.4 
58.4 
60.4 
57.3 

2.5 
3.2 

93 
93 
96 
92 
92 

31 
25 
30 
31 
22 

26 

8 
8+ 

31 
31 

174 
256 

2 

1 
4 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 

4 
2 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

1.60 

1.15 

.23 

.23 

-  2.08 

-  2.58 

.21 
.99 
.73 
.23 
.18 

28 
28 
28 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
1 
3 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    195S 


Temperat 

ure 

Precipitation 

|l 

*    m 

< 

3z 
11 

e 
A 

tn 
X 

£ 

a 

e 
| 

a 

Q 
« 

§ 

No.  of  Days 

t- 

.1 

fi 
ij 

Oh 

Q 
<5 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

Nc 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

o 

So 

£ 

a 

i 

a 

i 

o 

■A 

S  * 

si 

=  1 

o 

o2 

RAINELLE 

71.3 

35.7 

53.5 

2.7 

88 

1 

24 

8 

352 

0 

0 

10 

0 

.60 

-    2.01 

.40 

29 

.2 

0 

6 

0 

0 

RAVENSWOOD    DAM    22 

76.9 

40.7 

58.8 

2.5 

93 

1 

26 

31 

213 

1 

0 

4 

0 

.27 

-    2.52 

.11 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

RICHWOOD    2    N 

68.9 

41.7 

55.3 

90 

1 

26 

8 

306 

1 

0 

2 

0 

1.34 

.50 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

RIPLEY 

75.5 

37.9 

56.7 

90 

2 

24 

31 

259 

1 

0 

7 

0 

.35 

.15 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

69.1 

36.2 

52.7 

84 

1 

22 

8 

376 

0 

0 

9 

0 

.82 

.45 

28 

4 

0 

0 

SPENCER 

73.9 

43.1 

58.5 

3.6 

88 

2 

28 

8+ 

218 

0 

0 

3 

0 

.74 

-    2.42 

.29 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

UNION 

73.6 

36.6 

55.1 

.7 

94 

1 

21 

8 

2 

0 

8 

0 

.44 

-    2.29 

.28 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

76.6 

40.5 

58.6 

91 

2  + 

28 

8 

204 

2 

0 

4 

0 

1.59 

-    1.34 

.69 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

74.1 

37.6 

55.9 

3.5 

88 

1 

22 

8 

279 

0 

0 

7 

0 

.59 

-    2.22 

.42 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

WILLIAMSON 

79.5 

42.4 

61.0 

3.2 

98 

1 

32 

31 

4 

0 

1 

0 

.25 

-    2.54 

.07 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

W1NFIELD    LOCKS 

74.7 

44.6 

59.7 

94 

1 

32 

30 

1 

0 

1 

0 

.41 

-    1.34 

.21 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

57.1 

.68 

T 

STATE 

56.3 

1.5 

.84 

-    1.89 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

3 

Day  of  month. 

o 

12   3 

4    5   6 

7  |  8  ]  9 

10   11   12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

.68 

.09 

.05 

T 

T 

.11 

.11 

.18 

.07 

.07 

ALBRIGHT 

•  67 

•  04 

•  09 

.40 

.02 

■  12 

ALDER SON 

•  62 

.06 

.28 

.15 

.13 

ALEXANDER 

1.13 

.23 

.06 

.08 

.02 

.04 

.10 

.60 

ALPENA  1  NW 

2*01 

.28 

.10 

.16 

.27 

.45 

•  75 

ARBOVALE  2 

•  85 

.05 

.50 

.30 

ARNOLD 

•  59 

.06 

.11 

.09 

.15 

.06 

.12 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

T 

BAYARD 

•  90 

•  05 

•  02 

T 

.10 

.19 

.49 

.05 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

•  93 

T 

•  10 

T 

.16 

.61 

.06 

BELINGTON 

1.29 

.03 

.07 

.13 

.01 

■  14 

.64 

.27 

BELLEVILLE  OAM  20 

•  51 

T 

•  19 

.07 

.08 

.17 

BELVA 

1.70 

.10 

.05 

.90 

.55 

.10 

BENSON 

1.32 

.18 

.06 

.10 

.03 

.12 

.72 

•  05 

•  06 

BENS  RUN 

•  38 

.09 

.02 

.13 

.11 

•  03 

BERKELEY  SPRINGS 

1*43 

.26 

T 

.05 

.55 

.57 

BERLIN 

•  55 

•  19 

.11 

■  25 

BIG  SKIN  CREEK 

.65 

•  03 

.08 

.04 

.36 

T 

.  14 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

1.52 

.14 

.05 

.10 

.14 

.13 

.70 

.26 

BLUEFIELO  1 

1.4* 

T 

•  03 

T 

.17 

.04 

1.20 

T 

BLUEFIELD  2 

1*59 

.15 

1.34 

.10 

8LUEST0NE  DAM 

•  50 

T 

.04 

T 

.02 

.24 

.20 

BRANCHLAND 

•  41 

.08 

•  22 

.07 

.02 

.02 

BRANDONVILLE 

•  55 

.14 

•  05 

.03 

.24 

T 

•  09 

BROWNSVILLE 

.42 

.10 

.04 

.09 

.11 

.02 

.06 

BRUSHY  RUN 

1.15 

•  05 

T 

.32 

.76 

BUCKEYE 

.61 

.08 

.06 

T 

.02 

.23 

.22 

BUCKHANNON 

.73 

.06 

T 

T 

.04 

.06 

.12 

.19 

.20 

.06 

8URNSVILLE 

RECORD  HISSING 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

•  26 

.04 

.16 

.01 

.05 

CAIRO  3  S 

•  61 

.17 

T 

.04 

.03 

.35 

.02 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.32 

•  07 

.06 

.03 

•  64 

•  30 

.20 

CANAAN  VALLEY 

1.18 

.13 

.08 

.06 

.11 

.21 

•  50 

.09 

CENTRAL1A 

1.23 

•  09 

.18 

.07 

.27 

.26 

.36 

CHARLESTON  WB  AP 

•  39 

T     .03 

.07 

T 

.20 

T 

.09 

CHARLESTON  1 

•  34 

.01 

.04 

T 

.04 

.15 

.02 

.06 

.02 

CLARKSBURG  1 

•  65 

.14 

.04 

T 

.45 

T 

.02 

CLAY 

T 

CLENDENIN  2  SW 

•  52 

T 

.07 

T 

.21 

•  10 

.14 

COBURN  CREEK 

•  23 

.08 

.10 

.05 

T 

T 

T 

T 

CRANBERRY  GLADES 

•  83 

.01 

.10 

•  16 

.29 

.21 

•  06 

CRAWFORD 

.66 

.10 

•  03 

.07 

.03 

•  19 

.12 

.08 

.04 

CRESTON 

•  66 

.12 

•  05 

.07 

.42 

T 

DA I  LEY 

1.36 

•  07 

.14 

T 

.08 

.54 

.43 

.10 

OAVISSON  RUN 

•  66 

.24 

.02 

■  04 

.06 

,22 

.05 

.03 

DUCK  CREEK 

•  54 

.07 

•  03 

.09 

.33 

.01 

.01 

EAST  RAINELLE 

.72 

T 

.08 

.04 

•  05 

.17 

.28 

.10 

ELK 

.69 

•  20 

•  35 

•  14 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

1.02 

•  14 

T 

.01 

.07 

.01 

.28 

.01 

.49 

.01 

FAIRMONT 

•  53 

T     .24 

.02 

.20 

•  02 

.05 

FINK  RUN 

•  76 

.08 

.03 

.01 

.11 

.13 

.12 

.19 

.09 

FLAT  TOP 

1.04 

•  02 

.20 

T 

•  17 

.52 

.13 

T 

FRANKLIN  3  NE 

1.34 

.04 

.74 

•  56 

GARY 

.76 

T 

.01 

.15 

.60 

T 

GASSAWAY 

•  54 

.54 

GLENVILLE  1 

•  90 

.16 

.15 

.05 

T 

.46 

■  02 

•  06 

GRAFTON 

•  66 

•  16 

.06 

•  27 

.09 

.08 

GRANTSV1LLE  2  NW 

.91 

•  25 

•  09 

.03 

•  50 

.01 

.03 

HACKERS  CREEK 

.57 

.15 

.02 

.16 

.13 

.11 

HALL 

- 

•  06 

.04 

.09 

~ 

" 

HAMLIN 

•  30 

.05 

.20 

.02 

.03 

HARPERS  FERRY 

1.86 

.02 

.08   T 

.01 

.78 

.67 

.32 

HASTINGS 

.72 

.06   .25 

.02 

.05 

.07 

.16 

•  06 

•  05 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

.51 

T 

.27 

T 

.  13 

.11 

T 

HOPEMONT 

" 

" 

- 

.04 

T 

.20 

.15 

.34 

HORNER 

.62 

T 

.12 

T 

.09 

.13 

.13 

.12 

.03 

HOULT  LOCK  15 

.80 

.19 

.07 

.51 

T 

.03 

HUNTINGTON  1 

.30 

.12 

T 

.15 

.03 

HUNTINGTON  WB  CITY 

*Z2 

T     .05 

T 

.16 

.01 

T 

IAEGER 

.44 

.01 

.23 

.12 

.08 

IRELAND 

1.10 

.08 

.11 

.03 

.05 

.27 

.26 

.14 

.16 

ISAACS  CREEK 

1.68 

.20 

.20 

.40 

.78 

.05 

.05 

JANE  LEW 

.83 

.13 

.05 

.10 

.11 

.33 

.06 

.05 

JESSE  RUN 

.61 

.21 

. 

.06 

T 

.16 

.15 

.03 

JUNCTION 

1.02 

.06 

•  40 

.56 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1.48 

.09 

.02 

.07 

.50 

.70 

.10 

KERMIT 

•  23 

T 

.06 

.15 

.02 

KNOBLY  MOUNTAIN 

RECORD  MISSING 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

1.67 

.15 

.19 

T 

.04 

.24 

.17 

.31 

.57 

■  20 

LAKE  FLOYD 

•  58 

•  22 

T 

T 

.06 

.27 

.03 

LAKE  LYNN 

.72 

•  16 

.02 

.02 

.49 

.03 

LEWISBURG 

•  85 

.25 

.25 

.35 

LINDSIDE 

.67 

T 

T 

T 

•  20 

.47 

T 

LITTLE  SKIN  CREEK 

.70 

.11 

T     .07 

.13 

•  29 

.10 

LOGAN 

•  43 

.07 

.07 

.07 

.05 

.17 

LONDON  LOCKS 

.89 

.10 

.05 

.04 

T 

.23 

.39 

•Qfl 

LOOKOUT  2 

1.20 

.10 

.40 

.70 

MADISON 

.55 

•  04 

T 

.21 

.12 

.18 

MAN 

•  46 

•  04 

.20 

.22 

MANNINGTON  1  N 

•  81 

.27 

T 

.03 

.01 

.05 

.45 

MANNINGTON  1  W 

•  80 

.24 

T 

.02 

.50 

.04 

MARTINSBURG  CAA  AP 

1*10 

.12 

T          .02 

.20 

.26 

.50 

MATHIAS 

2*04 

.05 

.05 

■  10 

.41 

1.43 

MATOAKA 

1*10 

1.10 

MCMECHEN  DAM  13 

.69 

.24   .16 

T 

T 

T 

.29 

T 

T 

MIDDLEBOURNE  2    ESE 

1.08 

.05 

.22 

.05 

T 

.66 

.02 

.OB 

MIDVALE 

1*61 

•  09 

.15 

.17 

•  20 

.45 

.55 

MOOREFIELD 

1*55 

T 

T 

T 

T 

T 

.60 

.95 

MOOREFIELD  MCNEILL 

1.70 

T     .13 

.09 

.70 

.78 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

.63 

T     .12 

.01 

T 

.22 

.18 

.10 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

.73 

.14 

.01 

.58 

T 

T 

MOUNT  CLARE 

.67 

.13 

.04 

.15 

.35 

MT  STORM 

.77 

.20 

.43 

•  14 

NAOMA  1  E 

.67 

.16 

.40 

.31 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

.72 

T     .10   .38 

.02 

.20 

.02 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

.82 

.33 

.06 

.12 

.15 

•  16 

OAK  HILL 

1*60 

T 

.08 

.99 

.46 

.07 

OMPS 

1*80 

.21 

.01 

.95 

.62 

.01 

PARKERSBURG  CAA  AP 

.57 

•02   .23 

.05 

T 

.26 

T 

•  01 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

.38 

.02   .11 

.03 

.22 

T 

T 

PARSONS  2 

1.07 

.10 

T 

T 

T 

.13 

.21 

.60 

.03 

PETERSBURG  WB  CITY 

1.77 

.09   .02 

T 

•  05 

.80 

.81 

PHILIPPI 

.91 

.11 

■  03 

.11 

.29 

.08 

.29 

PICKENS  1 

2.57 

.40 

.18 

.06 

•  72 

.33 

.78 

.10 

P I EOMONT 

.61 

T 

.15 

.45 

.01 

PINEVILLE 

1*15 

•  04 

.01 

.73 

.33 

•  04 

POINT  PLEASANT 

.23 

.23 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

.23 

T 

T 

T 

T 

.18 

.04 

.01 

POLK  CREEK 

•  43 

.12 

T 

T 

.10 

•  16 

.05 

T 

PRINCETON 

1.05 

T 

T 

.02 

T 

.22 

.81 

T 

Sm  R«l«r»nc» 
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Table  3— Continued 


a 

Day  of  month 

Station 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22   23   24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

RAINELLE 

•  60 

•  02 

.06 

T 

.05 

.01 

.40 

.06 

RAVENSWOOD  DAM  22 

•  27 

T 

.08 

.06 

.02 

.11 

RENICK  2  S 

•  76 

T 

T 

.60 

.16 

RICHWOOO  2  N 

1«3* 

.07 

.06 

.03 

.05 

.17 

.46 

.50 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

•  91 

•  04 

T 

.12 

.17 

.21 

•  29 

•  08 

RIPLEY 

•  35 

T 

T     .15 

.10 

.10 

ROANOKE 

•  65 

•  14 

.05 

.05 

.08 

.18 

•  08 

.07 

ROCKFORD 

•  67 

.15 

T 

.07 

.11 

.26 

.06 

•  02 

ROHR80UGH 

(47 

.08 

T 

.06 

T 

T 

•  24 

T 

•OS 

ROWLESBURG  1 

•  06 

T 

.26 

T 

.21 

.05 

•34 

ST  MARYS 

•  33 

.05 

.03 

.11 

■  14 

T 

SAND  FORK 

•  87 

.27 

.20 

.15 

.10 

.15 

SHADY  SPRINGS  2    ESE 

•  82 

•  03 

.17 

.45 

.17 

SH INNS TON 

•  69 

•  29 

T 

.09 

.27 

T 

•  04 

SPENCER 

•  74 

.27 

.14 

.04 

T 

•  29 

T 

T 

SPRUCE  KNOB 

1.83 

.15 

.03 

•  01 

.36 

1.24 

.04 

STONY  RIVER  DAM 

2*21 

■  08 

.07 

.26 

.52 

l  .  2  a 

SUGARCAMP  RUN 

•  97 

.06 

lOB 

.10 

.10 

.34 

.14 

.14 

SUMMERSVILLE  2 

1*20 

•  08 

•  04 

.06 

.09 

.35 

.34 

.24 

SUTTON  2 

•  63 

•  12 

.04 

.27 

.20 

SYCAMORE  CREEK 

.55 

.10 

.40 

.05 

THOMAS 

1*09 

.08 

•  09 

.05 

.30 

.28 

.29 

UNION 

•  44 

•  04 

•28 

.10 

.02 

UPPER  OAV1SSON  RUN 

1*09 

■  26 

.83 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

•  82 

•  25 

T 

.05 

T 

.47 

.05 

VALLEY  CHAPEL 

•  56 

.09 

.04 

T 

.04 

.06 

•  26 

T 

.05 

VALLEY  HEAD 

•  90 

.04 

.11   T 

.05 

.04 

.15 

.49 

•  02 

VANDAL 1A 

.71 

•  10 

.07 

.03 

.16 

.20 

.06 

.09 

VIENNA  BRISCOE 

•  50 

.07 

.12 

•  02 

•  04 

.02 

.11 

•  10 

T 

.02 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

1.22 

•  03 

.32 

•  B5 

.02 

WASHINGTON  DAM  19 

•  36 

.02 

.08 

.02 

.04 

•  20 

T 

T 

NEBSTER  SPRINGS 

1*59 

.19 

.12 

.69 

.21 

.38 

WEIRTON 

•  89 

•05   «44 

T 

.20 

.20 

T 

HELLSBURG  3  NE 

1*21 

.17   .52 

T 

.21 

.31 

WESTON 

.98 

.30 

•  05 

.04 

•  49 

.01 

•  09 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

•  59 

.08   .17 

T 

T 

T 

.34 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

•  59 

.01 

.01 

.42 

.15 

T 

WILLIAMSON  1 

•  25 

.07 

.04 

.03 

.06 

.05 

WILLIAMSON  2 

•  23 

•  07 

,04 

.03 

.05 

.04 

W1NFIELD  LOCKS 

•  41 

.21 

.05 

.02 

.12 

.01 

T 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Stati' 
Figures  sod  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  diet 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 
Delaved  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  lsi 
Monthlv  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  mo 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tab 


REFERKKCB  KOTKS 

assigned  on  a  sti 
and  direction  fr 


basis.   There  mill  be 
,  the  post  office. 


DltS 


Bur. 


of  this  bulletin. 

will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 

tatlo 
nle 


Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 


time  of  observation.   See  the  Statlo 


Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T. 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  n 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  reco: 


-  Ho  record  In  Tables  3,6,7  and 

+  And  also  on  a  later  date  or  dat 

•  Amount  included  in  following  me 

//  Gsge  is  equipped  with  a  wlndshl 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column 


Index. 

NO  re 

cord  In  Tables 

2  a 

lie  die 

ributi 

on  unknown 

ion  Ind 

x  the 

letter  "C" 

lndleat 

2  and  5  Is  Indicated  by 


i  Dat: 

Water  equlvalen 
One  or  more  day 
Dally  values  an 


ed  for  special  purposes 


WTR  BQU1V  In  Table 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
OCTOBER   1953 


Station 

Day 

Ol  Month 

O 

o 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

92 
42 

91 
46 

92 
37 

92 
34 

88 

4-2 

76 

53 

60 

35 

68 
22 

72 
26 

78 
28 

78 
28 

80 
32 

72 
34 

73 
38 

78 
39 

81 
35 

80 
32 

82 
38 

83 
42 

84 
34 

81 

36 

73 
36 

79 
29 

71 
41 

68 

38 

72 
27 

68 
37 

65 

49 

58 
42 

63 

32 

70 
27 

76.4 
35.8 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

86 
49 

85 
58 

86 
54 

85 
48 

81 
47 

76 

50 

58 
38 

66 

27 

68 
30 

73 
34 

72 
37 

74 
39 

70 
46 

67 
46 

73 
42 

76 

43 

87 
41 

84 
39 

76 
39 

76 
45 

76 

44 

75 
44 

70 
37 

64 
46 

64 
33 

68 
28 

66 

47 

61 
43 

53 
36 

55 
34 

68 
29 

72.2 

41.1 

BAYARO 

MAX 
MIN 

77 
39 

75 
30 

78 
98 

78 
33 

74 
43 

62 
45 

48 
39 

60 
19 

Ob 
24 

66 
24 

68 
26 

68 
36 

62 

25 

67 
26 

70 

30 

70 
35 

74 
29 

75 
31 

75 
35 

75 
33 

72 
29 

63 
32 

66 

24 

66 
30 

53 
43 

67 
26 

60 
29 

60 
43 

53 

40 

51 
33 

51 
25 

66.1 
32.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

83 
41 

84 
42 

84 
40 

82 

37 

82 
41 

70 
45 

54 
39 

70 
20 

71 
26 

70 
27 

75 
27 

70 
34 

72 
36 

74 
44 

75 
37 

75 
36 

78 
30 

79 
40 

76 
39 

77 
33 

76 
36 

70 
34 

70 
27 

60 
43 

52 

43 

73 
25 

66 

42 

61 
43 

51 
35 

55 
29 

69 
22 

71.1 
35.3 

BENSON 

MAX 
MIN 

85 
50 

91 

4o 

90 
40 

90 
39 

83 
55 

63 
48 

61 

40 

66 
25 

74 

.'8 

76 
30 

78 
31 

77 
37 

76 

34 

80 
33 

80 
38 

79 
35 

80 
35 

84 
46 

83 
39 

83 
35 

80 

38 

81 
31 

76 
31 

75 
44 

54 
44 

73 
35 

71 
34 

65 
47 

58 
44 

57 
30 

70 
26 

75.5 
37.7 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

80 
52 

87 
47 

88 
48 

87 

47 

67 
55 

6*. 
46 

56 

41 

66 
35 

74 
37 

76 

41 

79 

41 

71 
47 

72 
38 

77 
39 

81 
46 

75 
42 

78 
43 

82 

42 

84 
45 

83 
43 

81 
48 

75 
40 

77 
42 

70 
49 

59 

44 

71 
39 

67 

43 

60 
49 

55 
44 

63 
35 

69 

32 

73.4 
43.2 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

34 
47 

80 
29 

81 
32 

87 
34 

72 
49 

63 
49 

56 
35 

65 
23 

72 
26 

73 
28 

79 
30 

73 
39 

66 
26 

67 
27 

82 

31 

80 
42 

81 
36 

81 
38 

86 

43 

83 
38 

79 
38 

69 

48 

76 

30 

65 
39 

67 
42 

72 

31 

65 
34 

69 
49 

63 
47 

68 
42 

71 
35 

73.4 
36.7 

BIRCH  RIVER  6  SSN 

MAX 
MIN 

90 
37 

86 

44 

85 
42 

84 
36 

79 
43 

72 

46 

58 
41 

69 
28 

71 
24 

73 
25 

76 
24 

75 
30 

76 
30 

78 
47 

77 
35 

77 
31 

80 
29 

78 

30 

81 

35 

81 

31 

76 

31 

76 
29 

75 
27 

62 
39 

51 

24 

72 
26 

72 
35 

65 

43 

55 
39 

55 
31 

70 
18 

73.3 
33.2 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

88 

47 

81 
58 

82 

57 

84 
45 

83 
45 

73 
50 

59 
37 

70 
29 

72 

31 

7* 
31 

77 
31 

77 
47 

71 
46 

69 
49 

76 

47 

78 

41 

82 
35 

79 
44 

77 
49 

77 
38 

79 
39 

71 
47 

70 
31 

59 

46 

57 
44 

72 
28 

66 

51 

61 
45 

51 
36 

57 
36 

73 
27 

72.4 
41.5 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

94 
47 

92 

51 

86 

45 

86 
41 

87 
42 

86 

49 

64 
46 

58 

34 

72 
34 

75 
36 

78 
35 

79 
36 

77 

41 

73 
43 

72 
45 

79 
43 

81 
38 

81 
39 

84 
46 

80 
42 

81 
42 

82 

41 

75 
38 

75 
41 

59 
46 

60 
36 

74 
37 

64 

49 

64 

45 
42 

60 
35 

74.9 
41.4 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

90 
50 

78 
42 

78 

41 

85 
38 

81 
50 

67 
44 

55 
38 

49 
19 

52 
21 

68 
27 

71 
29 

72 
38 

68 

27 

67 
33 

73 
34 

76 
35 

72 
30 

78 
38 

81 
39 

79 
36 

76 
33 

76 
36 

70 
28 

70 
35 

57 
43 

54 
38 

69 
34 

60 
43 

60 
41 

47 
28 

57 
24 

68.9 
35.2 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

99 

50 

93 

41 

92 
42 

93 
40 

88 

55 

68 

49 

62 

43 

74 
24 

78 
29 

80 
30 

82 
31 

83 
39 

60 
33 

85 
34 

84 

40 

82 
38 

85 
36 

9>J 
39 

89 
42 

88 
38 

8b 
39 

80 
34 

78 
31 

74 
45 

55 
47 

72 
33 

71 
37 

69 
48 

60 
43 

64 
32 

73 

25 

79.2 
38.3 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

81 
47 

86 
47 

87 

41 

87 
40 

72 
54 

62 

47 

57 
42 

67 
23 

73 
29 

74 
30 

76 
31 

69 

40 

74 
35 

78 
34 

78 
39 

76 
39 

79 
37 

8  3 
40 

82 

43 

81 
37 

79 
38 

71 
37 

74 
30 

60 
46 

52 

45 

70 
29 

68 
39 

62 

45 

55 
42 

68 
35 

68 
25 

72.5 
38.3 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

93 
54 

84 
47 

87 
47 

88 
45 

75 
53 

71 
51 

62 

37 

71 
29 

74 
33 

76 
33 

60 
34 

75 
37 

77 
37 

78 
42 

81 
43 

80 
40 

81 
37 

84 
39 

84 

45 

85 
40 

85 
42 

87 
37 

78 
33 

64 
48 

66 

49 

73 
34 

73 

43 

69 
45 

52 

41 

62 

31 

70 

25 

76.3 
40.4 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

83 
50 

89 
43 

89 
45 

82 

43 

70 
44 

62 

4b 

61 

35 

68 

26 

75 
30 

76 
32 

80 
33 

73 
39 

75 
34 

79 
35 

81 

40 

79 
38 

8  3 
35 

85 
37 

85 
40 

85 
39 

83 
40 

78 
35 

68 

43 

63 

47 

72 
41 

67 
36 

62 

42 

55 
44 

69 
25 

6b 
29 

74.7 
38.2 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

78 
34 

75 
36 

79 
36 

76 
34 

76 
38 

66 

44 

45 
35 

62 
16 

65 
25 

65 
22 

67 
25 

67 
36 

63 
34 

69 
29 

68 
28 

69 

41 

72 
27 

75 
34 

74 
40 

71 
35 

69 
27 

62 

34 

64 
20 

58 
36 

49 
39 

65 
22 

62 

34 

58 
31 

50 
36 

50 
31 

6b 
18 

65.6 

31.5 

CHARLESTON  KB  AP 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
53 

89 

bb 

88 
56 

77 
55 

64 
48 

58 
37 

71 
30 

74 
39 

75 
39 

78 
41 

74 

51 

78 
44 

79 
55 

79 
50 

78 
51 

81 
44 

84 
48 

84 
54 

84 
50 

82 

49 

77 
43 

77 
41 

64 

48 

58 
42 

72 
36 

71 
52 

59 
45 

45 
41 

60 
36 

70 
31 

74.3 
45.8 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

97 
51 

85 
52 

90 
50 

90 
49 

90 
59 

78 
51 

67 
42 

62 
33 

71 

36 

76 
37 

77 
37 

80 
44 

75 

41 

78 
47 

8  0 
48 

82 

45 

79 
42 

8  2 
44 

86 
47 

86 
44 

85 

47 

82 
41 

77 
39 

78 

44 

58 

45 

60 
38 

75 
40 

73 
52 

62 

42 

46 
34 

63 
32 

76.5 
43.6 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

94 
47 

78 
48 

86 
45 

88 
43 

85 

44 

49 

61 
42 

54 
30 

68 

30 

72 
32 

73 
34 

75 
36 

68 
38 

71 
37 

77 
38 

77 
40 

75 
39 

77 

40 

81 
41 

81 
40 

82 
40 

78 

40 

71 
34 

74 
35 

55 
39 

S3 
38 

70 
37 

63 

47 

60 
44 

48 
33 

01 
28 

71.5 
39.0 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

83 
35 

76 
42 

70 
33 

77 
32 

76 

37 

70 
34 

50 
36 

62 
16 

65 
22 

66 
23 

68 
23 

70 
30 

65 
31 

65 
31 

70 
33 

71 
29 

72 
28 

74 
34 

73 
40 

74 
30 

74 
29 

72 
34 

66 
24 

64 
36 

54 
37 

63 

24 

61 
42 

58 
34 

52 
36 

52 

33 

Ob 
21 

67.2 
31.3 

CRESTON 

MAX 
MIN 

94 
45 

85 
45 

91 

42 

90 
41 

90 
46 

71 
46 

67 
35 

60 
28 

70 
29 

77 
32 

77 
32 

81 

37 

75 
34 

77 
37 

8  0 
39 

82 

37 

80 
36 

82 
37 

85 
41 

87 
39 

85 
39 

84 
34 

78 
32 

79 
33 

54 
43 

59 
36 

72 
32 

70 
47 

62 

43 

42 

30 

64 
25 

75.8 
37.2 

ELK  INS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
41 

83 

40 

84 
41 

81 
39 

78 

44 

57 

44 

52 

30 

65 
22 

70 
28 

69 
28 

72 
29 

69 
38 

72 
31 

74 
33 

75 

38 

74 
39 

77 
35 

80 
37 

79 
42 

77 
35 

76 
37 

68 

33 

69 

29 

54 

42 

51 
38 

70 
35 

62 
35 

61 
44 

48 
41 

54 

31 

67 

2  6 

69.3 
35.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

77 
53 

85 

50 

87 
53 

85 
51 

60 
51 

60 

43 

54 
38 

66 
28 

72 

35 

76 
39 

75 
40 

68 
48 

70 
41 

76 
44 

79 
47 

73 
49 

76 
43 

82 
48 

82 

52 

79 
48 

78 
46 

72 
48 

72 

40 

be 

46 

51 

41 

69 
36 

66 

47 

61 
46 

47 
44 

60 
38 

67 

32 

70.4 
44.0 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

83 
46 

79 
56 

76 
51 

76 
39 

75 
45 

be 

40 

49 
27 

63 
26 

04 
28 

67 
31 

71 
32 

68 
48 

64 
45 

67 

41 

69 
40 

71 
45 

73 
37 

74 

41 

71 
47 

73 
46 

72 

44 

64 

45 

66 
37 

58 
42 

50 
29 

65 
29 

57 

48 

54 
39 

39 
33 

50 
32 

6b 
27 

65.5 
39.2 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
46 

84 
41 

85 
41 

87 
42 

78 
65 

67 
54 

57 
43 

69 

25 

75 

35 

75 
33 

80 
35 

76 

45 

67 
30 

72 
35 

80 

43 

82 
42 

82 

40 

83 
44 

81 
50 

82 

41 

77 

40 

70 
43 

74 
32 

69 
46 

63 

39 

71 

31 

64 
38 

71 
50 

62 

35 

63 
40 

74 
30 

74.3 
40.5 

GARY 

MAX 
MIN 

92 

44 

89 
47 

87 

43 

88 
39 

85 
53 

63 

40 

60 
29 

70 
30 

75 
32 

80 
38 

77 
38 

78 
42 

77 
44 

77 
41 

84 
36 

84 
36 

81 
42 

80 
40 

81 
41 

82 

38 

76 
35 

7* 
36 

58 
48 

58 
33 

75 
33 

74 
49 

60 

41 

43 
35 

59 

31 

74.7 
39.1 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

87 
43 

92 
42 

91 
40 

90 
38 

80 
48 

68 
46 

60 
40 

72 
28 

77 
30 

78 
32 

80 
40 

7b 
38 

79 
36 

82 

40 

82 
40 

80 
38 

82 

36 

86 

40 

84 
42 

85 
40 

82 
38 

76 
34 

70 
33 

60 

48 

58 
44 

75 
38 

70 
38 

70 
52 

58 

40 

64 
34 

72 

30 

76.3 
38.9 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

88 
48 

88 
46 

8  8 
44 

89 
43 

78 
50 

67 
48 

60 
41 

69 

30 

75 
31 

79 
33 

79 
38 

78 

40 

76 
35 

80 
37 

79 

40 

80 
41 

83 

40 

84 
38 

84 

44 

84 
40 

82 

41 

75 
37 

77 
33 

65 

48 

56 

47 

73 
38 

68 
40 

67 
39 

54 
42 

61 

31 

70 
29 

75.4 
39.7 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

79 
46 

87 
40 

86 
42 

85 
40 

73 
56 

6? 

47 

54 
41 

66 
22 

71 
28 

72 
30 

76 
31 

68 
39 

73 
32 

76 
34 

78 
36 

75 
36 

77 
36 

82 

40 

82 
41 

79 
36 

79 
35 

71 
37 

72 
30 

61 

41 

53 
38 

69 
38 

65 
36 

60 
46 

56 

44 

58 
31 

65 
25 

71.3 
37.2 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

95 

45 

84 
45 

90 
44 

90 
46 

88 
56 

7b 
48 

66 

44 

60 
30 

70 
32 

75 
35 

76 
34 

74 
37 

73 
36 

76 
38 

80 
42 

82 
39 

78 
39 

82 
38 

80 
40 

82 
42 

85 
42 

82 
36 

81 
35 

79 
37 

56 
47 

59 
37 

73 
37 

70 
49 

62 
43 

47 
31 

64 
28 

75.3 
39.7 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

95 
46 

84 
44 

91 
43 

90 
42 

89 

54 

74 

48 

67 
33 

63 
27 

72 
35 

78 

78 
30 

81 
35 

75 
35 

77 
37 

81 
42 

83 

37 

79 
34 

81 
35 

87 
40 

86 
36 

87 

3  9 

89 
34 

78 
30 

81 
40 

57 

40 

66 
30 

75 
34 

75 
45 

60 
39 

45 
27 

65 
21 

77.1 
37.1 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

79 

44 

85 
45 

85 
41 

83 
46 

59 

48 

58 
41 

51 
34 

63 
28 

71 
31 

71 
34 

77 
36 

67 
41 

71 
37 

77 
37 

77 
43 

72 

41 

82 
39 

82 
39 

81 
41 

79 
40 

79 
43 

74 
40 

74 
37 

58 
47 

55 
43 

69 
39 

61 
41 

57 
41 

47 
43 

57 
35 

69 

29 

70.0 
39.5 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

94 
48 

83 
48 

90 

41 

88 
47 

88 

47 

64 
46 

66 

40 

60 
33 

69 
32 

75 
32 

75 
34 

79 
35 

74 
35 

70 
35 

79 

41 

78 
40 

78 
38 

78 
38 

83 
38 

84 

40 

84 

40 

83 
40 

78 
36 

78 
37 

57 
39 

62 
36 

70 
37 

65 
41 

59 
40 

48 
27 

60 
27 

74.2 
38.3 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

80 
44 

76 
43 

80 
39 

65 
39 

61 
35 

68 
31 

72 
33 

72 
43 

76 
33 

78 
35 

78 
40 

76 
36 

74 
33 

64 

44 

68 
28 

61 

41 

51 
42 

65 

33 

58 
34 

59 

41 

51 
39 

53 
33 

60 
36 

67.2 
37.2 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

84 
48 

91 

50 

90 
50 

90 
50 

79 
58 

67 

47 

63 
38 

70 
28 

76 
33 

76 
35 

82 

35 

74 
48 

75 
43 

80 
44 

82 

46 

79 
43 

80 
39 

85 

40 

87 
49 

86 
42 

83 
45 

78 
41 

80 
37 

70 
48 

68 
43 

74 
32 

68 
bO 

61 

50 

50 
41 

62 
29 

72 
25 

76.2 
42.2 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
61 

92 
56 

90 
56 

89 

54 

70 
55 

66 

48 

62 

41 

69 

34 

77 
38 

77 
41 

83 

40 

75 
50 

77 
48 

79 
48 

83 

50 

82 
48 

81 
45 

86 
45 

86 
52 

87 
48 

8b 
50 

79 
47 

81 
41 

08 
49 

64 
46 

73 
37 

68 
52 

59 

45 

48 
42 

63 

34 

69 
31 

75.9 
46.2 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

84 
44 

82 

30 

86 

31 

90 
34 

72 
46 

65 
53 

57 

40 

67 
20 

76 
25 

74 
26 

80 
28 

74 
44 

67 
32 

72 
27 

82 
31 

82 
36 

81 
34 

82 

36 

87 
42 

86 
35 

77 
34 

70 
41 

78 
27 

64 
38 

66 

40 

73 
26 

62 
31 

70 
43 

60 

47 

65 

32 

71 
27 

74.3 
34.8 

KEARNEYSV1LLE  1  NW 

MAX 
MIN 

83 
52 

78 
37 

78 

38 

81 
39 

80 
50 

69 
42 

55 
39 

65 
27 

70 
31 

70 
33 

75 
34 

74 
44 

66 
32 

68 
33 

80 
35 

78 
38 

79 

40 

89 
42 

83 
52 

82 

41 

78 
45 

69 
54 

75 
34 

68 

42 

68 
41 

75 
34 

73 

3b 

70 
52 

63 

48 

68 

43 

71 

35 

73.6 
40.1 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

81 
39 

80 

37 

81 
42 

78 
35 

77 
42 

65 

42 

47 
35 

66 

18 

66 
26 

68 
27 

69 
27 

68 
35 

69 
30 

72 
29 

70 
35 

72 
36 

75 
31 

75 
35 

74 
39 

73 
33 

74 
31 

67 
29 

67 
26 

58 

34 

48 
36 

65 
26 

58 
32 

58 
36 

48 
36 

52 

31 

65 
23 

67.3 
32.7 

Sop    reference 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  195} 


LONDON  LOCKS 

MADISON 

MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


Day  Of  Month 


96  66 

50  50 

93  85 

50  49 

93  84 

46  47 

80  87 

47  38 

81  78 

48  38 


93   80 
49   41 


87   85 
45   37 


84   84 
42   32 


77   84 
52   48 


80   86 
55   43 


80   86 
44   42 


93   85 
46   47 


80   87 
58   54 


83   83 
43   45 


97   86 
50   37 


96   95 
44   48 


92   90 
58   53 


92   90 
57   47 


88   83 
40   50 


90   79 
50   58 


83   86 
45   42 


90   80 
57   38 


94   92 
43   49 


95   90 
51   51 


97   81 
43   33 


86   91 
45   46 


79   85 
47   43 


79   85 
41   34 


82   83 
48   52 


88   79 
52   51 


40   53   47 


82 
40 

70 
51 

65 

45 

85 
34 

78 
46 

64 
52 

85 

44 

85 
50 

58 
46 

90 
37 

89 

47 

67 
53 

90 
33 

78 

45 

66 
52 

84 
55 

62 

49 

58 

41 

86 

48 

71 
54 

60 

48 

86 
52 

68 
48 

58 
43 

B4 

51 

68 

47 

62 

47 

88 
46 

85 
46 

81 
45 

85 

be 

61 
50 

62 

46 

87 

55 

62 

50 

63 

47 

79 
43 

76 
47 

59 

43 

88 
39 

79 
51 

64 
47 

82 

40 

81 
45 

60 

40 

B3 

40 

89 

56 

71 
53 

92 

40 

89 
46 

86 
52 

87 
53 

84 

57 

65 

46 

88   82   64 


77   67 
41   46 


78   62 

49   42 


86   78   65 


80   80   70 


81   85   83 


91   84   66 


85   74 
46   51 


84   72 
49   50 


60   60 
48   43 


70   61 
49   43 


9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


60   70 
36   36 


60   72 
32   34 


56   66   73 


64   72 
28   31 


64   70 
23   30 


55   66 
27   27 


69   79 
24   29 


69   76 
19   24 


63   70 
27   33 


65   72 
32   34 


63   76 
31   35 


55   68   70 


56   71 
25   29 


65   73 
32   37 


67   70 
18   19 


64   70 
30   30 


68   75 
32   38 


69   76 
24   30 


70   72 
24   27 


69   75 
28   32 


67   68 
26   34 


68   73 
28   34 


55   69 
30   37 


60   69 
21   25 


71   76 
25   29 


63   56   61 


75   76 
28   32 


63   72 
35   35 


63   71 
25   28 


70   82 
40   37 


75   79 
39   39 


77   80 
34   38 


77   71 
31   39 


78   71 
35   45 


76   71 
3  3   42 


74   78 
34   40 


82   76 
32   42 


80   72 
27   39 


76   67 
40   46 


77   68 
38   45 


79   73 
40   40 


87   87 
45   42 


79   70 
40   52 


80   73 
33   45 


73   70 
32   37 


78   80 
32   37 


75   80   80 
40   40   49 


81   78 
3  3   42 


7  5   73 
28   31 


78   78 
35   42 


73   70 
37   45 


77   81   75 
32   33   38 


72   69 
28   35 


79   74 
3  5   46 


75   77 
27   32 


78   80   78 


35   35   35 


71   78 
31   41 


79   75 
33   40 


77   69 
42   48 


78   69 
34   48 


69   73   75 


7  5   76 
42   42 


75   79   79 
37   37   42 


72   77   79 
31   32   35 


64   68   82 
37   37   36 


63   66   79 
29   30   39 


71   72 
34   35 


73   84 
31   36 


69   73   84 
26   27   31 


70   75   79 
40   48   46 


74   78   78 
37   40   39 


70   78   82 
38   36   42 


73   74 
42   46 


72   78   81 
44   45   46 


69   73   83 
34   33   37 


74   75   73 
33   35   39 


80   79   77 
37   39   45 


75   77 
45   45 


74   79   82 
41   37   41 


71   73   75 
41   34   39 


74   82   80 
42   39   42 


74   76   75 


77   80 
3  5   39 


77   80 
49   46 


79   73   77 
30   33   41 


79   71   72 
39   40   36 


76   82   81 
38   35   41 


71   75 
38   44 


70   65   67 
29   30 


82   80 
45   43 


75   81 
37   45 


78   80 
42   39 


79   78 
45   43 


80   79 
41   40 


79   77 
41   37 


79   76 
37   37 


82   83 
33   32 


72   76 
47   42 


74   77 
43   41 


75   80 
42   38 


77   76 
41   43 


75   80 
44   40 


75   79 
49   41 


72   75 
39   37 


82   83 
43   39 


75   78 
37   35 


80   82 
42   35 


77   78 
47   43 


78   80 
37   33 


77   80 
29   31 


80   79 
40   39 


74   76 
43   43 


79   81 
38   35 


78   81 
39   40 


72   74 
36   31 


76   78 
43   41 


73   73 
45   49 


77   80 
37   35 


79   82 
40   38 


79   75 
40   35 


82   80 
37   36 


81   84 
39   39 


74   80 
45   40 


67   75 

29   31   35 


79   80 
49   39 


83   83 
45   45 


84   82 
50   41 


83   81 
51   40 


82   84 
39   39 


86   85 
43   32 


82   78 
54   47 


82   80 
46   43 


86   77 
37   47 


82   82 
43   42 


83   85   83 


76 
43 

75 
39 

74 
38 

65 

37 

66 
31 

87 
49 

85 

41 

79 
40 

69 

40 

77 
33 

eo 

41 

79 
37 

79 
37 

70 
33 

71 
28 

80 
51 

85 

41 

83 
40 

77 
48 

72 
34 

84 

42 

84 

39 

84 
39 

85 
37 

79 

33 

84 
47 

83 

47 

84 

50 

82 
45 

78 

42 

86 
39 

86 
39 

84 
42 

80 
38 

80 
32 

78 

43 

79 
35 

80 
36 

74 
34 

72 

30 

85 

43 

86 

41 

85 
43 

81 
39 

78 
35 

75 
51 

70 
48 

70 
44 

76 
45 

68 
36 

85 

42 

85 
39 

84 
35 

79 
32 

75 
36 

83 
43 

81 
37 

81 

40 

72 
41 

74 
33 

75 
44 

75 
34 

74 
35 

69 
36 

68 
28 

83 
47 

83 
42 

eu 
45 

75 
40 

77 
36 

80 
40 

83 
38 

72 
35 

71 
37 

75 
42 

81 
43 

79 
37 

<J1 
39 

79 
41 

72 

30 

85 

44 

83 
39 

86 

40 

82 
36 

78 
34 

80 
37 

83 
41 

83 
44 

82 
38 

76 

36 

81 
48 

84 
37 

81 
36 

75 
46 

68 
28 

84 
49 

85 
40 

84 
41 

77 
39 

76 
33 

86 
44 

81 
46 

80 
45 

74 
42 

78 

40 

83 
35 

80 
38 

78 
36 

73 
34 

76 
34 

82   78   80 
41   38   38 


82   76 
43   40 


83   76 
38   35 


75   75 
34   30 


67   75 
41   35 


67   73   66 


81   75 

35   32 


75   79 
42   31 


70   79 
41   26 


71   73 
48   36 


74   75 
42   39 


75   78 
39   38 


74   75 
39   39 


79   73   74 


75   78   66 


62   70   63 


57   58   76 


58 

64 

74 

47 

31 

38 

54 

70 

62 

46 

37 

35 

67 

72 

63 

46 

36 

39 

61 

70 

64 

4  0 

30 

39 

51 

55 

70 

43 

38 

18 

65 

75 

69 

41 

30 

37 

65 

70 

67 

38 

25 

31 

54 

69 

64 

40 

36 

53 

56 

70 

65 

46 

39 

41 

60   67   57 


66   58 
40   42 


53   72 
35   36 


69   60 
39   47 


70   62 
37   48 


67   62 
36   38 


75   67 
30   39 


68   62 
27   39 


58   80 
33   42 


71   70 
38   49 


57   59 
40   36 


62   45 
43   39 


61   47 
41   39 


62   44 
41   36 


56   63 
44   31 


57   67 
50   45 


60   61 
40   38 


42   31   26 


58   65 
47   35 


70   68 
32   42 


71   58   61 
27   39 [  41 


61   60 
34   35 


70   67 
35   40 


74   61 
41   38 


68   64 
26   45 


57   71   69 


55   59   67 


64   71   62 
30   39   45 


59   66 
36   41 


64   72 
28   33 


67   59 
43   45 


65   60  I  57 
37   37  I  42 


62   65 
46   30 


49   60 
44   37 


56   63 
45   37 


52   65 
45   32 


53   61 
40   33 


60   41 
38   37 


48   61 
43   33 


49   62 
42   35 


49   51 
41   34 


53   64 
47   36 


50   55 
3  3   34 


68   52 
47   43 


60   44 
40   34 


52   61 
43   34 


50   63 
40   24 


50   56 
37   37 


55   64 
41   27 


48   51 
34   33 


51   65 
40   27 


57   59 
44   36 


51   53 
35   32 


53   61 
41   31 


63   42 
36   38 


57   49 
43   29 


68   54 
47   38 


51   40   31   29 


50   63 
44   35 


See  reference 
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DAILY  TEMPERATURES 

WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    1959 

Table  5  ■  Continued 

Day  Ol  Month 

e 
g 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTON 

MAX 
M1N 

94 

47 

82 
51 

87 
45 

89 
43 

88 

44 

67 
49 

64 

44 

58  68 
28       28 

78  76  78 
32       32       35 

72  76  80 
38       34       36 

79  77 
41       40 

80 
40 

85 
41 

83 

41 

84 
40 

80 
38 

75 
34 

78 
37 

59 
36 

54 
36 

67 
37 

60 

44 

57 
35 

45 
33 

65 
28 

73.7 
38.3 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 

MIN 

91 
52 

80 

44 

86 

47 

87 

51 

85 

51 

54 
44 

60 
45 

55  64 
33      33 

73  74  76 
37       39       43 

70  70  77 
39       39      40 

80  73 
44       41 

78 
41 

82 
43 

84 
45 

82 

45 

81 
42 

75 
43 

76 

43 

52 

48 

58 
38 

68 
39 

58 
46 

57 

44 

52 
36 

64 

34 

71.7 
42.2 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
42 

85 
48 

81 
37 

85 
35 

83 

43 

76 
56 

58 

40 

68  66 
22      24 

74  76  75 
27       29      35 

74  69  77 
39       46      40 

80  80 
36       34 

77 
42 

80 
47 

82 

35 

80 
37 

76 
41 

76 
31 

73 
42 

65 

39 

71 
28 

67 
37 

64 
48 

59 

42 

61 
39 

70 
25 

74.1 
37.6 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

98 

51 

89 

51 

90 
49 

91 

47 

90 
49 

88 
52 

70 
47 

64  75 
34      35 

81  80  84 
37       35       38 

80  83  85 
41       48      48 

82       84 

44       38 

84 

40 

87 
45 

88 
42 

85 
43 

87 
41 

80 
37 

80 
38 

59 

47 

70 
36 

79 
38 

76 
49 

62 

42 

47 
39 

67 
32 

79.5 
42.4 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

94 
54 

84 

53 

82 

54 

87 
54 

88 

54 

70 
50 

66 

40 

60  70 
36       37 

75  75  79 
41       41       43 

74  75  79 
43       43       48 

80  78 
48      45 

79 
44 

83 
46 

84 
48 

84 
49 

82 

45 

77 
42 

78 
43 

57 
46 

62 
39 

72 
39 

71 
50 

60 

43 

48 
32 

64 
33 

74.7 
44.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


)ay  of  month 

Station 

7j  0   > 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUKSTONE    DAM 

EVAP 

.19 

.21 

.23 

.21 

.17 

.15 

.15 

.11 

.12 

.11 

.16 

.12 

.17 

.15 

.14 

.12 

.18 

.10 

.15 

.07 

.13 

.15 

.11 

.04 

.08 

.24 

.07 

.02 

.08 

.04 

.13 

4.10 

WIND 

37 

38 

43 

30 

35 

39 

64 

54 

36 

37 

39 

33 

49 

43 

39 

39 

31 

26 

37 

22 

31 

33 

37 

39 

52 

56 

21 

59 

61 

55 

51 

1266 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

.14 

.10 

.11 

.10 

.20 

.07 

.06 

.07 

.05 

.05 

.07 

.09 

.07 

.11 

.06 

.07 

.07 

.07 

.07 

.02 

.15 

.10 

.07 

.05 

.04 

.03 

.04 

.01 

.09 

.00 

.04 

2.27 

WIND 

21 

110 

34 

22 

43 

65 

83 

67 

22 

23 

22 

55 

48 

43 

27 

41 

9 

16 

36 

15 

35 

40 

48 

39 

42 

53 

27 

24 

100 

112 

32 

1354 

BOGSKTT   GALL I  POL IS    DAM 

EVAP 

.23 

.23 

.10 

.19 

.12 

.11 

.23 

.09 

.08 

.09 

.15 

.18 

.15 

.09 

.24 

.08 

.07 

.20 

.01 

.23 

.01 

.17 

.10 

.10 

.21 

.07 

.10 

.02 

.07 

.08 

.13 

3.93 

WIND 

33 

39 

51 

35 

71 

57 

71 

41 

27 

34 

29 

44 

76 

35 

23 

29 

36 

26 

29 

32 

23 

32 

31 

55 

86 

31 

33 

35 

87 

135 

41 

1407 

WARDENSVILLE    R    H    FARM 

EVAP 

.26 

.22 

.16 

.19 

.14 

.05 

.18 

.19 

.08 

.13 

.13 

.08 

.06 

.26 

.13 

.16 

.13 

.13 

• 

.08 

.12 

.12 

.11 

.06 

.26 

.08 

.14 

.04 

.07 

.11 

.11 

3.98 

WIND 

19 

17 

12 

10 

15 

30 

56 

65 

5 

6 

18 

15 

27 

14 

19 

22 

15 

13 

22 

13 

25 

15 

21 

28 

50 

17 

26 

27 

37 

88 

33 

780 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

0 

2 

County 

• 

■a 

1 

a 

1 

vation 
time 

Observer 

Reier 
to 

a 

1 

I 

I 

f 

1 

i 

g 

tables 

j 

£ 

3 

5 

eS 

£ 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

S 

39  04 

80  18 

1060 

*p 

L.  ESLE  BOND 

3 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

37  43 

80  39 

1550 

JOHN  E .  FOSTER 

2  3  6 

ALEXANDER 

0107  UPSHUR 

10 

38  47 

80  13 

1855 

3P 

MRS.    DALPHON  RIFFLE 

ALPENA  1  NH 

0143  RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

2980 

WILLIS  G.  GAINER 

ARBOVALE  2 

02*9  POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

BA 

NETTIE  R.  SHEETS 

ARNOLD 

0307  LEWIS 

b 

38  54 

80  31 

980 

3P 

WARD  B.  PERRINE 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

osss'mercer 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

2  3  5 

BAYARD 

0527  GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2373 

5P 

5P 

HOWARD  R.  fin. 

2  3  5    7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

0580  RALEIGH 

37  47 

81  11 

2330 

6P 

6* 

V.  A.  HOSPITAL 

2  3  5    7 

BEL! NOT ON 

0633  BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

7A 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELLEVILLE  OAM  20 

06*5 [WOOD 

8 

39  09 

81  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661  NICHOLAS 

4 

38  14 

81  12 

710 

7A 

CHARLES  0.  SMITH 

BENSON 

06791  HARRISON 

10 

39  09 

80  03 

1080 

R.  D.  MARTS 

2  3  5 

BENS  RUN 

0687  PLEASANTS 

39  27 

81  07 

652 

5P 

MRS.  C.  W.  REA 

2  3  5 

BERKELEY  SPRINGS 

0710, MORGAN 

9 

39  37 

7B  14 

640 

bP 

6P 

H.N.  RUPPENTHAL  11  I 

!!l 

BERLIN 

071B 

LEWIS 

6 

39  03 

BO  21 

1050 

BA 

MRS.  A.  P.  SWISHER 

BIG  SKIN  CREEK 

M2* 

LEWIS 

6 

38  58 

80  26 

1050 

WILLIAM  K.  BUTCHER 

BIRCH  RIVER  6  5SW 

0644 

NICHOLAS 

38  25 

80  47 

1885 

HAMILTON  GAS  CORP 

2  3  5 

BLUEFIELD  1 

0916 

MERCER 

37  16 

81  13 

2  550 

6P 

BP 

C.  K,  CALDWELL 

2  3  5   7 

BLUEFIELD  2 

0923 

MERCER 

1 

37  16 

81  13 

2590 

7A 

OTA  C.  KEENEY 

BLUE ST ONE  DAM 

0939, SUMMERS 

7 

37  39 

80  53 

1388 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

BRANCHLAND 

1075'LINCOLN 

3 

38  13 

62  12 

600 

VERLIN  H.  AOKINS 

6 RANDOM V ILL E 

1083 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1798 

10A 

10A 

JAMES  1 .  GALLOWAY 

2  3  5   7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

6 

39  03 

80  29 

1032 

*P 

4P 

M.  D.  HAWKINS 

2  3  5 

BRUSHY  FORK 

1196 

HARRISON 

6 

39  13 

SO  13 

1030 

4P 

MRS.  ABBIE  PARKS 

CLOSED  5/53 

BRUSHY  RUN 

L204 

PENDLETON 

9 

38  50 

7,15 

1375 

7A 

JOHN  B.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

7 

36  11 

80  OB 

2100 

MISS  ILEAN  WALTON 

6UCKHANNON 

1220 

UPSHUR 

10 

39  00 

BO  16 

1459 

6P 

6P 

DR.  ARTHUR  B.  GOULD 

2  3  5   7 

BURNSVILLE 

1262 

BRAXTON 

5 

38  52 

60  40 

ROLAND  H.  SCOTT 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37  59 

82  21 

740 

6P 

6P 

FOREST  CUSTODIAN 

2  3  3 

CAiRt  3  S 

1326 

RITCHIE 

5 

39  10 

81  10 

680 

6P 

6P 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

2  3  5 

CAMDEN-ON-GUALEY 

1363 

WEBSTER 

38  22 

80  36 

2030 

WILLIAM  F.  COMPTON 

CANAAN  VALLEY 

1393  TUCKER 

39  03 

79  26 

3260 

6P 

6P 

GEORGE  B.  THOMPSON 

2  3  5   7 

CENTRALIA 

1526  BRAXTON 

38  37 

80  34 

950 

8A 

MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

CHARLESTON  KB  AIRPORT 

15 70 [ KANAWHA 

* 

38  22 

81  36 

950 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

CHARLESTON  1 

1575 |  KANAWHA 

4 

36  21 

81  38 

613 

9A 

9A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

CLARKSBURG  1 

1677 [HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

977 

HENRY  R.  GAY 

2  3  5  6  7  C 

CLARKSBURG  2 

1682'HARRISON 

6 

39  17 

80  20 

1000 

6P 

SAMUEL  R.  PERINE 

CLOSED  9/53 

CLAY  1 

1696JCLAY 

38  27 

81  05 

722 

7A 

PETER  H.  FRANKFORT 

3 

CLAY  2 

1701  CLAY 

* 

38  2B 

81  04 

650 

MIC 

MUNICIPAL  WATER  PL 

C 

CLENDENIN  2  SW 

1723  KANAWHA 

4 

38  29 

Bl  22 

617 

6A 

BERTHA  J.  YOUNG 

3 

COBURN  CREEK 

1B06  HARRISON 

b 

39  15 

80  26 

1075 

5P 

RITCHIE  GREATHOUSE 

3 

CRANBERRY  GLAOES 

2013  POCAHONTAS 

38  11 

80  16 

3400 

3P 

3P 

FEDERAL  PRISON  CAMP 

2  3  3 

CRAWFORD 

2022 'LEWIS 

6 

33  52 

BO  26 

1107 

MISS  BELLE  BLAIR 

3 

CRESTON 

205*,WIRT 

5 

36  57 

Bl  16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

2  3  5   7 

0A1LEY 

2151  RANDOLPH 

10 

38  49 

79  53 

1940 

7A 

LAURA  E.  FULWIDER 

3 

DAVIS 

2209  TUCKER 

2 

39  08 

79  28 

3120 

MID 

MARY  DUMAS 

C 

DAviSSON  RUN 

2217  HARRISON 

6 

39  16 

80  24 

1000 

5P 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

3 

DUCK  CREEK 

2*88 [HARRISON 

6 

39  09 

80  24 

1066 

9A 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 

3 

EAST  RAINELLE 

2638 [GREENBRIER 

4 

37  58 

80  45 

2*10 

7A 

MR.FLAV1US  E.  BROWN 

3 

ELK 

2701 

HARRISON 

6 

39  11 

80  14 

1000 

5P 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

3 

ELKINS  HB  AIRPORT 

271B 

RANDOLPH 

10 

38  53 

79  51 

1970 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

FAIRMONT 

2  92  0 

MARION 

39  28 

80  08 

1296 

MIL. 

MID 

CITY  FILTRATION  PL 

2  3  5   7 

FINK  RUN 

302- 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1420 

LAYTON  THARP 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  33 

81  07 

3225 

* 

x 

FRED  E.  BOWLING 

2  3  5    7  C 

FRANKLIN  3  NE 

3215 

PENDLETON 

9 

36  42 

79  20 

1700 

5P 

5P 

DICK  B.  MURPHY 

2  3  5     C 

FREEMANSBuRG 

3236 

LEWIS 

6 

39  06 

80  31 

1030 

MID 

EDDIE  MC  INTYRE 

C 

GARY 

3353  IMC  DOWELL 

1 

37  22 

81  33 

1*26 

BA 

8A 

WM.  L.  DAUGHERTY 

2  3  5     C 

GASSAWAY 

3361  BRAXTON 

38  41 

80  46 

840 

fcp 

6P 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

2  3  5     C 

6LENVILLE  1 

35**iGILMER 

5 

38  56 

60  51 

B05 

6P 

7A 

F  &  K  WELLS 

2  3  3   7 

GRAFTON 

3630  TAYLOR 

10 

39  21 

BO  00 

1100 

6P 

6P 

WILLIAM  D.  MYERS 

2  3  5    7 

GRANTSVILLE  2  NW 

36*8 ! CALHOUN 

38  56 

81  06 

730 

BA 

BA 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

2  3  3 

6RIFFITMSVILLE 

37*9  LINCOLN 

3 

38  14 

81  59 

B50 

MID 

ROBIN  D.  MOORE 

C 

HACKERS  CREEK 

3793  HARRISON 

6 

39  08 

BO  26 

1020 

6P 

WADE  D.  ALLMAN 

3 

HALL 

3816  BARBOUR 

10 

39  03 

BO  07 

1375 

7A 

MRS.  OPAL  R.JACKSON 

3        C 

HAMLIN 

36*6  LINCOLN 

3 

38  17 

B2  06 

642 

BA 

BA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

HARPERS  FERRY 

3927 .JEFFERSON 

9 

39  20 

77  4* 

7A 

MISS  E.  J.  WHITE 

3 

HASTINGS 

397*  WETZEL 

8 

39  33 

BO  40 

809 

MID 

3P 

L.  G.  MC  INTYRE 

2  3  5 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

*2 00 | MASON 

B 

38  41 

B2  11 

564 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

HOPE MONT 

*26*  IpRESTON 

11 

39  26 

79  31 

25*0 

6P 

6A 

ROBERT  F.  DULIN 

2  3  5 

HORNER 

*281  LEWIS 

6 

38  59 

80  22 

1075 

4P 

MAPLE  H.  SUMMERS 

3 

MOULT  LOCK  15 

*309  *i fit  on 

6 

39  30 

80  08 

B78 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HUNORED 

*369  WETZEL 

a 

39  *1 

80  2: 

1034 

MID 

J.  A.  FUR6EE 

C 

HUNTINGTON  1 

*378  CABELL 

8 

3B  25 

82  22 

675 

6P 

6P 

H.  N.  ROBINSON 

2  3  5 

HUNTINGTON  WB  CITY 

*388  <CA8ELL 

8 

38  25 

62  27 

565 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

IAEG6R 

4*08  MC  DOWELL 

1 

37  28 

81  49 

980 

7A 

JEFF  LOCKHART,  JR. 

3 

IRELAND 

4*78  .LEWIS 

3B  49 

80  28 

1142 

5P 

ROBERT  CRAIG 

3 

ISAACS  CREEK 

**99  .HARRISON 

6 

39  12 

80  30 

1063 

5P 

MRS.  C.  A.  MOORE 

3 

JANE  LEW 

*559  iLEWIS 

6 

39  06 

80  25 

1020 

MP 

MRS.  RETA  GOLDSMITH 

3 

JESSE  RUN 

4619 1  LEWIS 

6 

33  06 

80  20 

1080 

7P 

MRS.  JAMES  MYERS 

3 

JUNCTION 

*697 'HAMPSHIRE 

9 

39  19 

78  52 

800 

6P 

6P 

J.  P.  KUYKENDALL 

2  3  5 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4763  1  JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5    7 

KERM1T 

4816  MINGO 

1 

37  50 

B2  24 

620 

ROY  A.  DEMPSEY 

3 

KN06LY  MOUNTAIN 

4941  MINERAL 

9 

39  22 

79  00 

1400 

DAVID  A.  ARNOLD 

3 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971  RANDOLPH 

10 

38  35 

BO  05 

3210 

5P 

5P 

0.  C.  HAMILTON 

2  3  5   7 

LAKE  FLOYO 

4994  HARRISON 

6 

39  17 

60  30 

1110 

6P 

W.  M.  BENNETT 

3 

LAKE  LYNN 

5002  MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

WEST  PENN  POWER  CO 

3       C 

LEWISBURG 

5224  'GREENBRIER 

37  48 

BO  26 

2250 

5P 

5P 

HUGH  A.  SCOTT 

2  3  5 

LINOSIOE 

5264  MONROE 

37  27 

80  40 

2000 

M 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

LITTLE  SKIN  CREEK 

531*  LEWIS 

6 

38  58 

60  25 

1068 

6P 

BETTY  J.  RADABAUGH 

3 

LIVERPOOL 

5323  JACKSON 

e 

36  54 

Bl  32 

660 

MID 

BROOKS  E.  UTT 

C 

LOCKNEY 

5341  GILMER 

5 

38  51 

80  58 

720 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

LOGAN 

5353  LOGAN 

3 

37  51 

B2  00 

664 

e* 

H 

DONALD  C.  BROWN 

2  3  3   7  C 

LONDON  LOCKS 

5365  KANAWHA 

38  12 

81  22 

623 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

LOOKOUT  2 

3400. FAYETTE 

7 

38  04 

80  58 

2300 

7A 

JOHN  0.  WADE 

3 

J   1-BIG  SAND 

Yi   2-CHEATp   3-GU 

YANOOT , 

4-KANAW 

iAj   5-LITTLE  KANAWHA,   6-M0N0NGAH 

ELAi   7-NEW,   8 

Se 

*  page  119  for 

Station 


MADISON 

MAN 

JINGTON    1 
IINGTON    1 


1DDLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALE 
MOORE FIELD 
MOOREFIELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERS8URG  CAA  AIRPORT 

PARKERS8URG  WB  CITY 


P1NEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

QUEEN  SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOO  DAM  22 
RENICK  2  5 
RICHWOOO  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORO 

ROHRBOUGH 


5HINNST0N 
SMITH8URG 
SM1THVILLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TR1BBLE 

TYGART  DAM 


VALLEY  HEAD 

VANDAL  I A 
! V1ENNA-BRISCOE 
I WARDENSVILLE  R  M 
| WASHINGTON  DAM  1' 

WEBSTER  SPRINGS 


WHEELING-OHIO  CO  CAA  A 

WHEELING  WARWOOD  DAM  1 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

LIAMSON 

LIAMSON  2 

FIELD  LOCKS 

NEW  STATIONS 


County 


8-OHIOp       9-P0T0MAC, 


BOONE 
LOGAN 
MARION 
MARION 
POCAHONTAS 

BERKELEY 
BERKELEY 
HARDY 
MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 
HARRISON 
GRANT 
RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOD 
WOOD 

TUCKER 

GRANT 
BARBOUR 
RANDOLPH 
MINERAL 

WYOMING 

MASON 
MASON 
LEWIS 
MERCER 

KANAWHA 

GREEN8RIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

HARRISON 

LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 
000DRIDGE 
RITCHIE 
ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 
GRANT 

EWIS 

ICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

MSON 
HARRISON 

EWIS 
RANDOLPH 


HANCOCK 
BROOKE 
HARRISON 

EWIS 
OHIO 

OHIO 

GREENBRIER 
MINGO 
MINGO 
PUTNAM 


i8  50 
38  1 
'8  40 


i  38  56 
39  21 

|  39  06 
39  16 
36  29 


ll-YOUGHI&GHENY 


81  49 
81  53 
80  21 
80  22 

80  05 

77  59 

78  00 
7B  52 

81  15 
80  I 

80  52 
80  05 
78  56 

78  54 

79  55 


79  07 
60  02 

80  13 
79  02 

ei  32 

82  08 
82  04 


81  45 

80  21 
80  32 


81  43 

BO  29 

80  20 

80  30 

79  40 

81  12 

80  34 

80  26 

81  03 


79  31 

79  18 

80  25 

60  51 
BO  43 

80  25 
79  33 

79  30 

81  50 

80  02 


32 


80  24 

81  32 
78  35 


80  36 
80  35 

80  24 


80  18 
82  17 
82  17 

81  52 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


.  VA  WATER  SVC  CO    2  3  5 
6P  RUSSELL  E.  WHITE 
&p  j JAMES  N.  MORGAN       2  3  5 
8A  ORA  G.  FROST 
IID  CECIL  A.  CURRY 

MID  CIVIL  AERO.  ADM.      2  3  5 
"10  .ROBERT  L.  CRISWELL 

6P  VIRGIL  L.  MATHIAS     2  3  5 

TA  jNOVELDA  THOMPSON 

7A  (CORPS  OF  ENGINEERS 


Refer 

to 
tables 


7A    LAWRENCE    A.CRUMRINE  I 

7A  Imps. ruth  g.  darnall  ; 

TA'MRS.  LOLA  H.  VANCE  I 
6PJMRS.  JOHN  W.  SAVlLLE 
MID   CIVIL  AERO.    ADM. 

7A  (CORPS   OF    ENGINEERS 
6P {JOHNNY   CHISLER 
8A   JOHN   E.    ELRICK 
7A  lHARLEY   C,    WALKER 
6P   CORPS   OF    ENGINEERS 


2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


DR.  2.  W.  ANKROM  2  3  5 

MILES  H.  MARTIN     I  2  3  5 

JULIA  M.  HOVERMALE  I  3 

CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  3 

U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  3 

DELBERT  ROY  2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

MRS.  MAXINE  LEACH  3 

NELL  BENNETT        i  2  3  5 

SUTER,  JR.  2  3  5 


C.  BYRD 
IINGER 
C.  DAHL 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 


VA  WATER  SVC  CO 


CLOSED  9/53 


COMBINED  WITH  STA  NUMBER  1723  5/53 

SWING  2  3  5    7 

CORPS  OF  ENGINEER5  2  3  3 

MARY  V.  MC  FERRIN   |  3 

T.  CARTER  ROGERS  2  3  3    7 

CREED  R.  SUMMERS  3 

CITY  OF  RIPLEY      I  2  3  5 

MISS  MARY  A.  CONBAD  [  3 

CREED  FOGG  3 

MISS  E.  CUTRIGHT  3 


WALTER  H.  BOLYARD 
M.  G.  H.  CORE 
MRS.  J.  A.  SWIGER 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESSINGER 

MRS.  R.  D.  5N10ER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
HOPE  NATURAL  GAS 

IK.    WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

MARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 

BESSIE  GREINFR 
MRS.  GERTRUDE  KING  , 
M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON   I 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS, MARGARET  PERKINS 

IA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.THELMA  SPANGLER  ;   2  3  5 

FRANKLIN  MILLER  3 

L.  POST  3 

ROSCOE  H.  JACKSON  2  3  5 

KENT  SWECKER  3 

ISS  MARY  HORNOR  3 

PENN  METAL  COMPANY  2  3  5 

UNIVERSITY  EXP  STA  !   2  3  5  1 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  H.  DONALD 


C.  E.  STETSON 
GEORGE  P.  PFISTER 
SCOTLAND  G.HIGHLAND 
iRTHUR  HENRY 
L  AERO.  ADM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  t  WEST.  RWY 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MONONGAHELA  POWER  CO 


2  3  5     C 

2  3  5 
2  3  5 

CLOSED  9/53 
2  3  5    7 

CLOSED  8/53 

2  3  5 
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CHATTANOOGA:   1954 


WEST  VIRGINIA  -  NOVEMBER  1953 
Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  breaking  of  the  long-continued 
drought  was  the  most  important  wea- 
ther feature  of  the  month.   The 
drought  was  ended  by  the  frequent 
light  to  moderate  rains  and  snOws 
beginning  on  the  20th.   This  precipi- 
tation enabled  the  foresters  to  bring 
a  large  and  growing  number  of  forest 
fires  under  control.   No  severe  storms 
or  unusual  temperatures  were  reported. 

The  first  three  days  of  the  month  were 
warm.   On  the  4th,  colder  weather  ar- 
rived; the  temperatures  dropped  below 
normal  and  remained  below  normal  until 
the  15th.   The  period  5th  to  7th,  in- 
clusive, was  quite  cold  with  tempera- 
tures around  15°  below  normal.   Tem- 
peratures were  slightly  above  normal 
from  the  16th  until  the  20th  when  they 
took  a  sudden  jump  averaging  about  15° 
above  normal  through  the  22nd.   The 
23rd-24th  still  remained  above  normal 
but  the  25th  showed  a  drop  to  below 
normal.   The  rain  that  had  begun  as 
showers  on  the  20th  changed  to  snow 
quite  generally  on  the  26th.   Several 
inches  of  snow  were  reported  from  the 
higher  level  stations;  Canaan  Valley 
received  9  inches  during  this  precipi- 
tation period.   Temperatures  remained 
below  normal  the  rest  of  the  month, 
the  28th  and  29th  especially  being 
cold.   The  lowest  temperature  for  the 
month  occurred  at  most  stations  on  the 
29th. 

For  the  farmer,  November  had  near  per- 
fect harvest  weather  of  which  he  took 
advantage  by  completing  the  corn  and 
apple  harvests.   The  drought  was  of 
major  concern  to  many  rural  and  small 
town  dwellers  as  wells,  springs  and 
small  streams  had  gone  dry  necessita- 
ting the  hauling  of  water  for  both  home 
and  livestock  use.   Outbreaks  of  forest 


fires  continued  until  the  rains  of  the 
third  decade  when  the  fires  were  brought 
under  control.   However,  wells,  springs 
and  streams  gained  but  little  from  the 
precipitation  owing  to  ground  absorption; 
many  small  streams,  wells  and  springs 
were  still  dry  at  the  end  of  the  month. 
Grass  revived  somewhat,  while  wheat  and 
rye  were  showing  some  growth  at  the  close. 
The  effects  of  the  long-continued  drought 
can  now  be  summarized,  with  the  help  of 
information  from  the  Federal-State  Crop 
Reporting  Service,  as  follows:   In  gener- 
al, the  yields  of  small  grains  and  of  hay 
were  good,  the  growth  of  these  crops 
having  been  made  under  favorable  con- 
ditions.  Of  the  late  crops,  tobacco  did 
well,  the  yield  being  but  slightly  less 
than  in  1952  and  considerably  more  than 
the  10-year  average.   However,  tobacco 
is  usually  gorwn  on  the  bottomlands  with 
a  great  deal  of  special  attention.   The 
corn  yield  per  acre  was  but  slightly  less 
than  the  10-year  average.   This  crop  also 
is  mostly  a  bottomland  crop.   Hay  yielded 
an  abundant  crop  on  the  first  cutting  but 
the  second  cutting  of  clover  hay  and 
third  cutting  of  alfalfa  were  practically 
failures.   Pastures  began  to  feel  the 
effects  of  the  drought  after  the  second 
week  in  August.   With  minor  variations, 
there  was  a  continuous  deterioration  in 
the  condition  of  the  grasses  and  legumes 
from  the  middle  of  August  until  hard 
freezing  weather.   The  last  few  days  of 
August  and  the  first  of  September  had 
extremely  high  temperatures  which  caused 
heavy  damage  to  pastures  and  meadows. 
The  usual  sowings  of  alfalfa  in  August 
and  the  small  grains  later  were  made 
under  very  adverse  conditions.   The  apple 
crop  was  30  percent  below  the  1952  crop 
and  29  percent  less  than  the  10- year  av- 
verage .   However,  in  this  case,  spring 
frost  damage  to  the  bloom  helped  lower 
the  total  yield.  -  C.L.W. 
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in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station 
-  127  - 
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56.9 

31.9 

44.4 

75 

20+ 

19 

•   6 

609 

0 

0 

17 

0 

.68 

-  2.47 

.28 

23 

1.0 

1 

28 

6 

0 

0 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

56.4 

32.5 

44.5 

2.9 

74 

22 

19 

^  + 

608 

0 

o 

16 

0 

1.42 

-   .90 

.40 

21  + 

.0 

0 

9 

0 

0 

NEW  MARTINSVILLE 

55.2 

30.4 

42.8 

-  2.0 

74 

3 

19 

29 

66" 

0 

0 

19 

0 

1.41 

-  1.43 

.61 

23 

.5 

0 

6 

1 

0 

PARKERSBUR6  CAA  AP 

55.6 

33.6 

44.6 

74 

3 

17 

29 

604 

0 

0 

15 

0 

1.04 

.44 

22 

1.1 

0 

7 

0 

0 

PARKERSBURG  WB  CITY        R 

56.5 

33.2 

44.9 

-   .1 

75 

3 

20 

29 

593 

0 

0 

15 

0 

1.02 

-  1.65 

.43 

22 

2.2 

1 

27 

7 

0 

0 

PARSONS  2 

50.9 

27.2 

39.1 

68 

22 

12 

29 

772 

0 

4 

27 

0 

1.46 

.54 

23 

3.0 

4 

28 

6 

1 

0 

PICKENS  1 

53.8 

23.9 

38.9 

-  1.5 

73 

19 

2 

29 

778 

0 

4 

26 

0 

2.35 

-  1.87 

.78 

23 

15.5 

9 

28 

8 

1 

0 

ROWLESBURG  1 

56.6 

28.5 

42.6 

75 

20 

15 

29 

668 

0 

0 

?4 

0 

1.48 

-  2.07 

.45 

23 

4.5 

4 

29 

6 

0 

0 

VALLEY  CHAPEL 

59.4 

27.6 

43.5 

-  1.5 

75 

3  + 

14 

29 

638 

0 

0 

24 

0 

1.03 

-  2.24 

.33 

23 

1.5 

1 

27 

7 

0 

0 

VIENNA  BRISCOE 

55.6 

27.3 

41.5 

73 

4  + 

14 

29 

0 

0 

24 

0 

1.06 

.52 

23 

1 

27 

6 

1 

0 

WEIRTON 

56.2 

35.4 

45.8 

73 

3 

20 

29 

568 

0 

0 

15 

o 

1.76 

.60 

23 

4.5 

T 

7  + 

8 

1 

0 

WELLSBURG  3  NE 

56.4 

28.3 

42.4 

.6 

74 

22 

15 

29 

673 

0 

o 

23 

0 

1.43 

-  1.14 

.63 

23 

T 

0 

6 

1 

0 

WESTON 

57.3 

26.1 

41.7 

-  2.3 

76 

19 

16 

29+ 

0 

0 

25 

0 

1.10 

-  1.84 

.40 

23 

1.7 

1 

26 

9 

0 

0 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

56.1 

32.3 

44.2 

2.0 

74 

23 

21 

29+ 

0 

0 

16 

0 

1.41 

-  1.02 

.73 

73 

3.3 

5 

29 

7 

1 

0 

DIVISION 

42.0 

1.26 

2.8 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

57.9 

23.8 

40.9 

75 

3 

10 

29 

718 

0 

0 

25 

0 

1.50 

.45 

23 

3.0 

3 

29 

6 

0 

0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

54.6 

30.3 

42.5 

73 

3 

14 

29 

669 

0 

0 

23 

0 

.67 

-  1.71 

.20 

7 

2.4 

0 

5 

0 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

55.0 

24.3 

39.7 

-  3.6 

70 

2  + 

8 

29 

752 

0 

1 

26 

0 

1.37 

-  1.22 

.70 

23 

3.2 

2 

28 

6 

1 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

56.5 

20.0 

38.3 

72 

2  + 

0 

29 

794 

0 

2 

27 

1 

1.67 

.68 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

BLUEFIELD  1 

56.3 

28.9 

42.6 

-  2.3 

72 

17 

10 

29 

663 

0 

1 

21 

0 

1.02 

-  1.03 

.58 

22 

T 

T 

6  + 

6 

1 

0 

BLUESTONE  DAM 

56.8 

23.3 

42.6 

74 

1 

19 

29 

0 

0 

23 

0 

.86 

.31 

21 

2.0 

T 

7  + 

5 

0 

0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

58.7 

26.4 

42.6 

76 

3 

13 

7 

665 

0 

0 

25 

0 

1.68 

.53 

23 

T 

T 

25  + 

7 

1 

0 

CHARLESTON  WB  AP 

57.4 

33.8 

45.6 

-   .2 

75 

3  + 

18 

29 

578 

0 

0 

13 

0 

1.00 

-  2.17 

.36 

22 

2.5 

2 

27 

7 

0 

0 

CHARLESTON  1 

59.4 

29.8 

44.6 

-  3.3 

77 

4  + 

18 

29 

0 

0 

21 

o 

.83 

-  2.24 

.28 

23 

2.9 

2 

27 

7 

0 

0 

CRANBERRY  GLADES 

50.3 

22.3 

36.3 

65 

3  + 

-  9 

29 

854 

0 

5 

25 

1 

.97 

.51 

23 

5 

28 

10 

1 

0 

FLAT  TOP 

49.4 

28.9 

39.2 

-   .8 

66 

18 

5 

29 

769 

0 

3 

20 

0 

1.32 

-  1.12 

.5? 

22 

4.7 

5 

28 

7 

1 

0 

GARY 

58.9 

27.5 

43.2 

-  1.8 

76 

20  + 

15 

29 

0 

0 

25 

0 

1.07 

-  1.63 

.55 

23 

1.0 

1 

26+ 

6 

1 

0 

GASSAWAY 

59.7 

26.4 

43.1 

75 

3  + 

14 

29 

655 

0 

0 

25 

0 

.95 

.50 

23 

4 

1 

0 

HAMLIN 

60.1 

22.9 

41.5 

78 

4 

11 

7  + 

0 

0 

28 

0 

1.41 

.52 

23 

2.0 

2 

27 

6 

1 

0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

58.8 

26.1 

42.5 

80 

22 

16 

29 

0 

0 

26 

0 

1.02 

-  1.66 

.42 

23 

1 

27 

6 

0 

0 

HUNTINGTON  1 

59.8 

29.? 

44.5 

.2 

76 

20+ 

15 

7  + 

608 

0 

0 

22 

0 

1.26 

-  1.26 

.47 

23 

2.1 

T 

26 

6 

0 

0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

58.9 

33.2 

46.1 

-   .6 

77 

3 

20 

7+ 

561 

0 

0 

18 

0 

1.18 

-  1.61 

.55 

22 

1.2 

T 

26 

6 

1 

0 

LEWISBURG 

56.0 

27.2 

41.6 

-   .3 

79 

18 

5 

29 

697 

0 

0 

24 

0 

.64 

-  1.84 

.28 

27 

6 

0 

0 

LOGAN 

57.4 

29.7 

43.6 

-  3.7 

79 

22 

20 

30 

o 

0 

20 

0 

1.23 

-  2.00 

.64 

23 

.5 

1 

27 

6 

1 

0 

LONDON  LOCKS 

57.7 

30.2 

44.0 

-  1.2 

74 

4 

20 

30 

0 

0 

21 

0 

1.35 

-  1.56 

.30 

25 

3.5 

1 

26+ 

7 

0 

0 

MADISON 

57.8 

26.4 

42.1 

-  1.4 

76 

21 

17 

29 

o 

0 

26 

0 

1.32 

-  1.33 

.55 

23 

1.0 

1 

26+ 

6 

1 

0 

OAK  HILL 

54.0 

28.9 

41.5 

70 

4 

11 

29 

0 

1 

23 

0 

1.33 

.71 

23 

2.0 

2 

28 

6 

1 

0 

PINEVILLE 

58.3 

26.5 

42.4 

76 

22 

16 

29 

0 

0 

?6 

0 

1.14 

.71 

23 

1.5 

2 

27 

4 

1 

0 

POINT  PLEASANT 

60.0 

32.7 

46.4 

1.1 

75 

3  + 

19 

29 

551 

o 

0 

16 

0 

1.36 

-  1.47 

.53 

23 

3.0 

5 

1 

0 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

59.5 

25.9 

42.7 

76 

3 

11 

7 

661 

0 

0 

24 

0 

1.08 

.53 

23 

T 

T 

27  + 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 

Temperat 

are 

P 

recipitation 

1 

& 

No.  of  Days 

.1 

«  2 
n£ 

>• 
o 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

rS-a 

a>   1     oi 

2.1 

E  6 

II 

> 

< 

J3 

X 

S 

1 

a 

a 
« 

1 

E- 

o 

Q 

t- 

O.  B 
Q  O 

a 

a    1 

k  < 

o  9 

=  1 

5 

o 

o2 

2  ,. 

RAINELLE 

54.7 

23.3 

39.0 

-    1.3 

72 

3 

2 

29 

771 

0 

1 

25 

0 

1.89 

-    1.10 

.47 

23 

8.8 

4 

27+ 

10 

0 

0 

RAVENSWOOD    DAM    22 

59.2 

28.7 

44.0 

-     1.7 

75 

3 

19 

29 

625 

0 

0 

20 

0 

.90 

-    1.82 

.42 

23 

T 

0 

5 

0 

0 

RICHWOOD    2    N 

53.0 

27.5 

40.3 

74 

3 

7 

29 

733 

0 

1 

24 

0 

1.20 

.59 

23 

5.5 

5 

28 

5 

1 

0 

RIPLEY 

59.4 

25.5 

42.5 

77 

3 

13 

29 

670 

0 

0 

27 

0 

1.29 

.68 

23 

T 

27 

5 

1 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

52.2 

23.4 

37.8 

66 

7 

5 

29 

B06 

0 

1 

26 

0 

1.27 

.48 

23 

7 

0 

0 

SPENCER 

57.8 

30.3 

44.1 

.0 

75 

3 

15 

29 

620 

0 

0 

19 

0 

.90 

-     1.77 

.43 

23 

1.5 

2 

27 

6 

0 

0 

UN  ION 

56.1 

24.6 

40.4 

-    2.0 

72 

3  + 

11 

29 

0 

1 

25 

0 

.67 

-     1.67 

.43 

23 

1.0 

1 

7 

6 

0 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

58.7 

27.7 

43.2 

75 

3 

10 

29 

645 

0 

0 

26 

0 

1.52 

-    2.31 

.57 

23 

5.9 

3 

28 

6 

1 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

56.6 

24.8 

40.7 

-    1.4 

70 

2  + 

8 

29 

774 

0 

0 

27 

0 

1  .17 

-     1.11 

.44 

73 

7 

0 

0 

WILLIAMSON 

60.5 

28.0 

44.3 

-    1.3 

80 

22 

18 

7  + 

0 

0 

22 

0 

1.05 

-     1.77 

.65 

23 

T 

0 

5       1 

0 

WINFIELD    LOCKS 

58.6 

31.4 

45.0 

75 

4 

20 

7  + 

0 

o 

16 

0 

1.10 

-     1.60 

.44 

23 

1.7 

1 

27 

6 

0 

0 

DIVISION 

42.3 

1.17 

2.2 

STATE 

42.2 



-    1.0 

1 

1.23 

-    1.59 

2.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


VEST    VIRGINIA 


Table  3 

NOVEMIEK 

1953 

3 

Day  of  month 

Station 

H 

1  |  2  |  3 

4  ]  5  |  6 

7  1 

8    9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19   20   21 

22   23  1  24 

25 

26   27 

28 

29   30 

31 

ABERDEEN 

1.22 

T 

.01 

T 

.02 

51 

.27 

.05   .09 

.18 

•  09 

ALBRIGHT 

1.00 

.04 

52 

.20 

T 

.17 

.07 

ALDERSON 

1.50 

.01 

.43 

45 

.21   T 

.10 

.30 

ALEXANDER 

1.72 

.01 

58 

.48 

.47 

•16   .02 

ALPENA  1  NW 

1.75 

T 

.05 

T 

.04  1 

15 

.10 

.09   .07 

.20 

•02   .03 

ARBOVALE  2 

1.B0 

T 

T 

.08 

T    1 

19 

.30 

T     .05 

.18 

ARNOLD 

1.33 

T     T 

.06 

52 

.29 

•05   .15 

.22 

.04 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

.67 

T 

.20 

T 

T     .19 

.11 

.08   .09 

T 

BAVARO 

1.60 

T 

.10 

.02 

.05 

T 

65 

•  25 

•05   .12 

.23 

•  13 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1.37 

T 

.10 

70 

.31 

.01   .03 

*22 

RELINGTON 

1.09 

T 

T 

T 

.02 

44 

•  22 

.07   .04 

.30 

T     T 

BELLEVILLE  DAM  ?0 

1.08 

.10 

48 

.28 

.05   .04 

.13 

T 

BELVA 

1.20 

T 

.05 

40 

•  03 

.10   .12 

.50 

BENSON 

1.17 

.07 

34 

•  30 

.06   .10 

.20 

•  10 

BENS  RUN 

1.44 

T 

.02 

.12 

.35 

20   .12 

•  19 

.08   .17 

•  06 

.13 

BERKELEY  SPRINGS 

2.57 

.02 

.25 

.01 

T    2 

21 

.02 

•04 

.02 

T 

BERLIN 

1.18 

.06 

44   .05 

T 

•10   .20 

•  13 

.17   ,03 

BIG  SKIN  CREEK 

El. 06 

T 

•04 

45 

•  25 

.04  E.04 

E.24 

T 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

1.67 

.0*. 

.02 

68 

•  25 

.15   .18 

.35 

8LUEFIELD  I 

1.02 

T     T 

T 

T     T 

•  58 

07 

.12 

.08   ,10 

.07 

RLUEFIELD  2 

.90 

•  01 

•  06 

T 

56 

.11 

•03   .02 

.11 

BLUESTONE  DAM 

.86 

T 

.31 

.02 

28 

.12 

T     T 

.13 

T 

BRANCHLAND 

1.30 

.1? 

54 

.38 

.04   .12 

.10 

BRANOONVILLE 

1.01 

T 

T 

T 

49 

.21 

T     T 

T 

.31   T 

BROWNSVILLE 

1.02 

T 

44 

.26 

.02   .10 

.20 

BRUSHY  RUN 

.80 

.11 

.02 

T 

60 

.03 

.04 

BUCKEYE 

1.73 

.07 

.09 

.06  1 

02 

•  23 

.04 

*22 

BUCKHANNON 

1.05 

T 

T 

T 

41 

.31 

•02   .10 

.17 

.04 

BURNSVILLE 

.91 

.01 

.04 

33 

•  21 

•03   .04 

.25 

CABWAYL1NG0  ST  FOREST 

1.68 

.10 

.20 

.53   T 

.47 

.08  *21 

.08 

CAIRO  3  S 

1.10 

T 

.08 

.09 

.41 

.13 

.05   .17 

•  08 

.09 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.34 

.05 

.03 

.57 

.21 

.04   .03 

•  41 

CANAAN  VALLEY 

E2.38 

T 

E.10 

•04 

.13  1 

.09 

.17 

E.05  E.20 

E.40 

E.20 

CENTRALIA 

1.11 

T 

.03 

41 

.21 

•06   .06 

.34 

T 

CHARLESTON  WB  AP 

1.00 

■04 

T 

T     .04 

.36 

.05 

.16 

.03   .32 

T 

T     T 

CHARLESTON  1 

.83 

.02 

.03 

28 

.17 

.03   .12 

.18 

T 

CLARKSBURG  1 

.49 

T 

T 

•  02 

14 

.17 

.01   T 

.15 

T 

CLAY 

1.15 

.45 

.02 

35 

» 

.30   .03 

CLENDENIN  2  SW 

1.47 

.20 

.12 

T 

T 

35 

.25 

T     .20 

.35 

T 

CORURN  CREEK 

1.25 

.95 

.10 

r    T 

T 

.15   .05 

CRANBERRY  GLADES 

.97 

.02 

.01 

.01 

.06 

51 

.05 

.05   .15 

.10 

.01 

CRAWFORD 

.92 

T 

.02 

35 

.27 

.02   .14 

.11 

.01 

CRESTON 

1.11 

T 

T 

.06 

47 

.21 

•05   .10 

.20 

T 

DAILEY 

1.05 

T 

T 

.02 

.01 

62 

.11 

•05   .01 

.22 

T     .01 

OAVIS^ON  RUN 

.89 

T 

T 

.03 

.04 

24 

.25 

.03   .13 

.09 

.08 

DUCK  CREEK 

.88 

T 

.04 

30 

.24 

.07   T 

.21 

.02 

EAST  RA1NELLE 

1.57 

.04 

T     .28 

61 

.21 

.14   .06 

•  23 

T 

ELK 

1.37 

30 

.37 

.40 

■  30 

ELKINS  WR  AIRPORT       R 

1.25 

T 

.02 

T 

.02 

.68 

r     .01 

.10 

•05   ,19 

•  12 

T     .06 

FAIRMONT 

.87 

T 

.02 

.03 

.28 

0?   T 

•  24 

T     ,15 

•  04 

.09 

FINK  RUN 

1.25 

.0*. 

.01 

.01 

.69 

.01   .20 

.25 

.04 

FLAT  TOP 

1.32 

T 

.24   .07 

.52 

.10 

.04 

T     .31 

.04 

T     T 

FRANKLIN  3  NE 

.85 

.10 

55 

.10 

.10 

GARY 

1.07 

.20 

.55 

.10 

.05   «05 

•  12 

6ASSAWAY 

.95 

.50 

.28 

.02 

.15 

GLENVILLE  1 

1.02 

.05 

.01 

.06 

T 

.36 

.22 

.11    .04 

.17 

T     T 

GRAFTON 

1.0B 

.02 

•  04 

■49 

•  23 

.15 

.14 

.05 

GRANTSVILLE  2  Nw 

.88 

.09 

.38 

•  22 

.18 

.01 

HACKERS  CREEK 

.83 

.05 

.30 

.22 

.06 

•  10 

.10 

HALL 

1.00 

T 

T 

T 

T 

■41 

.25 

.03   .02 

.29 

T     T 

HAMLIN 

1.41 

.12 

.52 

•44 

.05   .18 

.10 

HARPERS  FERRY 

1.40 

.17 

.01 

.09  1 

00 

.05 

.04 

.04 

HASTINGS 

1.34 

.02 

•  15 

.50 

•  28 

.06   .14 

T 

.19 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

1.02 

.03 

.42 

.33 

.06   .07 

.11 

T 

HOPEMONT 

1.70 

T 

.11 

.07 

46 

.31 

•14   .04 

.44 

.11   T 

HORNER 

1.39 

T 

T 

64 

.28 

.03   .30 

.14 

HOULT  LOCK  15 

.79 

.02 

T 

.05 

.28 

.23 

T     ,01 

.17 

.01   .02 

HUNTINGTON  1 

1.26 

.03 

.06 

.47 

.42 

.06   .20 

HUNTINGTON  WR  CITY 

1.18 

T 

.01   .03 

.55 

.23 

.IB 

T     .18 

T 

IAEGER 

.98 

.01 

6? 

.18 

.17 

IRELAND 

1.17 

T 

T 

.05 

39 

.37 

.02   .16 

.13 

.05 

ISAACS  CREEK 

1.01 

T 

.05 

35 

.20 

•05   .20 

.06 

•  10 

JANE  LEW 

.96 

.04 

32 

.23 

•04   .10 

•  13 

.10 

JFSSF  RUN 

.92 

T 

T 

.05 

40 

.47 

JUNCTION 

2.16 

.30 

•  06 

.29  1 

33 

.08 

.10 

r^ARNEYSVILLE  1  NW 

1.01 

.07 

.33 

.16 

36 

.06 

.03 

KERMIT 

1.24 

.06 

58 

.38 

.12 

.08 

T 

KNOBLV  MOUNTAIN 

El. 44 

.12   T 

T 

.06 

93 

.13 

.05  E.15 

riJMBRAROW  STATE  FOREST 

2.27 

.02 

.02 

.12 

.02 

89 

.40 

.21   .19 

.28 

.12 

LAKE  FLOYD 

1.17 

•  03 

T 

.09 

T 

36 

.33 

•02   .08 

.16 

.10 

LAKE  LYNN 

.66 

.01 

.02 

.01 

?3 

.16 

.01   .01 

.18 

.03 

LEWISBURG 

.6* 

•  04 

.12 

.08 

•  10 

.28 

•  02 

LINDS1DE 

.94 

.06 

.08 

.70 

•  10 

T 

T 

LITTLE  SKIN  CREEK 

1.37 

T 

T 

.08 

56 

•  31 

.07   .10 

.18 

■  07 

LOGAN 

1.23 

.13 

64 

.27 

.04   .01 

.14 

LONDON  LOCKS 

1.35 

.05 

.05 

29 

•  30 

.16   .21 

.29 

LOOKOUT  2 

2.24 

.20 

82 

.21 

.26 

.75 

MADISON 

1.32 

.09 

55 

.27 

.06   .03 

.30 

MftN 

.81 

T     .04 

.19 

22 

•  24 

.12 

MANNINGTON  1  N 

1.12 

.05 

.04 

46 

■  19 

■02   .11 

.11 

.14 

MANNlNGTON  1  W 

.88 

•  04 

.05 

T 

34 

.20 

.02   T 

.20 

T     .03 

MARTINSBURG  CAA  AP 

.72 

.15 

.10 

•  15 

.13 

08 

.0* 

•  05 

.02 

T 

MATHIAS 

1.16 

.06 

.11 

.05 

•04 

86 

•  04 

MATOAKA 

T 

.38 

65 

MCMECHFN  DAM  1 3 

1.12 

.03 

.23 

62 

.15 

.01   T 

.08 

T 

MIDDLF.BOURNE  2    ESE 

1.08 

.02 

.05 

60 

.22 

.03   T 

.13 

•  03 

MI  OVALE 

1.43 

T 

.03 

.10 

.01 

40 

.29 

.05   .10 

.45 

T 

MOORFFIELD 

1.00 

.20 

T 

.10 

70 

T 

T 

MOOREF IELD  MCNEILL 

1.40 

T 

.31 

1 

•  09 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

.67 

T 

T 

.01 

.19 

06   T 

•  15 

T     .13 

.07 

.06 

MORGANTDWN  LOCK  AND  DAM 

.68 

T 

.03 

.02 

28 

•  20 

T     T 

.14 

T     .01 

MOUNT  CLARE 

.86 

.10 

30   .13 

•09   .08 

.15 

.01 

MT  STORM 

1.53 

.  18 

.12 

70 

.20 

.20 

.02   .11 

NAOMA  1  E 

1.11 

T 

.02 

57 

.22 

T     T 

.30 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

1.42 

.05 

■  40 

.14 

40 

.21 

•04   .04 

.04 

•  10 

NEW  MARTINSVILLE 

1.41 

T 

.16 

61 

■ 

.25 

•25   .12 

OAK  HILL 

1.33 

T 

.08 

T 

71 

.25 

.02   .02 

.25 

OMPS 

2.51 

.17 

T 

2 

27 

.07 

PARKERSRURG  CAA  AP 

L.04 

T 

T     .13 

.03 

.13 

.01   .18 

T 

•  12 

PARKERSBURG  WR  CITY     R 

1.02 

T 

T     .08 

.43 

.07 

.12 

T     .23 

.02 

.07 

PARSONS  2 

1.46 

T 

T 

.09 

.22 

54 

.28 

T     .17 

.16 

PETERSBURG  WR  CITY 

1.82 

.15 

.07 

.02 

1.42 

03 

.05 

.08 

T 

T     T 

PHILIPPI 

1.00 

T 

.01 

T 

43 

.19 

.04   T 

.30 

.03   T 

PICKENS  1 

2.35 

•  02 

.08 

78 

.48 

.24   .34 

.39 

•  02 

PIEDMONT 

.80 

.08 

.03 

T 

*6 

.19 

T     T 

.04 

PINEVILLE 

1.14 

T 

.15 

71 

T 

T     .15 

.13 

T 

Point  PLEASANT 

1.36 

T 

.10 

.03 

53 

.37 

.33 

POINT  PLEASANT  «S  NNF 

1.08 

T 

.05 

.01 

53 

.26 

.04   .18 

.01 

T 

POLK  CREEK 

.96 

T 

35 

.25 

.04   .12 

.20 

PRINCFTON 

•  46 

T 

.10 

23 

.06 

T     .01 

.06 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


NEST  VIRGINIA 


Table  3— Continued 

NOVEMBER 

1953 

Station 

2 

Day  of  month 

E-> 

1  1  2  1  3 

4  |  5  |  6 

7 

8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  )4  1  15 

16   17   18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26    27 

28 

29   30 

31 

RA1NELLE 

1.89 

.07 

.11 

T     .26 

.15 

.47 

■  01 

•  32 

.04   .30 

.16 

RAVENSWOOD  DAM  ?? 

.90 

.09 

T 

.42 

.26 

•05   .08 

T 

REN1CK  2  S 

1.46 

.12 

T 

.20 

.02 

.70 

.18 

T     .09 

.15 

T 

richwood  2   n 

1.20 

.04 

.59 

.09   .20 

.28 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

1.17 

T 

T 

.36 

.34 

•03   .30 

.14 

RIPLEY 

1.29 

T 

T 

T 

.68 

•  25 

.03   ,25 

.08 

T 

ROANOKE 

1.23 

T 

•  05 

.45 

.05 

.28 

.15   .18 

.07 

ROCxFORO 

.97 

T 

T 

.07 

•  32 

.25 

T 

.12 

.11   .10 

(JOMRROUGH 

1.02 

T 

T 

.36 

.37 

T 

.13 

.16 

T 

RTJWLESBURG  1 

1.48 

7 

.06   T 

T 

T 

.45 

.22 

.20   T 

.35 

.20   T 

ST  MARYS 

1.16 

.03 

.12 

.42 

.22 

,-04   .17 

.03 

.13 

SAND  FORK 

2.24 

■  24 

.55 

.20 

.05   .45 

.50 

.10   .15 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

1.27 

.05 

.25 

.48 

.19 

.02   .15 

.13 

SH INNS TON 

.80 

.01 

T 

.03 

T 

.20 

.21 

.01   .13 

.01 

.20 

SPENCER 

.90 

T 

T 

.06 

.43 

.16 

•05   .03 

.17 

SPRUCE  KNOB 

I  .09 

.01 

.02 

.01 

.80 

.10 

.05 

.10 

STONY  RIVER  DAM 

El. 69 

E.10 

.96 

.23 

E.10 

E  .30 

SUGARCAMP  RUN 

1.19 

T 

.06 

.40 

.40 

T     .03 

.30 

T 

SUMMfPSVILLE  2 

.02 

.05 

•  49 

.25 

SUTTON  2 

1.13 

.02 

.06 

.42 

.25 

.05   .13 

.20 

SYCAMORE  CREEK 

.97 

.06 

.27 

.15   .30 

.19 

THOMAS 

1.98 

.04 

.07 

.01 

.01 

.91 

.25 

.11   .05 

■  41 

.12   T 

UNION 

.67 

.05 

.10 

.43 

.05 

.02 

.02 

UPPER  DAV1SS0N  RUN 

1.09 

• 

.55 

* 

.27 

.25   .02 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

.50 

T 

T 

.15 

T 

.20   .15 

T 

VALLEY  CHAPEL 

1.03 

T 

T 

T 

.05 

.33 

.25 

.07   .11 

.12 

T     .10 

VALLEY  HEAD 

1.59 

T 

.01 

.07 

1.01 

.11 

•04   .03 

•  32 

T     T 

VANDAL IA 

1.17 

.04 

.46 

•  26 

.03   .15 

.19 

.02 

VIENNA  RRISCOE 

1/06 

T 

.13 

.52 

.01 

•  21 

•06   .13 

WARDENSVRLE  R  M  FARM 

El. 96 

.30 

.03 

1.43 

E.10 

E  .10 

WASHINGTON  OAM  19 

1.28 

.09 

.03 

.55 

.22 

.05   .06 

.22 

.06 

WEBSTER  SPRINGS 

1.52 

T 

T 

T     .06 

.57 

.26 

.12 

.47 

.04   T 

WEIRTON 

1.76 

.24 

T 

.30 

T 

.60 

.17 

■22   .08 

.12 

T     .03 

WtLLSBURG  3  NE 

1.43 

.06 

T 

T 

.39 

.63 

.16 

T     .08 

.11 

WESTON 

1.10 

T 

.02 

.04 

T 

.40 

.24 

.10   .02 

.24 

.02   .02 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

1.41 

T 

.06 

•  28 

T 

.73 

.16 

.02   T 

.15 

.01 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.17 

» 

.12 

.21 

T 

•  44 

.25 

.03   T 

.12 

WILLIAMSON  1 

1.0* 

.07 

.65 

.25 

.02 

.06 

WILLIAMSON  ? 

1.01 

.07 

.62 

.24 

.02   .02 

.04 

WINFIELD  LOCKS 

1.10 

.16 

.44 

.26 

.06   .04 

.14 

The  four  digit  ldent If ieat loo  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Inde: 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In 

Observation  times  given  In  the  Station  Indei  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  th 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or 


REFERENCE  NOTES 

sslgned  on  a  state  basis.   There  will  be  : 

and  direction  from  the  post  office. 


duplication  of  numbers  within 


bulletin, 
o  be  included  in  this 


eather  Bureau  type  pan  of  4  fo< 
Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 


dim 


s  In  Table  3  are  from 

n  Tables  3,  S  and  6  ai 

n  ground  in  Table  7  is  at  ob 

ccesslve  observations;  conse 

-  No  record  in  Tables  3, 

+  And  also  on  a  later  dat 

•  Amount  Included  In  foil 

//  Gage  is  equipped  with  a 

B  Adjusted  to  a  full  mont 

C  In  the  "Refer  to  Tables 


cording  gages,  unless  i 
fall  data  in  Table  7  a 


berwlse  Indicated. 

for  the  24  hours  ending 
xcept  Wei 


of  observation 
For  the: 


See  the  Station  In 


Bureau  and  CAA  sta 

hen  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches 
d  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  resul 


following  Table  6. 


tlon  time, 
e  at  7:30  . 


e  Station  Index.   Mo  rec 
rement,  time  distrlbutio 

the  Station  Index  the  1 


<rd  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 
i  unknown. 


tatlon  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equt 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data 

Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 


ocessed  for  special  purposes  and  are  published  la 

new  snowfall, 
n,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 


.m.  E.S.T. 
y,  month  1 j 


of  the  following  day. 


should  be 


ent    Printing   Office,    Washington    25,    D.    C. 


the   Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
NOVEMBER    1953 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      14     15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 


HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 
HOPEMONT 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M'»l 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   73   75 
27   23   24 


59   61 
24   26 


69   70 
26   22 


67   71 
27   27 


68   71 
36   36 


71   73 
28   40 


70   68 
21   18 


70   71 
33   28 


74   72 
34   30 


65   64 
26   33 


73   74 
27   27 


66   69 
28   27 


70   72 
30   27 


70   72 
29   28 


59   62 
29   32 


71   72 
37   38 


72   72 
35   32 


67   66 
29   30 


62   63 
22   25 


72   70 
25   28 


66   67 
26   26 


76   73 
33   32 


70  73 

28  28 

70  72 

28  30 

65  68 

27  27 

72  70 

28  28 

73  72 

26  25 

69  69 
32  31 

70  70 

27  30 

60  62 

28  32 

73  75 

30  30 

72  75 

37  37 


71   73   76 
27   28   32 


72   74 
32   38 


56   57   45 


62   42   32 

30   21   15 


48   37 
22   20 


73   55   41 


6B 
40 


52   40 
27   25 


51   35 
25   15 


57   40 
14   11 


51   40 
33   25 


60   42 
34   2  7 


60   40 
19   22 


46   37 
21   19 


50   43 
25   26 


40   32 
23   17 


46   42 
30   27 


.60   47 
28   28 


55   41 
23   23 


46   3  7 
19   13 


76   59   49 
30   20   18 


41   33 
21   20 


45   54   58 


46   51 
2'4   27 


41   37 
27   21 


52  40  39 

26  20  22 

57  47  4* 

36  30  20 

62  38  36 

22  20  20 

50  38  34 

22  21  20 

50  39  35 

18  17  24 

59  49  41 

21  19  I  16 

59  50  44 

35  25  11 


52   40   36 


75   47 
23   22 


60   41   31 
35   18   15 


52   41 
25   26 


45   42 
32   25 


46   31 
19   12 


52   31 
29   27 


63   64 
24   23 


43   46 
29   25 


46   51 
24   16 


50   53 
31   37 


53   51 
33   34 


55   58 
33   28 


50   52 
26   10 


48   53 
23   22 


42   52 
24   21 


38   42 
26   31 


52   57 
32   22 


49   52 
31   31 


52   55 
20   17 


53   54 
33   21 


43   45 
22   25 


51   55 
35   35 


41   53 
27   26 


37   50 
24   32 


42   48 
22   23 


38   50 
22   21 


49   50 
30   23 


50   51 
33   35 


52   59 
27   27 


53  55 

33  20 

52  56 

31  24 

49  51 

30  23 

39  53 

23  21 

42  54 

19  14 

51  48 

35  28 

41  53 
18  30 

42  46 

24  30 

55  57 

33  30 

54  58 

34  32 

55  67 
30  24 

49  56 

28  27 

45  48 

23  20 


56   58   58 
15   15   12 


44   52   57 
26   25   24 


46   53   50 
16   16   29 


57   54 
14   15 


55   63 
18   16 


60   54 
26   29 


55   58   59 
20   17   25 


52   58   58 
11   11   13 


49   58   57 
18   18   21 


55   55   61 
21   21   25 


49   53   58 
19   16   24 


59   62   59 
18   16   21 


54   59   54 
18   17   21 


56   60   55 
19   19   21 


56   61   55 
19   18   21 


46   48   48 
12   11   25 


54   60   56 
26   29   30 


57   55   61 
24   24   26 


54   5  5   59 

21   19   20 


50   53   54 
11   16   17 


56   58   60 
19   19   18 


51   59   52 
17   16   22 


54   60   51 
28   28   35 


65   57 
21   25 


58  62  58 

20  22  20 

55  61  56 

21  20  22 

52  59  53 
18  17  25 

56  57  63 
20  19  21 

59  59  62 

16  11  17 

53  60  51 
23  22  28 

56  58  62 
18  21  25 

48  54  51 

17  17  29 

57  64  55 

22  22  25 

59  6  5  54 

26  27  31 

54  63  59 

18  15  24 

52  55  57 

26  22  27 


59   61 
12   17 


58   56 
30   25 


52   52 

15   17 


59   61 
19   16 


56   60 
19   18 


30   26   31 


54   53 
22   25 


58   60 
13   12 


62   62 
28   21 


60   61 
25   25 


52   56 
22   17 


60   62 

18   18 


57   59 
20   19 


56   60 
20   25 


57   60 
20   20 


54   53 

17   14 


56   60 
29   26 


58   56 
29   28 


53   55 
21   20 


34   22   28 


55   52 
14   15 


53   58 
17   15 


57   58 
20   19 


57   61 
17   18 


53   59 
27   27 


55   55 
25   27 


60   70 
24   24 


59  60 

18  20 

56  61 

22  20 

55  56 

19  18 

53  58 

21  20 

55  56 
16  17 

56  59 
26  23 

52  51 

26  23 

52  53 

20  19 

57  62 
24  23 

59  63 

30  28 

57  62 

19  20 


55   58 

15   15 


67   66 
29   28 


68   68 
19   21 


68   68 
21   19 


68   60 
31   27 


73   66 
34   23 


69   71 

15   15 


72   71 
27   23 


67   62 
25   24 


66   65 
34   20 


68   70 
24   22 


69   66 
23   21 


70   72 

34   33 


70   68 
28   28 


67   68 
25   22 


63   64 
23   16 


72   71 
22   21 


67   68   68 
28   22   19 


68   70 
39   33 


64   66 
30   28 


75   73 
31   33 


70   73 
25   25 


70   72 
22   22 


66,  70 
23  1  27 


70   69 
24   22 


66   70 
23   21 


72   71 
23   22 


70   71 
18   19 


69   67 
27   24 


70   70   69 


71 
26  I  28 


71  |  72 
32   35 


70  ■     74 
22  '  35 


61   64 
23   26 


64   64 
42   20 


71   72 
26   26 


71   72 
32   31 


72   67 
26   20 


74   66 
40   37 


65   66 

20   20 


66   65 
30   53 


70   70 
22   31 


72   74 
20   23 


60   58   50   48   35   33 
46   31   32   29   24   26 


51   43   30   31 
21   28   25   23 


63 
27 

73 
33 

64 
22 

67 

21 

72 
16 

66 
26 

71 

26 

65 
52 

63 
25 

65 
26 

68 
22 

69 
24 

76 
21 

74 
25 

71 
23 

72 
27 

72 
27 

75 

29 

69 
23 

75 
27 

65 

15 

65 
26 

73 

36 

74 
47 

65 

59 

51 

46 

74 

72 

34 

41 

73 

60 

42 

39 

65 

64 

52 

47 

69 

64 

41 

40 

65 

61 

54 

44 

70 

67 

46 

46 

37   35   27 


74 

35 

70 
39 

30 

72 
44 

69 
41 

57 

32 

74 
35 

60 
34 

5S 
32 

74 

36 

62 
37 

60 
32 

61 
42 

58 
36 

46 
28 

73 

51 

53 
42 

59 
37 

47   30   37 
28   26   23 


57   36   36 


54   37   36 
35   33   31 


49   42   37 
37   23   18 


59   32   33 
29   26   20 


48   31   39 
29   25   23 


54   41   3  7 
36   27   29 


52   38   32 
30   25   25 


35   38 
29   30 


70   73 
30   33 


68   70 
22   24 


65   63 
17   33 


71   74 
22   24 


69   66 
19   23 


70   74 
31   43 


63   58 
31   48 


70   71 
28   30 


72   76 
25   27 


74   75 
22   26 


72   75 
24   29 


69   74 
22   25 


72   73 
24   25 


72   72 
23   25 


68   71 
25   29 


70   72 
24   32 


66   68 
22   24 


70   76 
30   36 


73   76   74 


75   77   74 
38   42   40 


73   74 
38   39 


56   57 
52   36 


71   74 
35   37 


69 

53 

34 

31 

72 

53 

53 

41 

59 

46 

46 

31 

67 

63 

4fl 

47 

76 

71 

41 

48 

74 

70 

36 

40 

74 

65 

38 

42 

74   63   57 
41   37   29 


75 

75 

37 

36 

77 

74 

32 

32 

74 

53 

38 

37 

74   80 
35   36 


65   67   60 

50   38   37 


65   66 
20   20 


63   67 
28   26 


67   60 
21   30 


73   61   60  ]  55 
41   32   30  I  33 


75   54   60 
47   38   40 


29   26 
25   22 


36   40 
31   26 


69 

63 

40 

31 

67 

65 

46 

50 

59 

60 

35 

35 

35 

4  7 

32 

31 

41 

34 

21 

19 

46 

39 

28 

23 

28 

30 

18 

12 

39   40   45 
24   14   30 


30   36   39 


34   40   44 


36   36   42 


36   40 
20   32 


39   44   41 
29   19   29 


34   33   35 


36   42   46 
25   10   33 


29   19   20 


33   32   31 
26   16   20 


32   12   28 


33 

26 

34 
21! 

35 
27 

37 
9 

43 
31 

39 

30 

40 
27 

39 
30 

43 
14 

50 

28 

36 
31 

46 

30 

44 
29 

37 
14 

36 
31 

27 
21 

37 
19 

30 
20 

34 
3 

37 
22 

37   42   45 
23   18   28 


40 

37 

39 

40 

46 

31 

32 

30 

18 

21 

40 

34 

35 

32 

40 

32 

30 

31 

15 

15 

28 

29 

30 

32 

38 

19 

17 

18 

-  9 

19 

38 

35 

37 

34 

38 

31 

30 

28 

13 

13 

32 

33 

31 

35 

40 

27 

25 

15 

4 

30 

34 

34 

31 

35 

40 

31 

30 

27 

19 

33 

26 

35 

27 

36 

42 

20 

20 

19 

5 

25 

40 

36 

37 

42 

46 

30 

20 

17 

12 

27 

37 

33 

45 

34 

45 

24 

28 

31 

15 

29 

36 

37 

36 

40 

47 

30 

28 

30 

14 

30 

37 

36 

36 

38 

46 

30 

30 

29 

15 

34 

36 

35 

35 

35 

42 

29 

29 

28 

11 

28 

38 

37 

38 

36 

44 

31 

30 

29 

15 

13 

42 

37 

40 

40 

45 

29 

27 

29 

12 

19 

34 

34 

32 

37 

37 

31 

29 

22 

14 

33 

41 

36 

40 

35 

44 

31 

78 

29 

16 

17 

30   32   35 
23   12   28 


39   44   45 
31   15   38 


36   43   46 
26   20   32 


37   42 
25   12 


38   43   47 
30   26   31 


31   37   36 
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Table  5  -  Continued 

DAILY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

w 

JR 

ES 

WEST  VIR 

NOVEMBER 

GINIA 
1»53 

Day 

01  Month 

• 
a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

© 
> 
< 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

67 
31 

68 

30 

70 
30 

59 
39 

52 
27 

50 
18 

34 

JO 

50 
21 

54 
25 

53 
20 

57 
18 

57 
23 

58 

25 

60 
22 

65 
25 

66 

36 

66 
24 

79 
25 

70 
25 

68 

34 

65 
51 

64 
43 

62 
43 

53 
31 

50 
30 

34 
24 

35 
25 

34 

23 

33 
5 

46 
24 

56.0 
27.2 

LOGAN 

MAX 
MIN 

62 
36 

73 

31 

75 
32 

77 
33 

60 
33 

49 

30 

44 
22 

41 
23 

52 
22 

57 
22 

56 
25 

62 
21 

56 

26 

55 
29 

53 
30 

60 

29 

63 
28 

57 
27 

60 
27 

62 

31 

76 

34 

79 

37 

70 
43 

55 
38 

59 
38 

40 
36 

38 
32 

42 
33 

42 
22 

38 
20 

57.4 
29.7 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

69 
36 

71 
34 

73 
33 

74 
36 

58 
29 

48 
26 

41 
25 

41 
24 

54 
24 

55 
24 

55 
24 

62 
27 

57 

26 

57 
29 

57 
29 

68 
30 

67 
32 

62 

31 

61 
30 

65 
32 

73 
36 

71 
44 

72 
44 

65 
35 

60 
35 

40 
30 

36 
30 

39 

30 

36 
21 

43 
20 

57.7 
30.2 

MADISON 

MAX 

MIN 

70 

32 

70 
29 

72 
29 

75 
32 

69 

27 

49 
26 

43 

20 

43 
21 

52 

19 

56 
20 

54 
19 

61 
21 

55 
21 

54 
26 

57 
24 

68 
20 

68 
24 

62 
2* 

62 

24 

61 
28 

76 

30 

75 
39 

74 
42 

53 
35 

60 
34 

39 

31 

37 
28 

40 
30 

38 
17 

42 

20 

57.8 
26.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

69 
21 

71 
27 

74 

30 

67 
31 

44 
19 

40 
15 

37 
20 

53 

32 

53 
25 

56 

17 

61 
16 

54 
23 

56 

19 

60 
19 

66 
20 

70 
23 

68 
21 

69 

18 

69 

20 

74 
22 

74 
49 

74 
33 

71 
39 

52 

30 

52 
33 

35 

30 

35 
30 

35 

29 

36 
13 

38 
30 

57.1 
25.1 

HARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 

3J 

74 
37 

73 
39 

61 

38 

45 
28 

31 
26 

39 

27 

52 
28 

58 
27 

52 
28 

57 
21 

58 

27 

54 
26 

42 
29 

70 
25 

74 
47 

73 
37 

64 
29 

62 
27 

67 
27 

60 
42 

66 
51 

66 
36 

54 
33 

48 
29 

46 
24 

34 
20 

38 
29 

43 
21 

47 
28 

56.0 
30.6 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

71 
30 

72 

31 

74 
36 

68 
40 

50 
26 

35 
19 

37 
26 

54 
28 

57 
23 

53 
20 

58 
19 

56 
23 

57 
22 

61 
21 

68 
27 

73 
36 

72 
29 

73 
26 

70 
26 

68 
27 

66 
50 

66 
50 

64 
47 

49 

30 

45 

34 

40 
21 

35 

16 

36 
22 

41 
11 

49 
24 

57.3 
28.0 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

68 
28 

69 

30 

70 
32 

73 
33 

55 
19 

45 
20 

39 

17 

37 
28 

52 

26 

51 
18 

55 
19 

60 
21 

52 

20 

56 
20 

60 

21 

6R 

25 

69 
24 

68 
22 

64 

?? 

68 
24 

73 
31 

73 
38 

73 
34 

55 
32 

57 
34 

37 
32 

35 

30 

34 

28 

32 

14 

38 
14 

56.2 
25.2 

MOOREFIELD 

MAX 
MIN 

74 
31 

75 
30 

76 
34 

69 

30 

52 
24 

37 
24 

40 

26 

57 
29 

60 
30 

54 
21 

65 
20 

59 
25 

68 
22 

64 
24 

72 
24 

78 
33 

72 
24 

68 
22 

67 
23 

73 
23 

72 
48 

69 
45 

68 

46 

53 
32 

50 
32 

42 
26 

37 
28 

39 
29 

47 
16 

51 
27 

59.9 
28.3 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

73 
25 

74 
25 

76 
28 

70 
31 

52 

20 

42 
15 

4  0 

24 

55 
27 

58 
19 

56 
16 

64 
14 

58 
22 

59 
18 

63 
20 

70 
20 

75 
27 

72 
21 

69 

18 

67 
18 

70 
20 

70 
46 

70 
40 

68 
42 

53 
27 

50 
37 

40 
20 

37 
19 

37 
28 

44 
10 

48 
23 

59.3 

24.0 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 

35 

69 
39 

72 

46 

55 
34 

40 
25 

37 
18 

34 
26 

50 
30 

49 
35 

51 
25 

59 
27 

50 
33 

53 
24 

58 
24 

64 
42 

68 

46 

67 
41 

70 
32 

70 

33 

74 
47 

71 
57 

76 
56 

57 
42 

56 

40 

50 
31 

35 
29 

35 
29 

32 

28 

38 
22 

39 
33 

54.9 
34.3 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

68 
34 

71 
35 

74 
39 

60 
35 

44 
24 

40 
19 

37 
28 

50 
32 

52 

39 

54 
26 

60 
26 

53 
35 

51 

29 

59 
28 

65 
31 

68 
35 

68 

30 

71 
28 

70 
29 

75 
31 

73 

4  9 

75 
40 

68 

42 

57 
36 

54 

33 

37 
30 

37 

30 

37 
30 

37 
22 

43 

33 

56.9 
31.9 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

70 
34 

72 
37 

71 

41 

61 

34 

42 
26 

43 
19 

37 
26 

50 
35 

50 
39 

59 
31 

57 
30 

50 
28 

53 
32 

63 
29 

68 
39 

72 
33 

71 
35 

65 
31 

68 
27 

73 
29 

72 

49 

74 
43 

56 

37 

56 
38 

52 
32 

38 
31 

35 

30 

36 
29 

38 
19 

39 
33 

56.4 
32.5 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

67 
33 

69 
32 

74 

36 

57 
37 

47 
33 

40 
23 

37 
22 

43 
22 

51 
33 

53 
24 

60 
22 

52 
28 

55 
29 

59 
26 

65 
28 

68 
28 

66 
27 

61 
25 

63 
25 

72 
30 

70 
54 

73 

48 

54 
37 

57 
35 

58 
34 

36 
32 

38 

30 

35 

26 

37 
19 

39 
35 

55.2 
30.4 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

68 
32 

66 
32 

68 
33 

70 
35 

54 
28 

43 
23 

39 
21 

37 
22 

49 
23 

52 
22 

51 
23 

57 
23 

53 
26 

49 
24 

62 
28 

63 
31 

64 
26 

64 
28 

64 

30 

67 

31 

66 
42 

68 

49 

65 
42 

51 
35 

54 

35 

36 
29 

32 
26 

36 
26 

33 
11 

39 
30 

54.0 
28.9 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 

MIN 

68 

37 

71 
41 

74 
46 

56 
37 

43 
27 

40 
24 

37 
23 

53 
36 

51 
32 

56 
24 

60 
31 

53 
30 

57 
27 

59 
25 

67 
38 

68 

41 

68 
36 

65 
31 

68 
30 

72 
46 

71 
53 

72 
47 

55 
41 

57 
40 

46 
33 

35 
31 

35 

30 

33 
22 

38 
17 

40 
33 

55.6 
33.6 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
36 

72 
37 

75 

42 

56 
38 

43 

30 

39 
24 

38 
25 

54 
37 

52 

33 

58 
26 

61 
28 

52 
29 

57 
27 

60 
27 

70 
33 

70 
35 

70 
33 

61 
30 

66 
31 

73 
40 

74 
53 

73 
46 

55 
42 

59 

40 

50 
32 

35 
32 

38 
30 

35 

24 

38 
20 

43 
35 

56.5 
33.2 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 
28 

66 
31 

58 
30 

40 
24 

33 
21 

29 
23 

45 
29 

47 
28 

47 
21 

54 
20 

49 
29 

53 

21 

55 
22 

60 
25 

62 

32 

62 
27 

62 
23 

60 

23 

66 
26 

65 
51 

68 
47 

60 
35 

51 
29 

47 

26 

31 
26 

32 

25 

32 

24 

33 
12 

39 
28 

50.9 
27.2 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
32 

74 
33 

77 
36 

58 
38 

46 
25 

30 
23 

40 
25 

55 
36 

59 
31 

53 
23 

64 
21 

58 
27 

59 
23 

66 
24 

70 
30 

76 

40 

73 
31 

69 
25 

69 
24 

72 
26 

70 
46 

68 
47 

60 
38 

54 
34 

47 

30 

41 
26 

36 
26 

39 
22 

43 
19 

50 
28 

58.3 
29.6 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

66 

30 

67 
28 

70 

33 

58 
34 

43 
21 

38 
12 

20 
17 

47 
24 

51 
21 

54 
22 

57 
21 

55 
19 

56 
19 

60 
19 

63 
24 

68 
25 

69 

24 

68 
24 

73 
25 

65 

30 

64 
46 

65 
41 

58 
29 

50 
28 

48 
21 

28 
18 

32 

17 

32 
19 

40 

2 

38 
23 

53.8 
23.9 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

71 
35 

69 
33 

70 
37 

73 
34 

56 
25 

46 
24 

35 
28 

36 

31 

52 
33 

54 
25 

53 
23 

58 
27 

59 
27 

54 
25 

59 
29 

67 
44 

70 
37 

70 
28 

65 
29 

62 
28 

65 
31 

68 
50 

67 
46 

51 
31 

51 
35 

43 
28 

38 
30 

35 

29 

34 
24 

41 
26 

55.7 
31.1 

PI  NEVILLE 

MAX 
MIN 

72 

31 

72 
27 

74 
29 

73 
29 

62 

27 

50 
25 

45 
18 

44 
20 

51 
17 

59 

19 

53 
21 

60 
23 

57 
25 

60 
24 

61 
24 

61 

26 

67 
25 

62 
25 

70 
27 

72 
27 

72 
30 

76 

40 

71 

41 

55 

35 

58 
36 

37 
29 

33 
28 

40 
29 

39 
16 

43 
22 

58.3 
26.5 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

69 

37 

72 
35 

75 
40 

75 
44 

56 
28 

46 
25 

40 

20 

55 
36 

55 
34 

59 
25 

63 
26 

62 

30 

56 
27 

60 
27 

69 
29 

69 

34 

68 
30 

65 
29 

69 
30 

74 
36 

74 

68 

71 
42 

66 

37 

65 
40 

59 
35 

41 
32 

41 
31 

41 

29 

42 

19 

44 
37 

60.0 
32.7 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

70 
28 

73 
28 

76 
30 

70 
37 

60 
20 

40 
22 

38 

11 

54 
33 

57 
25 

59 

16 

64 
18 

58 
19 

58 

19 

6! 
19 

71 
20 

70 
25 

70 
22 

68 

21 

73 
19 

74 
29 

73 
55 

74 

35 

65 
32 

59 
35 

56 

33 

38 

29 

38 
29 

37 
23 

39 
12 

42 
32 

59.5 
25.9 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

69 
26 

70 
22 

72 

25 

56 
37 

47 
23 

36 

18 

36 
20 

47 
18 

53 

14 

53 
15 

57 
16 

57 
18 

60 
19 

60 
18 

65 
19 

67 
22 

70 
20 

71 
18 

69 
20 

63 
34 

64 
50 

62 
43 

60 
36 

52 
30 

46 
27 

30 
22 

35 
24 

35 
22 

35 
2 

43 
22 

54.7 
23.3 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

69 
31 

72 
30 

75 
33 

72 
33 

55 
23 

42 
23 

39 
25 

53 
33 

56 
22 

58 

21 

60 
21 

60 
21 

58 
23 

60 
22 

69 
25 

60 

28 

71 
26 

68 
24 

72 
26 

71 
34 

73 
56 

74 

42 

65 
33 

59 
37 

58 
34 

40 
30 

39 
29 

38 
22 

38 
19 

44 
35 

59.2 
28.7 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

50 
34 

65 
32 

74 
35 

60 
33 

56 
23 

39 

17 

36 
17 

45 
24 

50 
25 

SO 
26 

52 
24 

51 

25 

54 
30 

55 
23 

62 
25 

S3 
28 

65 
24 

63 

28 

68 
28 

66 
32 

62 

50 

61 
54 

59 
35 

50 
31 

44 

23 

41 
22 

42 
23 

32 

2  0 

36 

7 

40 
28 

53.0 
27.5 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

71 
29 

73 
27 

77 
29 

70 
33 

52 

19 

43 
19 

39 

14 

54 
32 

56 
21 

58 
19 

60 
19 

55 
19 

59 

17 

61 
19 

70 
21 

71 
24 

69 
22 

69 
22 

73 
25 

75 
28 

76 
54 

74 
36 

62 
32 

60 
32 

56 
32 

39 
29 

39 
28 

38 
22 

39 
13 

44 
30 

59.4 
25.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

66 

30 

70 
29 

73 
34 

67 
32 

48 
23 

39 
17 

35 

27 

45 

31 

53 
29 

56 
22 

61 
20 

56 
28 

60 

25 

59 
22 

66 
26 

69 
33 

69 
29 

71 
25 

60 
25 

75 
27 

72 
45 

74 
38 

60 
40 

55 
31 

49 
33 

35 

30 

34 
29 

34 
28 

40 
15 

37 
31 

56.6 
28.5 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

65 
26 

66 
23 

65 
26 

59 
33 

48 
21 

37 
17 

34 

17 

49 
23 

48 
15 

49 
13 

54 

14 

52 
16 

55 

21 

56 

17 

60 
21 

62 
21 

64 

19 

65 
20 

6  3 
22 

60 
28 

63 

50 

60 
49 

57 
40 

50 
27 

45 
27 

29 
22 

38 
21 

33 
22 

39 

5 

41 
26 

52.2 
23.4 

SPENCER 

MAX 
MIN 

69 
32 

71 
31 

75 
35 

70 
35 

51 
26 

39 
24 

36 

17 

52 

34 

55 
34 

55 
22 

60 
24 

55 
25 

57 

22 

59 
23 

68 
25 

69 
32 

68 
28 

70 
26 

71 
29 

73 
41 

74 

56 

72 
51 

63 

34 

58 
36 

56 
33 

36 

30 

36 

29 

35 
26 

38 

15 

43 
35 

57.8 
30.3 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

69 

65 

68 

67 

51 

53 

50 

37 

40 

39 

42 

50 

52 

54 

57 

62 

67 

70 

70 

67 

68 

69 

60 

58 

50 

35 

29 

30 

39 

40 

53.6 

UNION 

MAX 
MIN 

70 
29 

69 
25 

72 
27 

72 

31 

59 
33 

42 

20 

37 
17 

39 
22 

50 
25 

55 
16 

54 
15 

60 

17 

58 
20 

59 
18 

60 
19 

65 
25 

67 
20 

68 
21 

69 
22 

69 
23 

65 
39 

66 
43 

63 

45 

54 
32 

52 

35 

39 
23 

38 
27 

41 
26 

32 

11 

38      i  56.1 

13      I  24.6 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

71 

30 

73 
29 

75 
32 

73 
31 

54 
21 

41 
23 

35 

23 

53 
33 

56 
26 

58 
22 

62 

20 

59 
23 

58 

20 

61 
22 

68 
23 

70 
27 

68 
24 

70 
21 

72 
23 

74 
25 

75 
53 

74 

36 

71 
40 

60 
33 

59 
35 

37 
30 

36 

30 

38 
28 

38 

14 

44        59.4 
32      !  27.6 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 

MIN 

65 

30 

63 
29 

70 
34 

73 
37 

55 
22 

45 
25 

40 
19 

41 
32 

52 

31 

44 
22 

54 
20 

60 
23 

52 
22 

54 
25 

59 
25 

68 
26 

68 
25 

66 
23 

59 
25 

65 
29 

73 
37 

72 

39 

73 
35 

55 
32 

57 
36 

39 
32 

35 
31 

36 
26 

34 

14 

41 
13 

55.6 
27.3 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

71 
28 

71 
29 

72 
31 

77 
42 

58 
26 

45 
16 

30 
24 

42 

26 

56 
21 

58 

20 

53 
19 

62 
24 

57 
22 

59 
20 

65 
22 

71 
31 

75 
25 

74 
23 

70 

24 

69 
24 

70 

31 

68 
47 

67 
50 

56 

30 

53 

38 

47 
22 

42 
16 

36 

21 

36 

14 

42 
25 

58.4 
26.4 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

71 
30 

72 
28 

75 
31 

64 
32 

52 
24 

40 
17 

35 
20 

53 
27 

57 
21 

59 
20 

63 
21 

60 
23 

62 
2* 

65 
22 

69 
24 

71 
27 

71 
25 

73 
25 

70 
25 

73 
30 

71 
58 

71 
50 

67 
42 

56 
33 

53 
32 

35 
29 

38 
25 

35 
27 

37 

10 

44 
30 

58.7 

27.7 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

70 
39 

71 
43 

73 
46 

60 

40 

43 
30 

42 
21 

35 
28 

50 
33 

48 
38 

58 
32 

60 
32 

52 
39 

55 

32 

61 
29 

68 
43 

72 
41 

72 
42 

68 
32 

66 
32 

72 

40 

71 
55 

72 
50 

70 
38 

55 
40 

51 

30 

34 
29 

33 
29 

34 
28 

34 

20 

37 
32 

56.2 
35.4 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

69 

30 

70 
31 

72 
33 

63 

31 

47 
24 

40 
16 

41 
19 

50 
35 

50 
39 

55 
27 

59 
21 

57 
30 

54 
23 

60 
22 

66 

28 

70 
28 

69 
28 

66 
22 

64 
22 

73 
25 

70 
45 

74 

37 

73 
33 

55 
31 

46 
35 

36 

30 

34 
30 

35 

29 

35 
15 

39 
31 

56.4 
28.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

WEST    VIRGINIA 
NOVEMBER    1953 

Table  5  -  Continued 

Day  Of  Month 

O 
0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1    31 

> 

< 

WESTON 

MAX 
MIN 

70 
28 

66 
30 

72 

30 

74 
33 

58 
24 

40 
22 

41 
22 

36       50 i    55       55      61 
22       28  !    21       21       21 

54  53  60 
23       22       22 

69  70 
21       23 

68 
23 

76 
25 

72 
28 

74 
28 

75 
37 

75 
37 

54 
33 

54 
38 

39 
30 

36 

30 

36 

30 

33 

16 

41 
16 

57.3 

26.1 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 
MIN 

68 
35 

69 
38 

70 
40 

70 
39 

53 
30 

42 
22 

40 
24 

39       52 1    48       57       59 
31       38       26       28       31 

52  55  60 
33       30       31 

66  69 
37       36 

69 

30 

67 
30 

66 

30 

73 
35 

71 
45 

74 
41 

53 

34 

57 
38 

39 
33 

36 
31 

36 
30 

35 
21 

39 
21 

56.1 
32.3 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
27 

70 
24 

70 
26 

68 
33 

57 
29 

42 

21 

37 
21 

49       55  1     55       56       58       60       60       65 
26       16  '     17       16       18       19       16       20 

68  70 
25       20 

60 
20 

70 
20 

65 

28 

68 

52 

64 

43 

64 
30 

54 
32 

52 

32 

35 
24 

35 
27 

35. 
26 

38 
8 

47 
25 

56.6 
24.6 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

77 
33 

76 
30 

78 
30 

77 
34 

64 

31 

49 
31 

45 
18 

43       54 
20       19 

59  5  6  64 
20       22       24 

58  55  60 
25       28       26 

70  70 
26      25 

65 
25 

64 
23 

68 
30 

79 
33 

80 

40 

74 
43 

59 
36 

56 
38 

45 
33 

38 
29 

46 
32 

36 
18 

45 
16 

60.5 
28.0 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

70 
34 

70 
38 

72 
37 

75 
37 

59 
28 

47 
26 

43 
20 

41       53 
20       30 

56  56  61 
26       30      28 

54  57  61 
28       28       31 

69      69 

32       33 

68 
33 

70 
33 

70 
35 

74 
38 

74 
45 

74 
37 

54 
36 

59 

36 

40 
33 

36 
31 

40 
32 

38 
22 

45 
22 

58.6 
31.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  -  J 
o  o  > 

BLUESTONE    DAM 
CLARKSBURG    1 
HOGSETT   GALL  I  POL  IS   DAM 
WARDENSVILLE    R  M    FARM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.05 
33 

22 

.11 
32 

.13 
3 

.10 
40 

41 

36 

.09 
21 

08 
36 

33 

.10 
48 

.15 
39 

.12 
51 

109 

.13 
64 

.13 
62 

.14 
56 

74 

.15 
73 

.10 
43 

.06 
53 

77 

84 

.07 
36 

10 
60 

86 

53 

.16 
66 

105 

.06 
49 

153 

.01 
40 

68 

.01 

41 

13 

.03 
38 

26 

.05 
29 

14 

.07 
35 

11 

.06 
31 

32 

.03 
SI 

32 

.03 

31 

39 

.05 
30 

15 

.04 
35 

19 

.06 

41 

16 

.01 
35 

30 

.00 
35 

61 

.06 
21 

108 

.08 
37 

12 

.04 
39 

74 

.02 
38 

118 

.03 
64 

109 

.02 
56 

59 

45 
94 

29 
25 

B1.62 
1245 

1675 

tee   following  St 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

2.0 

2 

2.5 
4 

3 

1.5 
3 

BECKLET  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 

T 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

BLUESTONE  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
T 

T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

5.5 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 
T 

.2 

T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

.5 

1 

.5 

1 

2.0 
3 

4.0 

7 

2.0 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNB 

.4 

T 
T 

T 

.4 

1.7 
2 

T 

T 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
1 

1.0 
1 

2.0 
T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

1.7 
1 

3.1 

T 

1.1 
3 
.3 

T 
3 
.3 

T 
2 
.3 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.3 
2 

.4 

5 

T 
4 

T 
4 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.8 
.1 

T 
T 

T 

T 

T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 
T 

2.5 

1 

T 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 
T 

.8 

KEARNBYSVILLE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

5.0 

.5 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

2.0 
4 

3.0 
7 

5 

1.0 
5 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1.0 
6 

.6 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

.3 

.3 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 
T 

1.8 

1 

.2 
T 

T 

PARSONS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

1.5 

4 

1 

T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

.6 

.9 

T 

T 

T 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

1 

2.0 
3 

5.0 
5 

5.0 
9 

7 

.5 
6 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

2.5 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

T 

T 

.5 
T 

.3 
T 

5.0 

4 

1.5 
4 

3 

1 

RICHWOOD  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 
1 

2.0 
3 

2.0 
5 

4 

4 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 

4 

T 
T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.0 

1.0 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 
T 

.5 

1 

.2 

T 

.5 
T 

.3 
T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

1.0 

1.0 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Obser- 

£ 

++ 

0 

vation 

Refer 

Station 

Couniy 

CP 

-a 

a 

g 

'■0 

time 

Observer 

to 

a 
I 

0) 

-a 

i 

2 

•S3 

a 

<0 
> 

Q. 

s 

tables 

a 

tS 

3 

s 

eS 

£ 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39    04 

BO    IB 

1060 

*p 

L.    ESLE   BOND 

3 

ALOERSON 

01 02 

MONROE 

37    *3 

80    39 

1550 

6P 

JOHN    E.    FOSTER 

2    3    5 

ALEXANDER 

010  7 

UPSHUR 

10 

36    *7 

BO    13 

1655 

5P 

MRS.    DALPHON    RIFFLE 

3 

ALPENA    1    NW 

D]  O 

RANDOLPH 

2 

36    55 

79   *0 

2980 

WILLIS   G.    GAINER 

3 

ARBOVALE    2 

0249 

POCAHONTAS 

7 

36    26 

79    49 

2730 

8A 

NETTIE    R.     SHEETS 

3 

ARNOLD 

0307 

LEWIS 

6 

36    5* 

BO   31 

980 

5P 

WARD    B.     PERRINE 

3 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355 

MERCER 

37    25 

81    01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD    COLLEGE 

2   3   5 

BAYARD 

0*27 

GRANT 

9 

39    16 

79   22 

2375 

5P 

5P 

HOWARD    R.     FULK 

2    3    5        7 

BECKLEy    V   A   HOSPITAL 

RALEIGH 

37    *7 

61    11 

2330 

6P 

8A 

V.    A.    HOSPITAL 

2   3    5        7 

BELINGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39    02 

79   56 

1679 

7A 

GEORGE   R.    HILLYARO 

3 

BELLEVILLE   DAM   20 

06*5 

WOOD 

B 

39    09 

81    45 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

3 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

38    14 

81    12 

710 

CHARLES  0.    SMITH 

3 

BENSON 

0679 

HARRISON 

1C 

39   09 

80   03 

1080 

4P 

R.    D.    MARTS 

2    3    5 

BENS   RUN 

0667 

PLEASANTS 

6 

39   27 

81    07 

652 

5P 

5P 

MRS.    C.    W.    REA 

2   3    5 

BERKELEY   SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39   37 

78    1* 

640 

6P 

6" 

H.M.    RUPPENTHAL    II  I 

2   3    5 

BERLIN 

0718 

LEWIS 

6 

39   03 

60    21 

1050 

8A 

MRS.    A.     P.     SWISHER 

3 

BIG   SKIN   CREEK 

0624 

LEWIS 

6 

38    58 

60    26 

1050 

WILLIAM    K.     BUTCHER 

3 

BIRCH   RIVER   6   SSW 

NICHOLAS 

38   25 

80    *7 

1865 

HAMILTON   GAS    CORP 

2    3    5 

BLUEF1ELD    1 

0918 

MERCER 

37    16 

61    13 

2550 

6P 

6P 

C.    K.    CALDWELL 

2   3    5        7 

BLUEFIELD   2 

0923 

MERCER 

7 

37    16 

81    13 

2590 

7A 

OTA   C.    KEENEY 

3 

6LUESTONE    DAM 

0939 

SUMMERS 

7 

37   39 

80   53 

1388 

bfl 

8A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3   5   6   7 

BRANCHLAND 

107S(LINCOLN 

3 

36    13 

82    12 

600 

VERLIN    H.    ADKINS 

3 

6RAND0NVILLE 

1063  1  PRESTON 

2 

39   40 

79   37 

1796 

10A 

<0£ 

JAMES    1 .    GALLOWAY 

2    3    5         7 

BROWNSVILLE 

1173    LEWIS 

b 

39   03 

BO   29 

1032 

M.    D.    HAWKINS 

2    3    5 

BRUSHY   FORK 

1196    HARRISON 

6 

39   13 

80   13 

1030 

4P 

MRS.    AB8IE    PARKS 

CLOSED    5/ 

53 

BRUSHY    RUN 

1204JPENDLET0N 

s 

38    50 

79   15 

1375 

7A 

JOHN   B.    SHREVE 

3 

BUCKEYE 

1215   POCAHONTAS 

36    11 

80    08 

2100 

MISS    ILEAN    WALTON 

3 

BUCKHANNON 

1220  UPSHUR 

10 

39   00 

80    16 

1459 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

2    3    5          7 

BURNSVILLE 

12B2    BRAXTON 

5 

38    52 

80    40 

770 

7A 

ROLAND    H.     SCOTT 

3 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

1319    WAYNE 

e 

37    59 

82   21 

740 

6P 

6P 

FOREST    CUSTODIAN 

2    3    5 

CA]Rl'    3    S 

1328    RITCHIE 

5 

39    10 

81    10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIKE    LINE    CO 

2   3    5 

CAHDEN-ON-GUALEY 

1363 

WEBSTER 

36    22 

80   36 

2030 

BA 

WILLIAM    F.    COMPTON 

3 

CANAAN    VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39    03 

79   26 

3250 

6P 

GEORGE    B.    THOMPSON 

2   3    5         7 

CENTRAL  1  A 

1526 

BRAXTON 

38    37 

60    3* 

950 

BA 

MRS.    CLARA    F.HOLDEN 

3 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

1570 

KANAWHA 

"■ 

38   22 

61    36 

950 

MID 

MIO 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5          7 

C 

CHARLESTON    1 

1575 

KANAWHA 

4 

36   21 

81    38 

615 

9A 

9A 

W.    VA   WATER   SVC   CO 

2    3    5 

CLARKSBURG    1 

1677lHARR]SON 

6 

39   16 

80   21 

977 

HENRY    R.    GAY 

2    3    5   6    7 

C 

CLARKSBURG   2 

1682 i HARRISON 

6 

39   17 

80   20 

1000 

6P 

SAMUEL    R.    PERINE 

CLOSED    9/ 

CLAY    1 

1696 ! CLAY 

38   27 

61    05 

722 

PETER   H.     FRANKFORT 

3 

CLAY    2 

1701  ICLAY 

* 

38   28 

81    04 

650 

MIO 

MUNICIPAL    WATER    PL 

c 

CLENOENIN    2    SW 

W2»LnA.HA 

4 

36    29 

61    22 

617 

BA 

BERTHA    J,     YOUNG 

3 

COBURN   CREEK 

1806 'HARRISON 

39    15 

80   26 

1075 

5P 

RITCHIE    GREATHOUSE 

3 

CRANBERR*    GLADES 

2013    POCAHONTAS 

36    11 

80   16 

3400 

3P 

3P 

FEDERAL    PRISON    CAMP 

2   3    5 

CRAWFORD 

2022 

LEWIS 

38    52 

80   26 

1107 

MISS    BELLE    8LAIR 

CRESTON 

2054 

WIRT 

5 

36   57 

81    16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE    6. ARTHUR 

2   3    5        7 

0A1LEY 

2151 

RANDOLPH 

10 

36   49 

79   53 

1940 

7A 

LAURA    E.    FULWIOER 

3 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

2 

39    08 

79   28 

3120 

MID 

MARY    DUMAS 

c 

DAVISSON   RUN 

2217 (HARRISON 

6 

39    16 

BO  2* 

1000 

5P 

MRS.    DOROTHY    FOGG 

3 

DUCK   CHEEK 

2488    HARRISON 

39   09 

80   24 

1066 

9A 

MRS.    A.    E.    TALBOTT 

3 

EAST    RAINELLE 

2636   GREENBRIER 

6 

37    58 

80   45 

2*10 

7A 

MR.FLAVIUS    E.    BROWN 

3 

ELK 

2701 1  HARRISON 

6 

39    11 

80    14 

1000 

5P 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

3 

ELK1NS   WB   AIRPORT 

2718    RANDOLPH 

10 

36    53 

79    51 

1970 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5         7 

c 

FAIRMONT 

2920  MARION 

6 

39   28 

80    08 

129B 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PL 

2    3    5         7 

FINK    RUN 

302*   UPSHUR 

10 

39   00 

80    16 

1*20 

LAYTON    THARP 

3 

FLAT    TOP 

3072 jMERCER 

7 

37    35 

81    07 

3225 

x 

X 

FRED    E.     BOWLING 

2    3    5         7 

c 

FRANKLIN    3    NE 

3215    PENDLETON 

9 

36    *2 

79   20 

1700 

5P 

5P 

DICK    B.    MURPHY 

2    3    5 

c 

FREEMANSBURG 

3236    LEWIS 

6 

39    06 

80    31 

1030 

MID 

EDDIE    MC     INTYRE 

C 

GARY 

3353 !MC    DOWELL 

1 

37    22 

81    33 

1426 

BA 

BA 

2    3    5 

c 

GASSAWAY 

3361    BRAXTON 

36    41 

80   46 

B40 

6P 

6P 

Austin  d.  Duckworth 

2    3    5 

c 

GLENV1LLE    1 

35*4   GILMER 

5 

36    56 

60   51 

805 

6P 

7A 

F    (,    K    WELLS 

2   3    5         7 

GRAFTON 

3630    TAYLOR 

10 

39   21 

BO   00 

1100 

6P 

6P 

WILLIAM    D.    MYERS 

2   3    5        7 

GRANTSVILLE    2    NW 

36*B    CALHOUN 

5 

36    56 

81    06 

730 

HOPE    NATURAL   GAS   CO 

2    3    5 

GRIFFITHSVILLE 

37*9   LINCOLN 

3 

36    14 

81    59 

850 

MID 

ROBIN   D.    MOORE 

c 

HACKERS    CREEK 

3793    HARRISON 

39    06 

60   26 

1020 

6P 

WADE    D.    ALLMAN 

3 

HALL 

3816    BARBOUR 

10 

39   03 

80   07 

1375 

7A 

MRS.    OPAL   R.JACKSON 

3 

c 

HAMLIN 

38*6    LINCOLN 

3 

38    17 

82    06 

6*2 

8A 

BA 

W.    VA    WATER    SVC    CO 

2    3    5 

HARPERS   FERRY 

3927  1  JEFFERSON 

9 

39   19 

*05 

MISS    E.    J.    WHITE 

3 

HASTINGS 

397*   WETZEL 

e 

39   33 

80    *0 

MID 

3P 

L.    G.    MC     INTYRE 

2    3    5 

HOGSETT    GALL1P0LIS    DAM 

42 00 1  MASON 

6 

36    41 

82    11 

56* 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2    3    5   6   7 

HOPEMONT 

*26*    PRESTON 

11 

39   26 

79   31 

25*0 

6P 

6A 

ROBERT    f,    DULIN 

2    3    6 

HORNER 

*281    LEWIS 

6 

36    59 

60    22 

1075 

4P 

MAPLE    H.    SUMMERS 

3 

HOULT    LOCK    15 

*309   MARION 

6 

39    30 

60    06 

878 

7A  IcORPS   OF    ENGINEERS 

3 

HUNDRED 

*369   WETZEL 

8 

39    41 

80  2 

103* 

MIO   J.    A.    FURBEE 

c 

HUNTINGTON    1 

*3T8  ICABELL 

8 

38    25 

82    22 

675 

6P 

H.     N.     ROBINSON 

2    3    5 

HUNT 1NGTGN   WB    CITY 

4386  KABELL 

B 

36    25 

62    27 

565 

MID 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5         7 

c 

IAEGER 

4*06    MC    DOWELL 

1 

37    28 

61    49 

980 

7A 

JEFF    LOCKHART,    JR. 

IRELAND 

4*76    LEWIS 

6 

38    *9 

80    28 

11*2 

5P 

ROBERT    CRAIG 

ISAACS   CREEK 

4*99    HARRISON 

6 

39    12 

BO    30 

1063 

5P 

MRS.    C.    A.    MOORE 

JANE    LEW 

4559   LEWIS 

39    06 

60    25 

1020 

MRS.    RETA    GOLDSMITH 

JESSE    RUN 

4619   LEWIS 

6 

39   06 

80  20 

1060 

7P 

MRS.    JAMES    MYERS 

JUNCTION 

4697    HAMPSHIRE 

9 

39    19 

78    52 

800 

6P 

6P 

J.     P.     KUYKENDALL 

2    3    5 

KEARNEYSVlLLE    1    NW 

4763    JEFFERSON 

9 

39   23 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY    EXP    STA 

2    3    5         7 

KERMIT 

*B16  jMINGO 

1 

37    50 

62    2* 

620 

7A 

ROY   A.    DEMPSEY 

KNOBLY    MCUNTAJN 

*94l  MINERAL 

9 

39   22 

79    00 

1*00 

7A 

DAVID    A.    ARNOLD 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

*971    RANDOLPH 

10 

36   35 

80   OS 

3210 

5P 

5P 

0.    C.    HAMILTON 

2    3    5         7 

LAKE    FLOYD 

499*    HARRISON 

6 

39    17 

60   30 

1110 

6P 

W.    M.     BENNETT 

LAKE    LYNN 

5002    MONONGALIA 

2  |39   43 

79   51 

900 

7A    WEST    PENN    POWER    CO 

c 

LEWISBURG 

522*   GREENBRIER 

7    37    *8 

BO   26 

2250 

5P 

5P    HUGH    A.    SCOTT 

2    3    5 

LINDSIDE 

5264   MONROE 

37   27 

80   40 

2000 

8A    LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LITTLE    SKIN   CREEK 

5314    LEWIS 

6 

36    56 

90 " 

1066 

6P    BETTY    J.     RADABAUGH 

LIVERPOOL 

5323    JACKSON 

e 

36    5* 

81     32 

660 

MID  'BROOKS   E.    UTT 

c 

LOCKNEy 

5341    GILMER 

5 

38    51 

80   58 

720 

MID  iHOPE    NATURAL    GAS    CO 

c 

LOGAN 

5353    LOGAN 

3 

37    51 

82    00 

6A 

6A  jDONALD    C.     BROWN 

2    3    5        7 

c 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

38    12 

81    22 

623 

7* 

7A   CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3    5 

LOOKOUT    2 

5*00    FAYETTE 

7 

38    04 

BO   58 

2300 

7A  IJOHN    0.    WADE 

3 

Obser- 

Station 

b 

Z 

County 

0> 

9 

1 

§ 

n 

vation 

time 

Observer 

Refer 
to 

1 

■q 

1 

& 

§ 

> 

a 
3 

tables 

& 

6 

.3 

a 

E 

e2 

£ 

MADISON 

5563 

BOONE 

k 

36    03 

81    49 

675 

8A 

BA   W.    VA   WATER   SVC   CO 

2   3    5 

56  oo 

LOGAN 

3 

37    44 

61    33 

750 

6P    RUSSELL    E.    WHITE 

MANNINGTON    1    N 

5621 

MARION 

6 

39    33 

60   21 

974 

6P 

6P  i JAMES    N.    MORGAN 

2    3    5 

MANNINGTON    1    W 

^bZfc 

MARION 

6 

39    32 

80   22 

995 

8A    ORA    G.     FROST 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7 

38    13 

80    03 

2150 

MID   CECIL   A.    CURRY 

C 

MART1NSBURG   CAA   AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39   24 

77    59 

537 

MIO 

MID   C  IVIL   AERO.    ADM. 

2    3    5 

7 

MART1NS8URG   2   W 

5712 

BERKELEY 

9 

39   28 

78    00 

335 

MID    ROBERT    L.    CRISWELL 

MATHIAS 

??39 

HARDY 

9 

38    52 

78    52 

1625 

6P 

6P    VIRGIL    L.    MATHIAS 

2   3    5 

C 

MAT OAK A 

574? 

MERCER 

37    26 

81    15 

2600 

7A  'NOVELDA    THOMPSON 

MC    MECHEN    DAM    13 

5*47 

MARSHALL 

B 

39    59 

80   44 

646 

7A  |CORPS   OF    ENGINEERS 

MIDDLEBOURNE   2    ESE 

59b3 

TYLER 

6 

39   29 

80   52 

750 

7A 

7A    LAWRENCE   A.CRUMR1NE 

2    3    5 

MIDVALE 

5984 

RANDOLPH 

10 

38    57 

BO   05 

1613 

7A  IMRS.RUTH   G.     DARNALL 

MOOREFIELD 

5163 

HARDY 

9 

39   03 

78    56 

820 

5P 

7A   MRS.     LOLA    H.    VANCE 

2    3    5 

MOOREFIELD    MC    NEILL 

eibe 

HARDY 

9 

39    09 

78   54 

600 

6P 

6P1MRS.    JOHN   W.    SAVILLE 

2   5   5 

MORGANTOWN    CAA    AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39   36 

79    55 

1245 

HID 

MID    : 1v;l   AERO.    ADM. 

2    3    5 

MORGANTOWN    LOCK    6   DAM 

6212 

MONCNGAL I  A 

6 

39   37 

79    58 

825 

7P 

7A   CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5 

MOUNT    CLARE 

6276 

HARRISON 

39    13 

BO    20 

1040 

6P    JOHNNY    CHISLER 

MT    STORM 

629? 

GRANT 

9 

39    17 

79    14 

2850 

6A  .JOHN    E.     ELRICK 

C 

NAOMA    1     E 

t>36? 

RALEIGH 

37    52 

Bl   29 

1130 

7A  IHARLEY    C.    WALKER 

c 

NEW    CUMBERLAND    DAM    9 

6442 

HANCOCK 

8 

40    30 

80    37 

671 

6P 

6P 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3   5 

7 

NEW    MARTINSVILLE 

54*7 

WETZEL 

8 

39   39 

80   52 

637 

6P 

bP 

DR.     Z.    W.    ANKROM 

2   3    5 

7 

OAK    HILL 

6591 

FAYETTE 

37   5B 

81    09 

1992 

MILES    H.    MARTIN 

2   3    5 

C 

OMPS 

6674 

MORGAN 

9 

39   30 

78    17 

950 

7A 

JULIA   M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG    CAA    AIRPORT 

6P49 

WOOD 

8 

39   21 

61    26 

837 

MID 

MID    CIVIL    AFRO.    AOM. 

2   3    5 

PARKERSBURG  WB   CITY 

bS^ 

WOOD 

8 

39   16 

81    34 

615 

M|0 

MID. U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5 

7    C 

PARSONS     2 

6B68 

TUCKER 

2 

39    06 

79    41 

1900 

6P 

6P 

DELBERT   ROY 

2    3    5 

7 

PETERSBURG    WB    CITY 

695". 

GRANT 

9 

39    00 

79   07 

1013 

MIO 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5 

7    C 

PHILIPPI 

69b2 

BARBOUR 

10 

39    09 

BO   02 

1281 

MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

10 

36    40 

80   13 

2695 

NELL   BENNETT 

2    3    5 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39   29 

79   02 

1053 

BA 

8A 

C.    A.    SUTER,    JR. 

2   3    5 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37   35 

Bl    32 

1350 

7A 

7A 

WALTER   C.    BYRD 

2   3    5 

POINT    PLEASANT 

7105 

MASON 

B 

38    51 

82    08 

569 

4P 

E.    C.   WINGER 

2   3    5 

POINT    PLEASANT    6   NNE 

7110 

MASON 

38   55 

82    04 

625 

5P 

SP 

HERBERT    C.    OAHL 

2   3    5 

POLK   CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39    03 

80    34 

1074 

5P 

0.    W.    HITT 

PRINCETON 

72  07 

MERCER 

7 

37    22 

81    05 

2410 

7A 

W.     VA    WATER    SVC    CO 

QUEEN   SHOALS 

7265 

KANAWHA 

4 

38   26 

81    17 

620 

7A 

COMBINED    WITH    STA    NL 

MBER   1723 

5    53 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

37    58 

60   47 

2424 

6P 

bP 

L.    G.    SWING                     |      2   3    5 

RAVENSWOOO    DAM    22 

7352 

JACKSON 

6 

36    57 

81    45 

5B4 

*P 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3   5 

RENICK    2    5 

GREENBRIER 

37    56 

60    21 

1900 

BAiMARY    V.    MC    FERRIN 

RICHWOOO    2    N 

7504 

NICHOLAS 

* 

38    15 

80   32 

3000 

60 

7A    T.    CARTER    ROGERS 

2   3    5 

7 

RT    FORK    OF    STONECOAL    CR 

7536 

LEWIS 

6 

38    54 

80  26 

10B6 

3P 

CREEO   R.    SUMMERS 

RIPLEY 

■552 

JACKSON 

8 

38   49 

Bl    43 

610 

SP 

5P 

CITY    OF    RIPLEY 

2    3    5 

ROANOKE 

•598 

LEWIS 

6 

38    56 

60    29 

1050 

MISS    MARY    A.    CONRAD 

ROCKFORD 

HARRISON 

6 

39   06 

60    20 

1035 

6P 

CREED   FOGG 

ROHflBOUGH 

77)b 

LEWIS 

*> 

38    59 

60   30 

1036 

4P 

MISS    E.    CUTR1GHT 

ROWLESBURG    1 

7785 

PRESTON 

2 

39    21 

79   40 

1375 

7P 

7A 

WALTER    H.    80LYARD 

2    3    5 

7 

ST    MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39    23 

Bl    12 

640 

5P 

W.    G.    H.    CORE 

SALEM 

7083 

HARRISON 

6 

39    17 

80    34 

1047 

6P 

MR5.    J.    A.    SWIGER 

CLOSED    9/53 

SAND    FORK 

7901 

LEWIS 

36    55 

80    26 

1085 

J'.'C-. 

LOR  IS   WEAVER 

3 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

BOB  a 

RALEIGH 

7 

37    42 

81    03 

2750 

5P 

5P 

C.    T.    KESSINGER 

2    3    5 

SH1NNST0N 

8145 

HARRISON 

6 

39   23 

60   18 

910 

«- 

MRS.    R.    D.    SNIDER 

3 

SMITHBURG 

8274 

DODDRIDGE 

8 

39   17 

80   43 

800 

MID 

HOPE    NATURAL    GAS   CO 

C 

SM1THVILLE 

t2"b 

RITCHIE 

5 

39    04 

61    05 

840 

MID 

HOPE    NATURAL    GAS 

C 

SPENCER 

B3B4 

ROANE 

5  [36    4B 

81    21 

964 

6P      6A 

W.    VA.    WATER    SVC    CO 

2   3    5 

SPRINGFIELD   2   S 

9409 

HAMPSHIRE 

9    39    26 

78   43 

700 

"ID 

HARRY    L.    GRACE 

c 

SPRUCE   KNOB 

6433 

PENDLETON 

9 

38    41 

79   31 

3050 

6A       8A 

HARRY   J.    GORDON 

2   3    5 

STONY    RIVER    DAM 

6536 

GRANT 

9 

39    08 

79    IB 

3400 

I    BA 

FRED   C.    BECKER 

3 

SUGARCAMP    RUN 

65eo 

LEWIS 

6 

38    50 

80   25 

1180 

NOON 

MRS.     BESSIE    GREINER 

\ 

SUMMERSVILLE   2 

8  6  Oh 

NICHOLAS 

38    17 

80    51 

1850 

7A 

MRS.    GERTRUDE    KING 

3 

SUTTON    2 

8662 

BRAXTON 

* 

38    40 

80   *3 

828 

7A 

RAY    M.    HOOVER 

3 

SYCAMORE   CREEK 

B699 

HARRISON 

6 

39   1* 

80   25 

1000 

6P 

MRS.    GAY    DAVISSON 

3 

TERRA    ALIA    2 

87ez 

PRESTON 

2 

39   27 

79   33 

2580 

MID 

CHARLES    E.     TREMBLY 

*eo- 

TUCKER 

2 

39    09 

79   30 

3010 

MRS. MARGARET    PERKINS 

3 

B924 

MASON 

38    41 

Bl    50 

630 

MID 

NORMA    RUTH    CASTO 

c 

TYGART    DAM 

B986 

TAYLOR 

10 

39   19 

BO   02 

1200 

MID 

CORPS   OF   ENGINEERS 

c 

UNION 

sou 

MONROE 

7 

37    36 

BO   32 

1975 

7A 

7A 

MR5.THELMA    SPANGLER 

2    3    5 

c 

UPPER    DAVISSON    RUN 

903fc 

HARRISON 

6 

39    16 

80   26 

108* 

5P 

FRANKLIN   MILLER 

3 

UPPER    SYCAMORE    CREEK 

904* 

HARRISON 

6 

39    14 

BO    27 

107* 

0.    A.    POST 

jVALLEY    CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6 

39    06 

80   24 

1011 

ROSCOE   H.    JACKSON 

2    3   5 

1  VALLEY    HEAD 

90B6 

RANDOLPH 

10 

38    33 

80   02 

2*25 

7A 

KENT    SWECKER 

3 

c 

VANDAL  1 A 

91 04 [LEW  IS 

6 

36    56 

80   24 

1120 

6p|mISS  MARY   HORNOR 

VIENNA-BRISCOE 

9168  WOOD 

B 

39   21 

81    32 

634 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

9261    HARDY 

9 

39   06 

78   35 

1200 

9A 

9A    UNIVERSITY    EXP    STA 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

WOOD 

B 

39    16 

61    42 

600 

CORPS    OF    ENGINEERS 

3 

c 

WEBSTER    SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

* 

36    29 

80   25 

1560 

6P 

8A 

THOMAS    H.    DONALD 

2   3    5 

'WE1RT0N 

9345 

HANCOCK 

8 

40   2* 

80   36 

1050 

6P 

6P 

C.     E.     STETSON 

2    3    5 

WELLSBURG    3    NE 

9366 

BROOKE 

8 

40    19 

80   35 

666 

fiP 

6P 

GEORGE   P.    PFISTER 

2   3   5 

WEST    MILFORD 

9426 

HARR 1  SON 

6 

39   12 

80   24 

979 

*P    SCOTLAND    G. HIGHLAND 

CLOSED   9/53 

WESTON 

9436 

LEWIS 

39    02 

BO  26 

1026 

7A 

7A    J.    ARTHUR    HENRY 

2    3    5 

WHEELING-OHIO   CO   CAA    AP 

OHIO 

8 

40   11 

80   39 

.1,0 

HID 

MIDlciVlL    AERO.    AOM. 

•LOSED    9/ 

53 

WHEELING   WARWOOO    DAM    12 

949: 

OHIO 

8 

40    06 

80    42 

659 

BA 

7A   CORPS   OF   ENGINEERS 

2    3    5 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

37     46 

60    16 

1914 

5P 

GREENBRIER    HOTEL 

2    3    5 

WILLIAMSON 

9  b  Ob 

MINGO 

1 

37     40 

62     17 

673 

BA 

NORFOLK   &   WEST.    RWY 

2   3    5 

WILLIAMSON    2 

9610 

MINGO 

1 
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WEST  VIRGINIA  -  DECEMBER  1953 

Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 

WEATHER  SUMMARY 


No  exceptional  weather  occurred  in 
December  -  temperatures  went  to  no 
unusual  extremes,  precipitation  was 
not  a  great  deal  below  normal  and 
there  were  no  severe  storms  or  floods 
reported.   The  average  temperature, 
35.4°,  was  0.8°  above  normal;  the  av- 
erage total  precipitation  was  2.68 
inches  which  was  0.59  inch  below  nor- 
mal.  Snowfall  of  3.4  inches  average 
was  2.9  inches  below  normal  and  was 
the  smallest  average  for  December 
since  1949. 

The  month  began  rather  cold  and  dry. 
On  the  3rd  the  temperature  rose  above 
normal.   The  period  4th  to  10th,  in- 
clusive, was  much  above  normal  in  tem- 
perature with  occasional  light  showers. 
The  9th  to  16th  had  rain  almost  daily 
at  most  stations  with  temperatures 
near  normal  until  the  15th  when  a  very 
active  cold  front  brought  much  colder 
air  from  Canada  over  the  State.   A 
very  rapid  drop  in  temperature  ensued; 
the  rain  turned  to  snow  and  was  follow- 
ed by  unseasonably  cold  weather  which 
lasted  until  the  20th.   During  this 
period,  17  stations  reported  zero  or 
lower  for  their  minimum  temperature 
for  at  least  one  of  the  days.   The 
21st  and  22nd  were  warm  for  the  time 
of  year;  the  next  three  days  were 


rather  cold  and  the  remainder  of  the 
month  was  near  to  slightly  above 
normal  in  temperature.   Precipitation 
was  light  during  the  third  decade. 

Precipitation  during  the  month,  while 
only  82  percent  of  the  normal  amount, 
was  greatly  beneficial  to  the  farmers, 
the  small  urban  centers  and  even  to 
some  of  the  larger  cities  whose  water 
supplies  had  been  depleted  to  near  the 
vanishing  point.   Precipitation  was 
not  sufficient  to  make  the  Ohio  River 
go  out  of  pool  at  any  time  during  the 
month  but  was  enough,  however,  to  make 
the  smaller  streams  start  flowing  again 
and  restored  the  water  supply  to  farmers 
who  had  been  hauling  water  for  livestock 
and  to  towns  which  had  been  in  great 
need  of  drinking  water. 

The  hauling  of  lime  and  manure  onto  the 
fields  was  not  hindered,  in  most  lo- 
calities, by  soft  muddy  soils.   Winter 
grains  and  the  pasture  grasses  seemed 
to  improve  during  the  month  by  reason 
of  the  increased  frequency  of  precipita- 
tion.  Snow  cover  during  the  coldest 
days,  the  17th  through  the  19th,  was 
beneficial  to  grasses  and  fall-sown 
grains.   Country  roads  stayed  in  fair 
condition  all  month.  -  C.L.W. 
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3.42 

.70 

6 

8.5 

9 

17 

17 

10 

PICKENS  1 

44.8 

20.0 

32.4 

.2 

63 

3+ 

-  6 

19 

1002 

0 

5 

29 

1 

E5.68 

.30 

.96 

14 

21.0 

13 

18 

17 

4:0 

ROWLESBURG  1 

46.4 

26.8 

36.6 

69 

6 

7 

19 

873 

0 

4 

20 

0 

4.04 

-   .34 

.87 

14 

9.0 

8 

17  + 

15 

2 

0 

VALLEY  CHAPEL 

49.5 

25.3 

37.4 

-   .1 

68 

4  + 

3 

19 

846 

0 

3 

21 

0 

3.38 

.16 

1.01 

14 

6.0 

4 

16 

17 

1 

1 

VIENNA  BRISCOE 

44.0 

24.9 

34.5 

63 

5 

9 

18 

0 

6 

23 

0 

2.06 

.55 

14 

1.0 

1 

16 

13 

1 

0 

WEIRTON 

44.6 

28.7 

36.7 

64 

4 

8 

18 

872 

0 

4 

19 

0 

1.41 

.40 

14 

2.0 

T 

14+ 

12 

0 

0 

WELLSBURG  3  NE 

45.6 

25.2 

35.4 

3.0 

64 

4 

10 

17+ 

910 

0 

3 

25 

0 

1.58 

-  1.33 

.46 

14 

T 

0 

8 

0 

0 

WESTON 

46.5 

23.7 

35.1 

-   .7 

69 

4 

6 

19 

0 

6 

2  4 

0 

4.09 

.46 

.83 

14 

11.2 

18 

1 

0 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

45.2 

27.5 

36.4 

3.8 

66 

5 

10 

18 

0 

4 

21 

0 

1.41 

-  1.57 

.32 

14 

1.0 

1 

16+ 

10 

0 

0 

DIVISION 

35.1 

2.80 

5.6 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

46.5 

21.8 

34.2 

61 

4 

-  6 

25 

951 

0 

2 

24 

3 

3.31 

.84 

10 

.7 

1 

17 

8 

3 

0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

46.3 

24.3 

35.3 

61 

8 

3 

18 

915 

0 

3 

25 

0 

E  3.12 

.28 

.72 

14 

2.5 

0 

14 

3 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

46.2 

22.9 

34.6 

.1 

65 

4 

-  9 

18 

936 

0 

4 

24 

2 

2.76 

-   .55 

.90 

10 

3.1 

3 

17 

12 

2 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

46.1 

20.7 

33.4 

64 

6 

-  9 

19 

949 

0 

4 

26 

2 

2.95 

.81 

14 

17 

2 

0 

BLUEFIELD  1 

47.0 

25.5 

36.3 

-   .6 

65 

8 

2 

18 

882 

0 

4 

21 

0 

2.90 

.02 

1.01 

14 

1.0 

1 

14+ 

11 

2 

1 

BLUESTONE  DAM 

45.1 

23.5 

34.3 

62 

4 

6 

18+ 

0 

3 

26 

0 

3.11 

.87 

14 

1.0 

1 

17  + 

12 

2 

0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

49.2 

24.4 

36.8 

69 

4 

-  1 

18 

868 

0 

2 

22 

1 

2.32 

.71 

14 

1.8 

1 

15+ 

13 

1 

0 

CHARLESTON  WB  AP 

47.0 

28.3 

37.7 

.4 

68 

4 

9 

18 

841 

0 

4 

21 

0 

2.45 

-   .53 

.45 

9 

3.9 

1 

16  + 

14 

0 

0 

CHARLESTON  1 

48.1 

25.3 

36.7 

-  2.9 

69 

5 

10 

19 

0 

3 

24 

0 

1.79 

-  1.85 

.45 

14 

2.0 

2 

17 

14 

0 

0 

CRANBERRY  GLADES 

41.7 

19.4 

30.6 

58 

5 

-  5 

19 

1063 

0 

5 

27 

2 

2.42 

.50 

14 

10 

17  + 

17 

1 

0 

FLAT  TOP 

40.0 

22.3 

31.2 

-   .5 

58 

5 

-  2 

18 

1042 

0 

7 

23 

1 

3.75 

.73 

1.24 

9 

6.0 

6 

17  + 

9 

2 

1 

GARY 

49.9 

24.3 

37.1 

-   .7 

69 

6 

6 

18+ 

0 

2 

24 

0 

2.63 

-   .74 

.63 

10 

1.5 

1 

15+ 

15 

2 

0 

GASSAWAY 

48.5 

24.8 

36.7 

68 

3  + 

3 

19 

870 

0 

3 

23 

0 

3.55 

.87 

14 

10 

3 

0 

HAMLIN 

48.2 

20.1 

34.2 

71 

5 

-  1 

18 

0 

4 

26 

1 

1.75 

.58 

14 

3 

17 

11 

1 

0 

H06SETT  GALLIPOLIS  DAM 

46.8 

22.7 

34.8 

67 

5 

7 

19 

0 

2 

26 

0 

2.31 

-   .95 

.60 

14 

11 

2 

0 

HUNTINGTON  1 

48.0 

26.4 

37.2 

1.6 

68 

4 

3 

IB 

855 

0 

3 

22 

0 

2.19 

-  1.18 

.81 

14 

3.8 

2 

16 

17 

1 

0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

47.5 

28.3 

37.9 

-  1.2 

68 

4 

7 

18 

831 

0 

2 

21 

0 

2.21 

-   .96 

.63 

14 

1.5 

1 

17 

13 

2 

0 

LEWISBURG 

44.5 

25.0 

34.8 

1.6 

62 

5 

5 

18+ 

931 

0 

3 

22 

0 

2.93 

-   .18 

.95 

9 

1.0 

1 

15+ 

13 

2 

0 

LOGAN 

48.0 

23.1 

35.6 

-  3.5 

70 

5 

7 

18+ 

0 

2 

23 

0 

2.62 

-  1.48 

.74 

10 

1.6 

1 

15 

14 

2 

0 

LONDON  LOCKS 

47.1 

24.7 

35'.9 

-  1.5 

69 

5 

7 

19+ 

0 

2 

25 

0 

2.77 

-   .44 

.63 

7 

1.9 

2 

17 

15 

2 

0 

MADISON 

46.8 

23.2 

35.0 

.0 

69 

5 

6 

18+ 

0 

3 

26 

0 

2.29 

-   .61 

.54 

14 

3.0 

3 

17 

13 

1 

0 

OAK  HILL 

44.0 

23.9 

34.0 

60 

•  4  + 

-  1 

19 

0 

6 

25 

1 

2.40 

.58 

14 

6.0 

6 

17 

11 

1 

0 

PINEVILLE 

47.1 

23.7 

35.4 

67 

7 

1 

18 

0 

2 

23 

0 

3.06 

.97 

10 

4.3 

14 

2 

0 

POINT  PLEASANT 

48.1 

28.8 

38.5 

2.7 

67 

4 

10 

18 

815 

0 

3 

19 

0 

2.52 

-   .98 

.79 

14 

12 

1 

0 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

47.5 

24.2 

35.9 

67 

4 

5 

24 

898 

0 

3 

21 

0 

1.80 

.81 

14 

.5 

1 

17  + 

11 

1 

0 

See  deference  Notes  Following  Station  Index 
-    140   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST    VIRGINIA 
DECEMBER    1953 


Temperat 

ure 

Precipitation 

Is 

M 

Si 

°§ 

o> 

> 
< 

■a 
.1 

u 

II 

I 

A 

X 

Q 

• 
| 

a 

a 
« 

1 
a 

No.  of  Days 

3 

•1 

>• 

a 

I 
o 

15 
Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

M 

In. 

o 

■S-a 
a  a 

11 

i° 
s° 

Q 

£ 
o 

s 

• 
o 
2 

si 

11 

a  > 

»  1 

o 

s! 

—    0 

RAINELLE 

45.3 

21.1 

33.2 

.0 

68 

8 

-    6 

19 

979 

0 

4 

24 

2 

4.06 

.53 

.88 

14 

10.5 

5 

16+ 

IB 

3 

0 

RAVENSWOOD   DAM    22 

48.2 

26.0 

37.1 

-       .8 

67 

4  + 

10 

18  + 

858 

0      2 

21 

0 

2.12 

-    1.20 

.62 

14 

.0 

0 

12 

2 

0 

RICHWOOO    2    N 

43.4 

22.5 

33.0 

64 

6 

2 

19 

987 

0 

4 

28 

0 

3.34 

.75 

10 

7.0 

7 

18  + 

10 

2 

0 

RIPLEY 

47.7 

22.8 

35.3 

68 

4 

4 

24 

916 

0 

2 

25 

0 

2.65 

.70 

14 

T 

0 

11 

1 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

42.8 

20. 6M 

31. 7M 

58 

8 

-13 

18 

1012 

0 

5 

25 

2 

3.35 

.88 

10 

1  3 

2 

0 

SPENCER 

47.3 

27.5 

37.4 

.9 

68 

4 

9 

19+ 

851 

0 

4 

19 

0 

1.78 

-    1.63 

.54 

14 

3.2 

2 

15+ 

13 

1 

0 

UNION 

44.8 

21.7 

33.3 

-       .7 

63 

4 

6 

18+ 

01     4 

26 

0 

2.86 

-       .06 

.68 

14 

T 

T 

15  + 

10 

2 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

48.9 

26.0 

37.5 

64 

4  + 

2 

19 

R48 

0       3 

72 

0 

3.22 

.03 

.74 

10 

5.5 

6 

17 

1 1 

3 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

46.1 

23.2 

34.7 

1.6 

62 

3 

5 

25 

932 

o!    4 

24 

0 

3.18 

.08 

.92 

10 

1.0 

1 

15 

11 

3 

0 

WILLIAMSON 

50.7 

24.7 

37.7 

.1 

69 

4+ 

6 

18+ 

0       2 

23 

0 

2.51 

-    1.27 

.62 

10 

.5 

1 

15 

10 

2 

0 

W INF  I  ELD    LOCKS 

47.4 

26.1 

36.8 

69 

5 

10 

18+ 

« 

0 

2.08 

-       .46 

.59 

14 

3.4 

T 

15  + 

16 

1 

0 

DIVISION 

35.3 

2.70 

2.7 

STATE 

35.4 

.8 

1 

2.68 

-       .59 

3.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST    VI.GIN1* 


Table  3 

DECEMBER 

1953 

Station 

a 

O 

Day  of  month 

12   3 

4  1 

5 

6 

7  |  8 

1   9 

10    11 

1  12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23   24 

25   26   27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 

ALPENA  1  NW 

3.27 
3.23 

3.31 
3.38 

3.08 

•  02 
.15   T 

.03   T 

T. 

T 
.38 

.06 

.16 
.20 

.04 
.16 

«ii 

.06 

.58 
.64 
.53 
.80 
.55 

.14 

T 

.24        .24 
.33   T     .10 
.84        .38 
•28        .36 
.51   .02   .05 

.02 
.16 
.30 
.64 
.40 

.86   .32 

.76   .24 
.81   T 

.33 
•57   .14 

.21 

.15 

.02 
.16 
.10 

T 

•  07 

.05 

•  03 

T 
T 

■  01 

.03 

T 
T 

T 

.12 
.07 

.02 
.15 

T 
T     .03 

T 
•  08 

.01 

.02 

.16 

T 
T 

.07 
.28 

•  36 

•  20 

.02 

T 

•  31 

T 

T 
.03 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.32 
3.75 
E3.12 
3.42 
2.76 

.02 
.02 

.14 

.06 
.10 

.13 

.16 

.26 

.21 

.14 
•  13 

.85 
.62 

.17 
.69 

.33 

.26 
.69 

.07 
.13 

.91 
.26 
.12 
.23 

.90 

•  12 
.30 
.65 
.38 
.13 

.42 

•  04 
T 

.02 
.16 

.61   .14 
.87   .22 
.72   T 
.50   .30 
.59   .13 

.02 
.16 
.05 
.27 

.01 

.02 
•  02 

E.20 
.09 
■  10 

•  02 

•  04 

.06 

T           .04 

T 

•  04 
.13 

•  03 
.07 
.03 

.02 

T     T 

T     T 

T     .05 

.01 
.21 

.13 

T 

.03 

•  12 

•  12 

.04 
.15 

.05 
•  03 
.04 

T 

T 

.03 

T 

BELINGTON 

PFLLEVILLE  DAM  20 

BLLVA 

BENSON 

BENS  RUN 

3.93 

2.10 
4.05 
3.36 
2.21 

.11   T 

T 

.02 

.06 

.07 
.13 

•  29 

•  02 

•  12 

1.06 
.16 
.80 
.27 

T 

.13 
.07 

.33   T 
.40 
.60 
•  25 
.47 

.07 
.12 
.10 
.27 
.13 

.42 

.07 
•  45 

.84   .28 
.59   .20 
.65   .40 
.95   .35 
.47   .20 

.12 
.03 
.20 
.16 
.16 

.13 
T 

.40 
.04 

.03 

T 
•  04 

T 

.02 

.11 
.07 
.10 
.15 

.13 

T 

T 
.01 

T 

.20 
•  33 

.25 

.31 
•  20 
.22 
.02 

•  01 

T 

•  02 

.10 
.15 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

2.55 

3.58 
3.46 
2.95 
2.90 

.12 
.07 

.13 
.04 

.09 

.03 
.29 
.25 
.10 

.02 
.13 

.71 
.70 
.70 
.  33 

.08 

•  40 
.43 

.12        .43 
.40   .14 
.42        .09 
.10        .30 
.07        .57 

T 

•  18 
.  18 
.04 
.06 

.74 

.85   .19 
•75   .30 
.81   .10 

1.01   T 

.05 
.11 
•  10 

.10 

.14 

.12 
•  03 
.06 

T 

•  02 

•  04 

T 

.04 

T 

•  16 

•  15 

•  03 

T 

T 

.04 

.02 
•  04 
.04 

■  01 

•  26 
.29 

•  03 

•  03 

•  05 

T 
.04 

T 

.05 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLANU 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

2.60 
3.11 
1.97 
2.84 
2.74 

T 

.13 

T 

.08 
.16 

T 
T 

.06 
.05 
.27 

.08 

.04 

.48 
.48 
.03 
.39 
•  42 

.  13 
.25 
.27 

.16 

.30 
.62 
.26 
.18 
.16 

.43 
•  18 
.10 
.12 
.25 

.22 
•  27 
.11 

.04 

.93   .08 
.87   .06 
.56   .26 
1.08   .25 
.67   .15 

.03 

T 

.05 

.17 

.12 

•  07 
.09 
■  04 

•  04 

•  01 

T 

•  03 

T 

•  03 
.02 

T 
.15 

T 

T 
.15 

•  04 
.20 
.21 

•  08 

.04 

T 

T 

T 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1.50 
3.87 
3.34 
3.06 
2.32 

.02 
.02 

.10 

T 

.02 

.05 
.11 
.06 
.25 

.50 
.27 

.26 
.99 
■  45 
.55 

T 
.21 

T 
.37 

.12 
1.16 

.12 
.39 
.16 

.02 
.07 
.27 
.08 
.23 

•  48 
.44 
.03 
.20 

•53   .02 

•66   .10 
.84   .16 
•86   .16 
.71   .15 

T 
.06 

•  09 

•  09 
.05 

T 
•  02 

.04 
.02 

.02 

T 

.03 

T 

.06 
.12 

.15 
.02 

T 
T 

T 

.03 
.26 

•  20 

•  09 

•  05 

•  25 

.06 

•  04 

T 

.06 

T 

.03 
•  02 

CAIRO  3  S 

CAMDEN  ON  &AULEY 
CANAAN  VALLEY 
CFNTRALlA 
CHARLESTON  WB  AP 

2.15 
3.40 
E3.73 

3.08 
2.45 

E.05 
.01 

T 

.01 
.36 

.20 

.10 
.10 

.27 
•  06 

.  15 

.26 
.78 

.13 
.05 
.09 
.01 
.45 

.25        .18 

.82        .14 
•IB        .56 
.45   .01   .03 
.02   .05   .20 

.36 
.35 

.48   .31 
■71   .21 
.39  E.60 
•57   .22 
.41   .05 

.11 
.13 
E.60 
•  12 
■  12 

T 
.11 

E.30 
.03 
T 

•  02 

E.10 
.01 

T 

.02 
.05 

.05 
•  08 

T 

T 
T 

.03 

.34 
.02 

T 

.17 

•  06 

•  19 

•  03 

•  18 

.01 
•  03 
T 

.04 

.05 
.20 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDfcNIN  2  SW 
COBUHN  CREEK 

1.79 
2.35 
2.99 
2.42 

.05 

T 
T 

•  30 
.09 

■  10 

•  07 

•  23 
.70 
.25 

.12 

.02 

T 

.27 
.19 
.50 

.45 

.14 
.11 

.10 
.12 

•  06 

•  12 

.16 
■  10 

.45   .12 
.81   .15 
.70   ,30 
.63   .10 

.03 
.10 

•  10 

•  05 

.03 
.02 
.05 
•  20 

T 
.01 

T 
T 

.30 

.06 
.10 
.08 

.07 

T     T 

T 

.01 

T 

.11 
.32 

.15 

.05 

•  02 

.05 
.02 
T 

T 
•  09 

CRANRtRRY  GLADES 

CRAWFORD 
CRESTON 

DAILEY 
DAVISSON  RUN 

2.42 
3.52 
2.41 
2.24 
2.89 

.01 
.05 
.06   T 

T 

.30 

T 

.01 

.32 

.15 
.07 

•  12 

•  40 

•  11 

.02   *09   .28 
.45        .26 

•  08        T 

.18        .10 

.10 

•  24 

.  36 

•  30   T 
.20 

.23 

.31 

.14 
.03 
.30 

.02 
.10 
.36 
.10 

•50   .30 
•85   .13 
•53   .30 
.44   .11 
.91   .35 

.16 

•  08 

•  10 
.10 

.15 

■  02 
.01 
.03 

.07 
T 

.02 

T 

T 

.05 
■  02 

T 

.05 

.07 

.10 

•  06 

•  03 

.01 

T     T 

T 

T 

T 

•  10 
.25 

.08 

.25 

.01 

•  04 

•  33 
.12 

.10 

.02 

•  04 
.04 

T 

,11 

,03 

T 

DUCK  CREEK 
LAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT        R 
FAIRMONT 

3.06 
3.79 
2.83 
2.53 
2.73 

.05 

.02 

T 

T 
.06 

.15 

.24 

.12 
.02 
.20 

.43 
•  46 

.29 
.35 

T 

.40 
.30 
.30 
•  14 

•  34 
.93   T 

.06   T 
.15 

.16 
.25 
.80 
.38 
.32 

.11 
.35 

.22 

■  13 

.88   ,38 
.77   ,20 
.98   .10 

.40   .13 
.65   .09 

.17 
■  05 
.05 
.11 
•  19 

•  03 

.10 

.05 

.01 
.02 

.01 

T 

.04 

.05 

•  15 

T 

.06 
.05 

T     T 

.01   T 
T     T 

T     T 
•  01 

.05 

•  05 

•  40 

•  12 

•  25 

.25 
.13 

•  02 

.07 
.01 

.04 

T 

•  08 

T 
T 

FINK  RUN 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
GASSAWAY 

3.83 
3.75 
1.61 
2.63 
3.55 

.18 

.09 

■  08 

.37 
.35 

T 
.50 

.27 

.40 

.25 

1.24 

.25 
.50 

.21        .37 
.48 
.23 

.63        .28 
.37   ,25   .32 

.04 
.84 
.40 
•  16 

.82   .37 
.38   T 

.50 

.52   .17 

.67   .02 

.14 
•  14 

.04 

,04 

.01 

T 

•  03 

.02 

.02 

T 

.02 

.17 

.03 

•  24 

•  10 

T 

•  28 

•  06 

.06 

•  04 

.04 

.03 

T 
■  03 

GLENVILLE  1 
GRAFTON 

C.-.RANTSV1LLE  2  NW 
HACKERS  CREEK 
HALL 

2.53 
3.19 

3.06 
3.40 

.04 

.10 
.01 

.09   T 

.0? 

T 

.26 

.15 

.  In 

.14 

.13 

.21 
.60 
.07 
.27 
.94 

.11 

.20 
T 

.27   T 

•  20 

.24 

•  31 

.  14 
.26 
.06 
•  30 
.06 

.13 
•  02 
.07 

.16 

.76   ,20 
.80   .17 
.08   .57 
1.00   .29 
.80   .28 

.12 
.22 

.28 

.13 

.03 

T 

•  05 

T 
.01 

T 

T          T 

.06 

•  12 

•  09 

.16 

T 
T 

T 
T 

.23 
•  10 
.25 

.27 

•  06 

•  30 
.07 
.27 

.04 

.32 

T 

T 
T 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL1P0LIS  DAM 

HOPEMONT 

1.75 
3.72 
2.86 
2.31 
3.66 

T 

.02 

T 

.15   .04 

.08 
.33 

T 
.01 

.11 

.06 
.18 

.15 

T 

.06        .13 
1.43 

.07 
.24        .03 

.27        .14 
,22                     .01 
•25   .16 
.51        .17 
.93   .02   .09 

.74 
•  26 

.58   .28 
.99   T 
.61   .33 
.60   .27 

.61   .34 

.05 
.19 

.01 

.23 

.05 
•  03 
.02 
T 

.30 

•  13 

.02   .15 

.03 

.01 

.10 
•  31 

.03 

T     T 
T     .01 

.04 

.02 

•  33 

T 

.14 
.10 

.19 
•  27 

.02 
.03 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

3.5? 
3.23 
2.19 
2.21 
2.15 

.03 
.40 

.03 

T 

.01 
.04 
.08 
.02 

T 
.23 

.15 

•  20 
.25 

.91 

.43 

.30 

.22 

.20 
.51 
.22 

.20        .52 

.31        .15 

•27        .20 

.02   .13 

.38        .05 

T 

.22 

•  13 

.08   .30 
•60   .21 
.81   .03 
•63   .01 
.60   .10 

.10 
.20 

.11 
•  09 

T 
•  05 

.01 
.01 
T 

T 
T 

T 
T 

.06 
.07 

.10 
.10 
•  02 
T 
.05 

.01 

T 

T 

.19 

.15 
.  18 

.12 
•  35 

.01 

.10 

T 

.02 
.01 

.01 
.02 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
JUNCTION 

3.99 
2.63 
2.93 

2.27 

T 

•  22 

.23 

.17 
.22 

.37 

•  24 

•  04 

.60 
.23 

.87 
.26 
.24 

.40 

.31 
.13 
.09 

.21 

•  19 

•  40 
.11 

.38 
.25 
.26 
.32 
.49 

.02 

.83   .16 
.83   .35 

.92   .38 

.85   - 

.66 

•  06 
.20 
.14 

•  06 

•  05 

•  03 

T 

T 

.01 

T 

.05 

.03 

T 

.06 
.10 
.11 

•  02 

.25 

•  30 

•  16 
.65 

T 

.07 
•  10 
.08 
.03 

.09 

.01 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

3.61 

2.42 
3,30 
5.06 
3.11 

.16 

T 

.08 

.08 
.10 
T 

.11 

T 
1.14 

.45 

.56 
•  02 

.69 
.46 
.52 
■  59 

.07 
.06 

.48 
•  32 

.15 

.56 

.15 

•  42   T 

.21 

.70 
.21 
.02 
.48 
•  29 

.20 
.33 
.35 

.96 

.41   .12 
■80   .05 
.65   .45 
.82   .33 

■  02 
.05 

.73 
.17 

T 

.05 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 
•  09 

T     .10 

T 

.07 

•  02 

•  06 

•  28 

.32 

•  11 

•  13 

T 

T 
T 

T 
T 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

2.92 
2.93 
2.62 
3.70 
2.62 

.12   .01 
T 

.28 
.23 

.35 

.08 
.27 

.40 
•  41 

.52 
.52 
.34 

•  43 

.41 

.95 

.28 
.25 
.  10 

,22                     .32 

.09        .40 
,30        .25 
.17        .29 
.74   .01   .25 

•  16 

.34 
.02 

.10 

.50   .21 
.02 
.74   T 
•97   .30 
.57   .21 

•  18 

.01 
T 

.14 
.02 

•  14 

.04 
.01 
.02 

.01 

.02 

.01 

.04 
.02 

•  02 

T 
.11 

T 

.06 

•  22 

•  01 

.16 

•  09 

•  02 

•  05 
.17 

.05 

.02 

T 

.02 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 

MAN 
MANN1NGT0N  1  N 

2.77 
2.29 
2.21 

RECORD  MISSING 

.01 

T 

.06 

T 

•  05 

•  11 

.75 
.24 

.05 

.04 

T 

.05 

.07 

.30   - 
.45 

.16 

.11 
.38 
.23 

.34 

.08 

.59   .20 

.54   .23 

.70   .12 

.04 
.03 
•  28 

.05 

.10 

T 
T 

T 

•  03 

.05 

.03 

.05 

T 

.02 

.34 

.10 
.10 
.03 

T 

.01 

.02 

•  08 
.03 

MANNINGTON  1  W 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 

2.30 
3.40 
1.73 
3.75 
2.19 

.10 
T 

T 

.17 

.01 

.06 
.04 
.57 

1.44 

•  12 

•  01 

.15 

.39 
1.49 

.16 

.15 
.05 
.20 

.24   .01   .13 
.06        .63 
.04        .47 
.50        .30 
.37   T     .05 

.09 
.18 
.02 

T 

.64   .23 
.71   T 
.54   .03 
.96 
.35   .21 

.16 

T 

.02 

.05 

•  02 
.02 

T 
T 

T 

.20 

.08 

T 

.15 

T 

T 
T 

T 
.06 

.06 

.37 

.10 
.17 

T 

T 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALE 
MOORE FIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.32 

4.65 
1.50 
2.44 
2.27 

.12   T 
.20 

T 

.01 

T 
.21 

.11 

•  23 

•  19 
T 

.15 
•  50 

•  13 
1.20 
.45 
.56 

•  12 

.34   T 
.35   • 
.10 
.22 
.26   T 

.11 

0   .10 
T 

.58 
.31 

.05 
.40 
.45 

.05 

.45  ,22 
.85   .31 

.50 
.60 
.55   .05 

•  08 

.15 

.16 

.03 
.17 

T 
.03 

T 

.01 

.12 
.15 

.02 

T 
T 

T 
T     T 

.07 

T 

T 
.20 

•  36 

•  30 

T 

T 
.01 

.15 
T 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

2.58 
2.22 

E3.35 
3.80 

1.64 

.11 

•04   .01 

.02 

T 

.11 

T 
.06 

.16 

.23 

T 
T 

•  31 

•  21 

•  58 

.61 

.57 

.49 

.10 
.21 

.27   ,01   .12 
.10        .25 
.21        .04 
.64   ,24   .27 
.22 

.15 

T 

.52   .18 
.12   .05 
.55  E.20 
•86   .17 
•41   .10 

.11 
.50 
E.45 
.17 
.06 

.04 

E.75 
■  20 

T 

T 

.05 

.37 
•  09 

.05 
.13 

T     .02 

T 
E.10 

.22 

.08 
.08 

.27 

•  08 

T 

•  08 

T 

T 
.01 

•  01 

T 
.05 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

2.46 

2.40 
2.75 
2.08 
1.92 

.01 

T 

.12 
.11 
•  12 

T 

T 
.03 

•  12 

•  12 

•  13 

.39 
•  99 

.10 
.08 

.39 
•  39 

.60        .11 

.45        .17 

.30 

.03   .02   .16 

.01   .01   .14 

.23 

•  50 

•  21 
.17 

.62   T 
.56   ,16 
.75   .04 
•46   .03 
.43   .12 

.35 

•  03 

.07 

•  09 

■  15 

T 
T 

T 

T 

.12 

.07 

.15 

•  03 

.04 
.02 

T 
T 

T 
T 

•  41 

.29 

•  22 

.13 
•  02 

T 

T 

T 
T 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PHIL1PPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

3.42 

1*68 
3.49 
E5.68 
1.89 

.07 

T 
.11    T 
E.05 

.10 

T 
T 

.09 

•  26 

.25 

.30 
.11 

.70 
.40 

•  26 

.03 

.85 
.62 
.41 

.26 

.12 

.32 

•  09 
.03 

.23   T 
.35 

•  11 

.42 
.45 
.06 
.68 
.02 

.04 
.20 
.23 

.34   ,21 

.47   T 
•63   .28 
•96   *48 
1.07   .04 

•  26 

T 

.15 

.38 

•  04 

T 

.07 
•  06 

T 

T 

.02 
.03 
T 

T 

T     T 

T 

.20 

.12 
•  26 

T 

T 

T 
.05 

T 

T     .05 

T 

•  25 

•  01 

.56 

.06 
.25 

T 

.08 

T 
.28 

T 

.04 
.02 

PiNEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

3.06 
2.52 

l.eo 

2.93 
2.28 

.06 
.16 

T 

.07 

T 
.13 

•  19 

.13 
.05 

.39 

.26 

.28 

.09 
.31 
.24 
.21 
.27 

.97   T 

■  01 
.18 
.34 

.20 
.25 

.17 
.26 
.36 

.16 
•  25 

.60   .33 

•79   .20 
•81   .07 
1.20   .05 
.66   T 

•  02 

•  04 

•  01 

•  15 

T 

.08 

•  02 
.01 
.01 

.02 

T 

T 

.02 

T     .05 

.02 

T          T 

.06 

•  09 

T 

•  11 

T 

T 
T 
T 

.04 
.30 
•  26 
.22 

T 

.03 
■  03 
.07 
•  04 

•  12 

T 

•  01 

.02 

S«*  Ref»r«nc«  Nolw  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


■3 

Day  of  month 

Station 

12   3 

4  1 

5I 

6 

7  |  8 

h 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  1 

17  1 

18 

19  j  20   21 

22  1  23  |  24 

25  1  26  |  27 

28  | 

29 

30 

31 

RA1NELUE 

4*06 

T 

.08 

.08 

.35 

•  84 

•  30 

.62 

.02   .88   .19 

.21 

.14 

.02 

•02   .02 

.16 

.04 
.27 

.08 

.01  . 

RAVENSWOOD  DAM  22 

2*12 

.08 

.20 

T 

.54 

.14 

.04   .62   .10 

•  03 

T 

T 

•  05 

•  02 

.03 

T 

T  • 
T  . 
T    . 

REN1CK  2  S 

(..00 

.18 

T 

.91 

.09 

1.13 

.14 

•32   .85   *02 

,06 

T 

•  10 

,20 

R1CHW00D  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.3*. 
3*63 

.03 

.07 

•  09 

.53 

.91 

.21 

.75 
.25 

T 

.13 
.26 

•35   .49   .35 
.03   .84   .31 

•  12 

•  30 

•  02 

•  15 

.03 

.07 

T 

T 

.29 

•  15 

•  04 

RIPLEY 

2.65 

.35 

.20 

.30 

.20 

.22 

.70   .15 

.05 

T 

.33 

.10 

•  05 

ROANOKE 

3.07 

.02 

.18 

.  14 

.58 

•  25 

.18 

.02 

.18 

•90   .15 

•  14 

.02 

.02 

.15 

•  03 

•  08 

•  03 

.07 
.11 

•  28 

ROCKFORD 

E2.57 

T 

•  18 

.10 

.32 

.14 

.21 

.21 

.72  E.15 

.11 

T 

T 

.04 

•  12 

•  20 
.15 

ROHRROUGH 
ROWLESBURG  1 

2*66 
4*04 

.12   T 

T 
T 

.15 
.25 

.40 
.77 

.17 

•  13 
.39 

.07 

.26 

•  05 

T     .86   .20 
•22   .87   «25 

•  09 
.24 

T 
.20 

T 

T 

T 

.19   T     T 

.10 

.04 

T    . 

ST  MARTS 

2*27 

•  13 

•  13 

.09 

.48 

.15 

.54   .20 

.13 

.01 

.10 

.29 

.02 

T 

SAND  FORK 

4,87 

1.00   .20   .25 

•  60 

•  35 

•80   .60   .10 

•  05 

•15         .05 

.06 

T     .07 

•  20 

•  30 

•  10 

•  23 

.06 

•  15 
.07 
.04 

.07 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 

SPENCER 

3.35 
2*83 
1.78 

.13 
•  03 

.31 

.08 

.24 
.08 

.08 
.05 

.19 
•  09 

T 

•  88 
.20 
.28 

•  21 

T 

.27 

•  30 
■  14 

.78   .17   .06 

•78   .24 

.10   .54   .09 

.19 
•  31 
.06 

.01 
.02 

T 
T 

T 

•  08        T 

T     T 

.06 
•  04 

T  • 
T    . 

SPRUCE  KNOB 

2.29 

.02 

.75 

.57 

.05 

.10   ,70 

.05 

.02 

•  03 

T 

.06 

STONY  RIVER  DAM 

E2.84 

.10 

•  54 

.19 

.42   .33   .30 

E.70 

E.15 

•  05 

SUGARCAMP  RUN 

3.96 

.03 

.27 

1.41 

.25 

•  22 

.27 

.13   .81   ,16 

•  08 

•  03 

•  04 

T     T 

•  04 

.10 

T 

•  03 

•  15 

•  04 

.10 

T    * 

SUMMERSVILLE  2 

2.28 

•  45 

•  60 

.10 

•25   .68 

SUTTON  2 

3.20 

.02 

.95 

.52 

.37   .77   .22 

•  OS 

•  02 

•  01 

•  02 

•  20 

.02  . 

SYCAMORE  CREEK 

.24 

.02 

.30 

.09 

.30 

•  30 

.32 

•  09 

.08 

.04 

.20 

.15 

T 

T 

THOMAS 

4,74 

.23   .01 

.04 

.34 

.96 

.55 

.03 

.05 

•53   ,50   .31 

.25 

.27 

•  05 

•  02 

•15   .04   .02 

.02 

T 

•  24 

•  08 

.13  • 

UNION 

2.86 

T 

.21 

•  05 

.41 

.28 

.51 

•  18 

.43   .68   T 

T 

T 

,03 

UPPER  OAVISSON  RUN 

RECORD  MISSING 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

2.31 

.25   T     .23 

.11 

T 

.32   .89   T 

.12 

•  03 

T 

* 

•  36 

T    * 

VALLEY  CHAPEL 

3.38 

.12 

.01 

.20 

•  04 

.30 

.18 

*ZZ 

•  28 

.01  1.01   .30 

•  16 

.05 

.07 

T 

.09 

T 

.23 

.11 

T 

T  . 
•  12  . 

VALLEY  MEAD 

3.13 

T 

.02 

.53 

.70 

T 

.05 

.37   .44   .30 

•  20 

.15 

T 

T 

•  05   T     T 

•  20 

VANDAL  1  A 

3.97 

.03 

.10 

•  40 

•  58 

.24 

.25 

.30 

•03   .83   .34 

.20 

•  04 

•  04 

T 

•  16 

•  32 

■  05 

•  04 

•  02  • 

VIENNA  BRISCOE 

2*06 

.07 

•  OS 

•  04 

.12 

.03 

.06 

.28 

•  19 

•55   .17 

.09 

•  14 

T 

•  27 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

2.04 

.06 

■  14 

.47 

•  16 

.03 

•48   ,70 

WASHINGTON  DAM  19 

1.93 

.10 

.03 

T 

.22 

T 

.22 

.01 

.14 

•06   .57   .15 

.05 

•  03 

T 

T          T 

.12   T     T 

.23 

T 

WEBSTER  SPRINGS 

3.22 

T 

T 

■  OS 

.60 

.74 

•  10 

.43   .54   .15 

■  15 

•  14 

T 

•  07        T 

•  25 

WEIRTON 

1.41 

.01 

.24 

•  19 

T 

.1*. 

.06 

T 

.40   .14 

.05 

T 

T           .01 

•  08   T 

T 

•  07 

•  02 

T    . 

WELLSBURG  3  HE 

1.58 

T 

.27 

•  16 

.17 

•  18 

T 

.46   .08 

.15 

■  11 

WESTON 

4.09 

.12 

.01 

.30 

T 

.41 

.45 

.03 

.13 

.19   .83   .42 

•  20 

.09 

■44 

.03 

.11   T     T 

T 

.27 

.02 

.04  . 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

1.41 

■  04 

j 

.06 

•  01 

•  16 

•  22 

.01 

.01 

•01   .32   .23 

.05 

T 

T 

.13   .01   .01 

T 

•  13 

.01  . 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.18 

.22 

T 

•  51 

.08 

T 

•  92 

•  45 

.81   .05 

T 

.05 

T 

•  01 

T 

■  06 

•  02  • 

WILLIAMSON 

2.51 

•40 

.09 

.62 

.20 

.31   .54   .15 

T 

T 

T 

.05 

.03 

■  12 

WILLIAMSON  2 

2.30 

•  42 

.22 

.50 

•  20 

.31   .30   «15 

T 

T 

T 

T     T     T 

.05 

.03 

•  12 

T 

WINFIELD  LOCKS 

2.08 

.01 

.04 

•  08 

.02 

.36 

.19 

•08   .59   .33 

.03 

.01 

T 

T 

.04         ,01 

T 

•  24 

•  03 

.02  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  195J 


Day  Ol  Month 


10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAVARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  S' " 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  OAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  KB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 


FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON 

GRANTSVfLLE  2  NW 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 


MAX 
MIN 

47 
18 

49 
12 

56 

13 

61 
38 

MAX 
MIN 

40 
16 

53 
15 

57 
24 

60 

45 

MAX 
MIN 

33 
28 

44 
11 

55 
9 

59 
29 

MAX 
MIN 

43 
16 

55 
12 

61 
20 

65 
49 

MAX 
MIN 

41 
33 

53 

17 

67 
15 

66 
33 

MAX 
MIN 

38 

34 

51 
25 

59 
26 

65 

43 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


44   51   54 


42   52   62 


44   56   61 
26   15   18 


50   42   48 
26-  19   19 


36   34   48 
30   29   15 


33   15   15 


38   51 
32   17 


48   56 
19   17 


38   49 
31   20 


30   40 
25    4 


36   47 
23    2 


39   38 
29   16 


37   51 
29   16 


37   51 
32   21 


42   55 

33   18 


44   55 

30   14 


38   53 
30   19 


37   49 
32   23 


37   55 
29   22 


45   42 
23   18 


30   41 

27   14 


40   58 
25   21 


43   57 
30   17 


38   48   62 


58   61   58 
25   43   26 


56   62   57 
23   30   30 


59   64   60 
21   38   34 


35   26   30 


65   64 
37   31 


69   65 
43   25 


50   58 
35   26 


68   66 
20   26 


62   56   64 


65   57 
48   40 


54   58 
46   30 


57   64   57 


67   65 
40   28 


67   67 
41   29 


67   55 
40   34 


65   67 
25   28 


58   58 
35   37 


68   62 
49   35 


61   63 
26   30 


61   55 
20   38 


15   23 
64   55 


58   59   57 


62   61 
11   21 


65   57 
20   46 


50   59 
23   23 


44   57 
18   22 


65   59 

17   24 


56   61   59 


62   59 

17   24 


57   52 
14   25 


64   50   56 


46   62   55 


61   59 
28   34 


59   51 
20   40 


57   63   56 


53 

68 

21 

20 

64 

61 

20 

27 

64 

61 

20 

27 

59 

60 

18 

29 

51 

57 

18 

26 

54 

68 

15 

IB 

60 

59 

20 

27 

51 

65 

20 

19 

65   61 
26   36 


15   25 
62   52 


36   12   35 


47   43 
21   35 


30   18   33 


47   43 
17   35 


48   47 
13   36 


31   21   38 


35   23   24 


38   45 
21   28 


47   47 
13   36 


33   20   37 


4  2   44 
17   35 


26   14   32 


41   42 

17   18 


41   41 
17   35 


43   42 
27   36 


30   29   27 


43   43 
18   30 


42   44 
20   37 


58   47   42 


42   46 
19   20 


36   15   20 


40   42 
21   36 


43   40 
19   19 


44   40 
21   34 


42   45 
25   39 


49   39 
24   34 


55   49   45 


44   42 
35   30 


42   44 

33   31 


47   42 
36   28 


46   45 
3  7   34 


45   43 
36   29 


45   47 
37   40 


35   35   28 


49   52 
39   37 


36   33 
48   45 


42   49 
37   40 


32   30 
45   4B 


4b   46 
32   30 


38   32   24 


38   35 
33   23 


49   45 
34   35 


46   45 
33   36 


47   45 
38   37 


56   56   51- 
26   18   28 


34   35   36 


30   34   27 


47   42 
40   32 


40   40 
33   30 


47   43 
37   32 


35   35   30 


40   40 
31   28 


35   28 
20   12 


29   29   17 


30 
21 

26 
3 

32 
21 

25 

11 

32 
23 

26 
15 

29   2C   19 


30   23   27 


29   30   23 


29   19   17 


32  19 

21  10 

34  18 

13  4 

32  22 

19  12 

34  32 

29  15 


.24  18  13 

15  6-1 

33  32  20 

25  11  6 

29  15  14 

13  10  9 

28  20  19 

14  9  10 

25  13  13 


52 

43 

53 

54 

16 

23 

34 

30 

43 

48 

55 

53 

25 

30 

39 

23 

43 

51 

54 

52 

31 

18 

36 

21 

48 

50 

58 

52 

17 

27 

44 

23 

49 

53 

56 

56 

32 

22 

43 

27 

47 

45 

58 

52 

34 

28 

44 

24 

57 

59 

60 

58 

39 

21 

35 

26 

46 

48 

56 

54 

22 

13 

35 

25 

47 

56 

55 

50 

32 

35 

45 

25 

38 

51 

44 

57 

8 

20 

32 

31 

3b   48   44 


29   22   17 


35   32   25 


33   33   23 


24 
16 

16 
7 

11 
5 

30 
24 

24 
12 

24 

3 

34 
19 

23 
12 

24 

7 

40   54   44 


34   26   25 


23   15   14 


54   56   29 


54 
33 

51 
22 

60 
41 

60 
27 

31 
8 

48 
33 

51 
26 

58 
45 

51 
25 

30 
10 

53 
27 

55 
25 

62 

40 

52 
23 

33 
16 

49 
32 

45 
21 

60 
41 

54 
24 

30 
7 

41 
29 

50 
22 

50 
38 

46 

18 

30 
2 

54 
35 

50 

31 

61 
36 

36 

17 

35 
13 

41 
12 

52 

27 

56 
38 

62 
32 

33 
11 

40 
16 

47 
25 

54 
30 

60 
27 

30 
12 

39 
9 

53 
23 

50 

30 

63 
29 

49 
24 

49 
21 

57 
35 

35 
15 

45 
36 

53 
36 

58 
33 

33 

15 

45 
28 

45 
36 

51 
35 

35 
8 

55 
32 

59 
30 

58 
38 

49 
32 

52 
8 

54 
28 

55 
32 

60 
31 

52 
28 

44 
22 

61 

38 

54 
30 

53 

37 

46 
23 

61 
42 

51 
24 

47 
34 

58 

24 

58 

54 
25 

41 
9 

55 
23 

49 
31 

63 
29 

43 
8 

57 
21 

50 
33 

63 
29 

46 
31 

54 
27 

59 
33 

33 
14 

41 

11 

53 
23 

50 

31 

60 
30 

45   48 
25   20 


52   49   25 


62   35   35 


61   53   41 
38   29   12 


58   55   38 


50   40 
32   18 


43 
12 

45 
15 

36 
22 

35 
14 

44 
19 

11 

43 

45 

20   29   21 


50   42 
31   2  3 


44   42 
11   12 


41   47 
14   17 


39   37 
28   27 


42   43 
24   18 


38   40   33 


39   45   46 
15   30   26 


43   47 
13   20 


34   44 
10   18 


40   42 
27   20 


40   40   43 
25   27   26 


32   39   37 

23   21   15 


43   46   48 
11   13   18 


38   44   46 
10   23   20 


34   45   48 


36   36   40 
21   23   19 


45   46   47 
19   31   23 


48   50   44 


35   38   37 


32   30   23 


44   46   44   3£ 
28   37   36   24 


45   43 
33   28 


28   37   36   29 

43   49   49   44 
20   30   27   28 


47   42 
38   24 


19   31   33   32 


45   40 
35   24 


23   37   34 


45   39 
34   26 


25   37   37   20 


34   36   36   29 


39   39   39   33 


46   39 
32   29 


51   48   47   45 


49   49 
20   38 


39   42 
19   33 


34   28 
42   35 


47   47   46   46 


43   36 
30   27 


39   30 
27   22 


49   51   53   48 
30   37   33   30 


49 

48 

47 

42 

24 

37 

38 

28 

49 

46 

46 

40 

26 

37 

37 

29 

47 

45 

45 

39 

22 

35 

32 

27 

19   37   38   29 


43 

47 

50 

47 

47 

45 

8 

13 

23 

36 

35 

28 

46 

4? 

44 

47 

43 

24 

20 

25 

35 

35 

43 

44 

49 

44 

46 

45 

17 

18 

17 

37 

37 

28 

43   45 
28   40 


49   54 

20   34 


45   42 
39   28 


50   44 
28   30 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

Tl 

EN 

LPI 

:rj 

vr 

UF 

ES 

WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1»M 

Day 

Of  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

it 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
< 

LEH1SBURG 

MAX 
MIN 

42 
23 

50 
14 

60 
20 

58 

44 

62 
35 

56 
36 

56 
31 

59 
20 

50 
40 

53 
32 

42 

19 

43 
35 

45 
37 

42 
32 

33 

30 
20 

23 
11 

18 
5 

36 

5 

50 
23 

43 
28 

50 
35 

49 
25 

34 
8 

37 
8 

44 
23 

42 

17 

42 
28 

45 
35 

44 
35 

40 
26 

44.5 
25.0 

LOGAN 

MAX 
MIN 

49 
27 

51 
22 

55 
22 

67 
22 

70 
31 

61 

34 

68 

31 

51 
23 

61 
23 

61 
39 

45 
26 

45 

27 

47 

41 

49 
41 

43 

31 

36 
29 

33 
16 

21 

7 

26 

7 

33 
10 

51 
31 

47 
34 

64 

34 

34 

13 

40 

13 

43 
20 

45 
20 

49 
30 

49 
39 

48 
41 

46 
32 

48.0 
23.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

48 
27 

47 
24 

55 
24 

62 
25 

69 
32 

64 
30 

64 
36 

51 
25 

57 
24 

65 
37 

43 
25 

44 
26 

45 
36 

46 
37 

46 
30 

35 
26 

34 
15 

22 

11 

23 

7 

40 

7 

53 
27 

44. 
31 

63 
30 

33 
12 

33 
11 

41 
12 

47 
17 

47 
21 

50 
34 

44 
36 

44 
31 

47.1 
24.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

48 
22 

47 
IB 

50 
18 

66 
22 

69 
27 

68 
28 

68 

31 

47 
22 

58 
22 

62 

38 

43 
21 

43 
21 

43 
38 

48 
40 

44 
31 

35 
23 

35 
13 

23 
6 

23 
6 

37 
6 

48 
24 

45 
32 

63 
32 

34 

10 

31 
10 

39 
13 

47 
16 

47 
20 

48 
38 

47 
39 

44 
31 

46.8 
23.2 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

38 
34 

52 
18 

61 

16 

67 

31 

65 
30 

66 
28 

58 
32 

58 
11 

60 
24 

60 
27 

44 
12 

43 
35 

47 
37 

39 
34 

36 
31 

36 

14 

25 
0 

22 

-  4 

27 

0 

46 
22 

52 

22 

53 
27 

52 

23 

32 

11 

42 
11 

41 
22 

42 

15 

47 
20 

48 
34 

45 
29 

39 
27 

46.5 
21.7 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

44 
34 

53 
24 

54 
18 

60 
34 

62 
32 

56 
34 

53 
27 

63 
22 

46 
30 

46 
31 

49 
22 

42 
38 

47 
39 

46 
36 

42 
27 

34 
20 

27 
18 

28 
12 

39 
14 

57 
27 

57 
28 

57 
38 

52 

24 

38 
15 

46 

17 

53 
27 

43 
26 

43 
26 

47 
32 

51 
27 

42 
29 

47.6 
26.7 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

43 
32 

55 

18 

61 
18 

58 
41 

62 

34 

59 
32 

56 

34 

62 
22 

56 

31 

52 
35 

49 
15 

42 
35 

45 
33 

46 
34 

39 
29 

35 
19 

23 
13 

23 

5 

42 
4 

55 
28 

58 
27 

58 
37 

56 
26 

40 
5 

47 
13 

46 
25 

48 
21 

48 
26 

50 
33 

49 
27 

41 
29 

48.6 
25.2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

39 
33 

37 

18 

53 
19 

62 
22 

66 
30 

63 

31 

63 

33 

46 

19 

61 
20 

58 
36 

42 
19 

41 
21 

42 
36 

47 
38 

43 
32 

32 

26 

30 
6 

21 

1 

18 
5 

39 
15 

49 
24 

50 
30 

60 
26 

30 
10 

33 

11 

40 
13 

39 
17 

46 

18 

40 
36 

47 
32 

43 
26 

44.6 

22.7 

MOOREFIELD 

MAX 
MIN 

43 
35 

53 
22 

57 
16 

63 
30 

64 
37 

63 
29 

56 
35 

69 
21 

64 
32 

58 

40 

46 
19 

43 
36 

48 
34 

49 
36 

44 
31 

38 

23 

27 
16 

26 

7 

46 
8 

58 
33 

60 
25 

61 
37 

57 
31 

41 
11 

48 
14 

52 
23 

52 

21 

52 
26 

55 
33 

50 
28 

44 
29 

51.2 
26.5 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

42 
32 

53 
16 

52 
12 

63 
21 

63 
30 

60 
26 

56 
35 

65 

16 

57 
26 

58 
39 

45 
14 

45 
34 

48 
30 

47 
35 

41 
33 

35 
20 

30 
10 

24 
3 

43 
2 

56 
26 

58 

20 

60 
38 

60 
30 

41 
6 

46 
6 

49 
12 

44 
18 

50 
20 

54 
26 

53 
28 

45 
30 

49.8 
22.4 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
32 

48 
24 

60 
25 

68 
52 

57 
40 

67 

47 

47 
34 

58 
26 

60 

38 

61 
30 

45 

27 

43 

37 

47 
38 

47 
33 

34 

25 

25 

14 

20 
9 

19 
9 

37 

11 

45 

37 

56 
39 

59 
32 

33 

15 

29 

11 

39 

25 

40 
26 

40 
24 

47 
37 

48 
38 

44 
30 

33 
27 

44.9 
26.6 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

40 
34 

48 
26 

62 

24 

68 
37 

60 
35 

59 
33 

61 
22 

60 
30 

62 

34 

46 
25 

45 
36 

48 
38 

46 
34 

36 
28 

30 
15 

25 
9 

21 
10 

35 
11 

48 
34 

58 
28 

60 
44 

52 
25 

32 

12 

41 
24 

42 
26 

41 
20 

48 
26 

49 

37 

45 
36 

45 
36 

47.1 
27.6 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

40 
31 

51 
28 

62 

25 

66 

40 

54 
36 

63 
34 

46 
34 

58 
28 

57 
27 

59 
36 

46 
26 

47 
36 

46 

25 

43 
25 

39 
25 

27 
21 

25 

11 

20 
8 

33 
16 

47 
31 

49 
30 

59 
43 

44 
22 

35 
12 

39 
19 

38 
28 

42 
24 

46 

28 

49 
36 

43 
30 

33 
27 

45.4 
27.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

38 
34 

49 
24 

61 
23 

67 

41 

59 
33 

62 
37 

48 
32 

56 
26 

58 

35 

59 
28 

42 
22 

43 
36 

46 
38 

43 
33 

35 
28 

30 
22 

23 

11 

20 
9 

34 
10 

46 
33 

46 
26 

58 

40 

45 
24 

32 
12 

40 
20 

43 
25 

41 
19 

42 
25 

46 
37 

44 
31 

36 
28 

45.1 
27.2 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

45 
23 

42 
20 

51 
22 

60 
36 

60 
32 

59 
32 

60 
32 

46 
27 

60 
26 

57 
33 

38 
23 

47 
26 

42 
32 

45 
39 

40 
26 

31 
23 

30 
12 

19 
1 

19 
-  1 

36 

4 

47 

30 

51 
35 

58 
26 

30 
9 

32 

10 

40 
15 

44 
19 

42 

30 

44 
34 

46 
38 

44 
27 

44.0 
23.9 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
32 

53 
25 

63 
28 

63 
50 

58 
38 

61 
42 

48 
33 

60 
27 

58 
35 

46 
26 

41 
23 

43 
37 

46 

37 

43 
33 

34 
26 

30 
16 

22 

10 

20 

11 

38 
14 

48 
36 

48 
36 

57 
32 

32 

14 

32 
10 

38 
22 

39 
28 

44 
23 

45 
38 

45 
38 

43 
30 

38 
28 

44.4 
28.4 

PARKERSBURG  WB  CITV 

MAX 
MIN 

39 
32 

53 
23 

63 
27 

65 
51 

58 
42 

63 

42 

50 
34 

61 
26 

60 
34 

51 
29 

41 
25 

44 
37 

47 
36 

44 
33 

33 
27 

31 
17 

24 

11 

21 

10 

39 
16 

51 
33 

49 
33 

61 
33 

33 
16 

33 

13 

40 
23 

42 

30 

44 
24 

47 
35 

47 
40 

45 
31 

39 
29 

45.7 
26.8 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

33 
30 

42 
18 

58 
15 

60 
40 

51 
35 

64 

43 

46 
28 

54 
19 

55 
26 

57 
31 

40 
20 

39 
34 

43 
34 

46 
34 

33 
23 

26 
12 

14 
10 

12 

9 

37 

7 

46 

31 

50 
25 

55 
38 

46 
16 

27 
9 

36 

11 

38 
26 

35 
20 

43 
25 

41 
35 

43 
33 

33 
24 

42.0 
24.5 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

44 
37 

54 
23 

58 
18 

63 

41 

63 
33 

60 
33 

52 
26 

66 
22 

56 

34 

55 
28 

46 
21 

42 
39 

49 
37 

47 
37 

38 
27 

38 
19 

25 
16 

25 

11 

45 
16 

57 
33 

58 

31 

61 
44 

47 
19 

42 
15 

49 
26 

50 
32 

44 
26 

51 
33 

53 
34 

49 
34 

37 
30 

49.2 
28.2 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

40 
20 

51 
9 

63 

15 

59 
42 

62 

25 

63 
46 

56 
27 

59 
20 

54 
27 

55 
25 

48 

15 

45 
30 

44 
28 

43 
26 

30 

15 

26 

11 

19 

18 

4 

33 
-  6 

48 
25 

53 
21 

53 

31 

46 
17 

26 
2 

38 
10 

40 
14 

40 
12 

47 
25 

46 

31 

42 

32 

35 
18 

44.8 
20.0 

PIEOMONT 

MAX 
MIN 

43 
33 

41 
26 

51 
21 

52 
25 

60 
38 

58 
38 

59 
33 

47 
24 

60 
25 

49 
36 

41 
24 

45 
26 

46 

40 

44 
35 

44 
34 

35 

27 

31 
17 

22 

14 

20 
15 

39 
20 

53 
30 

58 
31 

61 
28 

32 

15 

34 
16 

45 
28 

45 
23 

40 
26 

47 
30 

49 
33 

46 
30 

45.1 
27.1 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

51 
23 

50 
19 

50 
19 

55 
40 

64 
28 

65 
27 

67 
33 

54 
22 

59 

21 

61 
35 

41 
22 

47 
24 

44 
38 

50 
40 

44 
29 

37 
33 

33 
11 

25 
1 

24 
2 

43 
3 

50 
26 

41 
32 

60 
32 

34 

11 

38 

10 

42 
12 

46 
17 

42 
28 

49 

34 

50 
33 

43 
30 

47.1 
23.7 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

40 
26 

51 
19 

64 
28 

67 
49 

64 
33 

63 

44 

63 
32 

60 
24 

61 
33 

59 
38 

43 
23 

45 
35 

47 
39 

46 
35 

35 
29 

32 
25 

27 
12 

23 

10 

39 

14 

51 
37 

52 

29 

59 
42 

54 
24 

34 

13 

43 

20 

45 
29 

47 
22 

45 
20 

45 
40 

46 

40 

41 
29 

48.1 
28.6 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

42 
18 

56 
12 

65 
20 

67 

47 

66 
26 

62 

41 

59 
27 

62 

17 

58 
24 

58 
35 

40 
15 

44 
35 

45 
33 

43 
33 

35 
26 

32 
22 

25 

9 

23 

7 

38 
9 

51 
34 

48 
22 

60 
43 

52 
20 

33 
5 

42 
6 

44 
24 

45 
15 

46 
25 

46 
37 

45 
36 

40 
26 

47.5 
24.2 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

43 
19 

54 
12 

58 
16 

58 
43 

63 

18 

58 

36 

59 
30 

68 
16 

55 
22 

55 

31 

45 
16 

45 
34 

42 

37 

42 
31 

32 
21 

27 
17 

16 
11 

20 
0 

38 
-  6 

50 

18 

45 
23 

55 
35 

51 
21 

35 
5 

34 
5 

43 
9 

43 
12 

43 
26 

45 
35 

43 
34 

36 
24 

45.3 
21.1 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

39 
24 

57 

16 

66 
22 

67 
57 

67 
27 

62 
38 

62 

30 

62 
20 

62 
28 

59 
35 

42 
21 

44 
35 

46 

34 

47 
33 

36 
27 

33 
23 

27 

11 

24 
10 

38 

10 

51 
34 

50 
25 

60 
40 

55 
24 

33 

11 

41 

13 

42 
17 

44 
16 

48 

27 

46 

37 

45 
37 

40 
23 

48.2 
26.0 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

39 
26 

48 
17 

50 
24 

52 
36 

58 
26 

64 
28 

60 
31 

21 

60 
29 

54 
27 

45 
21 

43 
33 

42 
32 

40 
27 

28 

17 

24 

13 

14 
7 

15 
3 

34 
2 

46 
26 

47 
31 

53 
40 

45 
18 

40 
10 

36 
6 

40 
16 

41 
21 

50 
30 

44 
30 

41 
30 

33 
20 

43.4 
22.5 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

38 
20 

56 

14 

67 
20 

68 
39 

63 
25 

62 

34 

62 
26 

64 
18 

59 
25 

57 
29 

40 
16 

44 
34 

48 
32 

45 
32 

35 
25 

33 
22 

25 

9 

23 

7 

39 

7 

54 

31 

47 
22 

54 
39 

50 
21 

35 

4 

45 
9 

45 
11 

46 

15 

42 
23 

46 
33 

45 
36 

42 
26 

47.7 
22.8 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

36 
33 

52 

27 

55 

19 

65 
33 

64 
32 

69 
32 

56 
34 

62 
22 

56 
28 

57 
35 

43 

21 

42 
36 

46 
38 

46 

35 

36 
26 

29 
20 

21 

13 

19 
12 

36 

7 

49 
33 

52 
25 

59 
37 

54 
26 

32 
12 

42 
27 

43 
25 

43 
19 

45 
24 

45 
36 

46 
37 

39 
28 

46.4 
26.6 

SHAOY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 

MIN 

40 
15 

52 

9 

50 

21 

56 
41 

57 
22 

55 
36 

55 
26 

58 
16 

51 
31 

50 
28 

47 
15 

43 
33 

42 
34 

41 
28 

30 
22 

27 

13 

19 

17 
-13 

35 

-  5 

45 

12 

41 
31 

54 
35 

50 
22 

30 
5 

34 

1 

40 
16 

39 

8 

44 
26 

44 
35 

43 
29 

39 
22 

42.8 
20.6 

SPENCER 

MAX 
MIN 

37 
26 

55 
16 

65 
23 

68 

54 

63 

33 

63 

45 

60 
32 

64 
23 

60 
34 

63 

35 

43 
20 

43 
36 

47 
38 

44 
33 

34 
22 

31 
21 

22 

10 

20 

10 

37 
9 

52 
35 

48 
30 

60 

44 

51 
23 

32 
9 

41 
13 

43 
29 

43 
19 

47 
29 

45 
39 

45 
34 

39 
28 

47.3 
27.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MfN 

49 
29 

53 
33 

50 
32 

60 

35 

55 
36 

59 

37 

50 
27 

57 

30 

56 
29 

59 
27 

46 
25 

47 
28 

49 
29 

45 
25 

45 
29 

39 
10 

40 
7 

32 

10 

21 
0 

33 

6 

47 
27 

49 
21 

47 
22 

26 

4 

32 

7 

38 
23 

37 
22 

39 
25 

47 
33 

45 
32 

42 

21 

45.0 
23.3 

UNION 

MAX 
MIN 

48 
19 

46 
12 

52 
13 

63 
20 

58 
29 

61 
29 

59 
32 

49 

18 

60 
18 

57 

35 

36 

19 

42 
25 

42 
35 

40 
38 

44 
27 

33 
25 

30 
13 

22 
6 

21 
6 

41 
9 

51 
26 

47 
32 

56 
28 

30 
9 

34 
8 

38 
15 

45 
14 

43 
15 

48 
33 

47 
36 

45 
28 

44.8 
21.7 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 

MIN 

40 
33 

56 
19 

66 
17 

68 
37 

66 
29 

68 
32 

63 
34 

65 

18 

63 
25 

59 

35 

48 
20 

46 
38 

48 
37 

47 
36 

36 

29 

32 

20 

26 
5 

23 
5 

36 

3 

52 
31 

55 
24 

60 
43 

59 
27 

33 
11 

43 
13 

45 
21 

46 
18 

49 
24 

48 
38 

47 
35 

43 
28 

49.5 
25.3 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 

MIN 

40 
33 

37 
19 

50 
22 

62 

34 

63 
33 

61 

32 

61 
29 

47 
19 

57 
26 

59 
36 

42 

17 

41 
26 

44 
32 

43 
35 

43 
31 

32 
22 

27 

10 

23 

9 

22 
11 

40 
21 

48 
20 

50 
35 

58 
28 

30 
11 

32 

16 

39 
23 

41 
16 

41 
22 

41 
38 

46 
38 

43 
29 

44.0 
24.9 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

48 
23 

51 
20 

53 
16 

60 
30 

68 
39 

68 
28 

64 
36 

53 
18 

67 
27 

60 
34 

45 

17 

51 
18 

45 
33 

48 
34 

47 
33 

40 
20 

36 
11 

25 
8 

25 

5 

45 
12 

55 
22 

60 
28 

58 

31 

42 
11 

40 
9 

48 
14 

52 
23 

45 
23 

50 
28 

51 
24 

50 
29 

50.1 
•22.7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

46 

30 

54 

18 

62 
19 

64 
43 

64 
29 

63 

35 

60 
29 

64 
22 

59 
31 

62 

34 

5  0- 
21 

45 
39 

49 
35 

47 
35 

37 
29 

30 
22 

23 

13 

23 

11 

43 
2 

54 
30 

49 
26 

60 
41 

55 
21 

37 
10 

44 
10 

46 
16 

46 

21 

45 
30 

49 
37 

45 
39 

41 
29 

48.9 
26.0 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

37 

33 

50 
26 

60 
•29 

64 
46 

58 

37 

60 

41 

56 
31 

58 

33 

57 

40 

58 

35 

45 
28 

45 
37 

44 
27 

42 
33 

34 
24 

29 

18 

23 
9 

20 
8 

31 
13 

44 
30 

49 
37 

56 
44 

45 
21 

33 
10 

37 
23 

37 
27 

40 
25 

44 
31 

48 
36 

42 
30 

33 

25 

44.6 
28.7 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

38 
31 

49 
24 

61 
21 

64 

35 

63 
35 

61 

30 

60 
32 

57 
21 

57 
28 

50 
35 

45 
19 

46 
35 

46 
26 

45 
30 

11 

26 
21 

24 
10 

22 

10 

33 
12 

46 
32 

51 
25 

58 
42 

54 
22 

33 

11 

37 
19 

38 

21 

40 
16 

45 
22 

48 
34 

40 
28. 

38 
27 

45.6 
25.2 

B«*   r«f«r«oc*   aot«»   following   Siitioo    Isdvx. 

-    145   - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1959 


Day 

Ot  Month 

0 

! 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WESTON 

MAX 
MIN 

45 
33 

39 

1'. 

54 

IB 

69 
19 

67 
32 

64 
3  2 

68 
35 

49 
21 

64 
21 

61 
33 

J9 
21 

4  6 
21 

42 

14 

47 
39 

44 
32 

32 

23 

3 : 

8 

19 
8 

14 
6 

41 
13 

52 
26 

59 
28 

59 
28 

32 

12 

32 
12 

41 
18 

45 
22 

49 
22 

47 
38 

47 
38 

43 
29 

46.5 
23.7 

WHEELING  WARWOOD  CAM  12 

MAX 
MIN 

39 

34 

39 
25 

51 
25 

64 
28 

66 

41 

59 

41 

61 
35 

48 
29 

58 
30 

59 

37 

45 
28 

45 
29 

46 
30 

47 
33 

45 
32 

35 
23 

2« 
11 

24 
10 

21 

13 

41 
IB 

46 
13 

50 
37 

59 
23 

29 

13 

34 

15 

40 
26 

39 
25 

46 

25 

4e 
38 

49 
39 

41 
28 

45.2 
27.5 

WHITE  SULPHUR  SPRING-", 

MAX 

MIN 

47 
20 

50 
1  1 

62 

14 

60 
29 

61 
29 

56 
33 

56 
33 

60 

17 

47 
27 

55 

34 

18 

45 
25 

46 

}4 

43 
33 

35 

28 

30 
23 

23 

12 

2  0 

37 
9 

50 
20 

45 
25 

55 
35 

55 
2B 

32 

11 

47 
5 

44 
20 

44 
15 

45 
27 

47 
36 

46 

31 

42 
29 

46.1 
23.2 

WILL IAMSON 

MAX 

MIN 

55 
26 

54 
21 

22 

69 
25 

69 
29 

6  9 
29 

68 
33 

56 
23 

67 
23 

62 
38 

47 
23 

4  7 
25 

46 

40 

50 
41 

43 

31 

28 

35 
16 

24 
6 

28 
6 

47 
10 

48 
25 

55 
34 

64 
33 

34 
11 

41 

12 

47 
12 

51 
15 

51 
19 

50 
39 

4S 
40 

46 

31 

50.7 
24.7 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 

MIN 

46 
26 

43 
22 

58 
23 

64 

29 

69 
34 

63 

34 

64 
35 

51 
27 

66 
26 

61 
36 

43 
26 

41 
25 

45 
35 

47 
36 

42 
32 

34 
29 

34 

It 

24 
10 

24 

10 

41 
12 

54 
29 

50 
34 

62 
32 

33 
11 

36 

11 

40 
15 

45 
23 

49 
23 

49 
40 

47 
39 

44 
30 

47.4 
26.1 

3ee   reference   not*«   following   Station   Iwtox. 
-    146    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

5.0 
9 

2.0 
10 

.5 
9 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

BECKLEY  VA  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.1 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

2 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

BLUESTONE  DAy 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

4.0 

2.0 

T 

T 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

3.0 

2 

3.6 
3 

.3 
3 

.1 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

7 

5 

4 

T 
T 

T 

6.0 
6 

6.0 

3.0 

i.O 
12 

12 

8 

5 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 

.5 
T 

1.8 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

.•3 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

.5 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

T 

.2 

3.6 
3 

.1 

1.5 

2 
.2 

.8 

4 

.2 

.2 

3 

.2 

2 
.2 

1 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

.5 
2 

6.5 

5 

3 

T 
3 

2 

T 

.4 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2.8 

T 
3 

3.2 

3 

T 
6 

6 

6 

4 

2 

T 

T 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

.8 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

3.0 

5 

4 

4 

3 

T 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

T 
T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

1.3 

T 

.1 
1 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4 

1 

T 
T 

4.0 
4 

8.0 
12 

1.0 
12 

12 

8 

6 

T 

1.0 

1 

T 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.3 

T 

.2 
T 

.1 
T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.1 
3 

2 

2 

2 

T 

T 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.3 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

.9 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

PARSONS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

4.0 
8 

.5 
9 

8 

1 

T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PICKENS  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
5 

3 

2 

T 
T 

5.0 

4 

10.  0 
11 

2.0 
12 

2.0 
13 

9 

4 

2 

1.0 

1 

T 

.S 

1 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

1 

T 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.4 
2 

4.0 
5 

4.0 
5 

.5 
5 

4 

2 

T 

RICHWOOD  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3.0 
6 

1.0 

7 

7 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1 

T 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 

5 

3.0 
8 

T 
8 

T 
8 

7 

3 

T 
T 

1.0 
1 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
2 

3.0 
2 

.4 

4.0 

.3 

3 

1 

T 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

WEST   VIRGINIA 
DILATED  DATA 

Station 

Day  of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAT   1953 

ALBRIGHT 

T 

.34 

.39 

.12 

T 

.08 

.18 

.07 

.28 

.09 

.35 

.33 

T 

.34 

T 

.17 

.03 

.05 

.67 

3.49 

AUGUST    1953 

UPPER    SYCAMORE   CREEK 

.01 

T 

.21 

.23 

1.02 

1.41 

T 

2.88 

SEPTEMBER    1953 

BURNSVILLE 

.14 

.62 

T 

.43 

.02 

.02 

.11 

1.34 

OCTOBER    1953 

KNOBLY   MT. 

.29 

.90 

T 

1.19 

CORRECTIONS 
MONTR:   ANNUAL  1952 


MONTH:   JUNE  1953 


MONTH:   JULY  1953 


MONTR:   AUGUST  1953 


Annual  departure  fro*  noraal  for  the 
following  stations  should  be  as  Indi- 
cated:  Buckeye,  -11.42;  Charleston  1, 
-11.44;  Crawford,  -10.50. 


Relative  taualdlty  average  for  1:30  p.i 
EST  should  be  51;  relative  humidity  a 
erage  for  7:30  p.m.  EST  should  be  66. 


Relative  humidity  average  for  1:30  a. a 
EST  should  be  93;  relative  humidity  av 
erage  for  7:30  p.m. ,  EST  should  be  62. 


Franklin  3  NE 


STATION  INDEX 


Statio 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 

BELLEVILLE  CAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUE  I-":  ELD  2 
BLUESTONE  DAM 
6RANCHLAND 
BRAND ONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

BUC  KHANNON 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CAMDEN-ON-GUALEy 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL1A 
CHARLESTON  MB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY  1 
CLAY  2 
CLENOENIN  2  SW 

COBURN  CREEK 

CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 

CRESTON 

OAILEY 

DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT 
FAIRMONT 

F  INK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVlLLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 

GRIFFITHSVlLLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 


0012 
0094 
0102 
0107 

0143 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 

UPSHUR 
RANDOLPH 


HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT   GALLI^OLIS   DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT    LOCK   15 
HUNDRED 

HUNTINGTON    1 
HUNTINGTON    WB    CITY 
IAEGER 

IRELAND 
ISAACS   CREEK 
JANE   LEW 
JESSE   RUN 

JUNCTION 

KEARNEYSV1LLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

HUMBRABOW  STATE  FOI 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDS1DE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 


02*9.  POCAHONTAS 

''LEWIS 
0355  MERCER 

r  GRANT 
05B0  RALEIGH 

0633  BARBOUR 

0645  WOOD 
10661  NICHOLAS 

0679  HARRISON 
.0687  PLEASANTS 


0923  MERCER 
0939  SUMMERS 

,1075  LINCOLN 
1083: PRESTON 
(1173  LEWIS 

11204  PENDLETON 
1215  POCAHONTAS 
,1220  UPSHUR 
(1282  BRAXTON 


,132a;RlTCHIE 

1363  WEBSTER 
1393| TUCKER 
1526' BRAXTON 
1570  KANAWHA 

1575  KANAWHA 
1677  HARRISON 
1696  CLAY 
1701  CLAY 
17231  KANAWHA 

1806  HARRISON 

2013  POCAHONTAS 
2022! LEWIS 
2054IW1RT 

2151 [RANDOLPH 

2209ITUCKER 

2217|harrison 
2468  harrison 
2633  greenbrier 
2701, harrison 

2718  randolph 

2920    MARION 

302  4  UPSHUR 
3072'MERCER 
|3215|PENDLE70N 


3648  CALHOUN 

3749! LINCOLN 
3793  HARRISON 
3916  BARBOUR 
3846. LINCOLN 

I  392 7  JEFFERSON 
3974  WETZEL 
200  MASON 
26*  PRESTON 
4281  LEWIS 

4309  MARION 
4369  WETZEL 

,4378  CABELL 
4388  CABELL 
4409  MC  DOWELL 

4478  LEWIS 
4*99  HARRISON 
4559  LEWIS 
4619  LEWIS 

4697  HAMPSHIRE 

4763   JEFFERSON 
I4816M1NG0 
14941    MINERAL 
4971    RANDOLPH 
4994   HARRISON 


39  02 
39  09 
36  14 
39  09 
39  27 

39  37 


80  31 
SI  01 
79  22 


S|  39  10 
4  38  22 
2  39  03 
4  38  37 


10 


38  49 


81  13 
BO  S3 
62  12 

79  37 

80  29 

79  15 

80  08 
60  16 


81  10 
80  36 
79  26 


'9  '.3 


2    39  OB  79  2B 

1  6  39  16i  80  24 

;  6|39  09|  80  24 

-  *  37  SB1  80  45 

'  6  39  11 I  80  1* 

1 10  38  53.  79  51 

I  6139  23'  80  03 

10  39  00 1  30  16 

37  35  81  07 

38  42  79  20 


38  56   80  51 
3C  21  I  BO  00 


82  11 

79  31 

80  22 


39  30 
39  41 
38  25 
38  2S 

37  28 

38  491 

39  12 
39  06; 


80  27 
82  22 
82  27 

81  49 

80  28 
80  30 
80  25 
80  20 
78  52 


39  23   77  53 

37  50|  82  24 
39  22   79  00 


39  43   79  51 


Obser- 
vation 

tune 


:SLE  BOND 
MONONGAKELA  POWER  ■" 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLE 
WILLIS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  6.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
l.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 
).  MARTS 


Refei 

to 
tables 


S.    C.    W.     REA 

M.  RUPPENTHAL  III 
S.  A.  P.  SWISHER 
LLIAM  K.  BUTCHER 
MILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADK1NS 
JAMES  1 .  GALLOWAY 
>.  HAWKINS 

JOHN  I.  SHREVE 
MISS  1LEAN  WALTON 

ARTHUR    B.    GOULD 
ROLAND    H.     SCOTT 
OREST    CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
JAM   F.    COMPTON 

GEORGE  B.  THOMPSON 
.  CLARA  F.HOLDEN 
WEATHER   BUREAU 

'A    WATER    SVC    CO 


BERTHA    J.    YOUNG 

ITCHIE  GREATHOUSE 
EDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

MARY    OUMAS 
MRS.    DOROTHY    FOGG 
MRS.    A.    E.    TALBOTT 
MR.CLAVIUS    E.     BROWN 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

WEATHER  BUREAU 

FILTRATION  PL 
ON  THARP 
RED  E.  BOWLING 
DICK  B.  MURPHY 

EDDIE  MC  INTYRE 
DAUGHERTY 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
ELLS 


L  I- 


D.  MYER 


HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  0.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
.  VA  WATER  SVC  CO 

ISS  E.  J.  WHITE 
L.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  OULIN 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  A.  FUR8EE 
H.  N.  ROBINSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEFF  LOCKHART,  JR. 


5P  ROBERT  CRAIG 
5PjMRS.  C.  A.  MOORE 
4P.MRS.  BETA  G0LDSM1T 
7P'MRS.  JAME5  MYERS 
6P  J.  P.  KUYKENDALL 


STA 


5P  UNIVERSITY  EX 
7A  ROY  A,  DEMPSE 
7A  DAVID  A.  ARNOLD 
5PI0.  C.  HAMILTON 
*.  BENNETT 


WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  £.  CANTIBERR1 
BETTY  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


2   3    5 
2   3    5 

2   3    5 


2   3    5 
3 

2    3    5 

2    3    5 
3 

2   3    5 
3 

2    3    5 


2   3    5 
3 

2    3    5 


2  3  5 
2  3  5 
2   3    5 


2   3    5 

2   3    5  1 
2   3    5 


Obser- 

Station 

& 

County 

O 
T3 

| 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

a 

S 

M 

! 

1 

I 

1 

0. 

s 

tables 

£ 

& 

3 

J 

a 

£ 

i 

LONDON  LOCKS 

bibt 

KANAWHA 

4 

38  12 

81  22 

623 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

LOOKOUT  2 

5-un 

FAYETTE 

38  04 

80  56 

2300 

7A 

JOHN  0.  WADE 

MADISON 

5563 

BOONE 

38  03 

81  49 

8A 

BA 

W.  VA  WATER  5VC  CO 

2  3  5 

MAN 

5600 

LOGAN 

a 

37  44 

81  53 

750 

RUSSELL  E.  WHITE 

MANNINGTON  1  N 

5621 

MARION 

6 

39  33 

80  21 

974 

6P 

6P  JAMES  N.  MORGAN 

2  3  5 

MANNING! ON  1  W 

5676 

MARION 

6 

39  32 

BO  22 

995 

BA  ORA  G.  FROST 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

38  13 

80  05 

2150 

MID  'CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

77  59 

537 

MID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARTINSBURG  2  W 

571  2 

BERKELEY 

9 

39  28 

78  00 

535 

MID  ROBERT  L.  CRISWELL 

MATH  IAS 

5739 

HARDY 

9 

38  52 

78  52 

1625 

6P 

bP  VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3  5 

C 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

7 

37  26 

Bl  IS 

2600 

7A  NOVELDA  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

53*? 

MARSHALL 

a 

39  59 

8  0  44 

646 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

a 

39  29 

80  52 

750 

7A 

7A  LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  5 

HIDVALE 

595* 

RANDOLPH 

10 

36  57 

80  05 

1813 

7A  MRS. RUTH  G.  DARNALL 

MOOREFIELD 

6-163 

HARDY 

' 

39  03 

78  38 

820 

9P 

7A  MRS.  LOLA  H.  VANCE 

2  3  5 

c 

MOOREFIELO  MC  NEILL 

6166 

HARDY 

9 

39  09 

78  3* 

800 

6P 

6P  MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

2  3  5 

MORG'VNTOWN  CAA  AIRPORT 

6:0; 

MONONGAL I A 

6 

39  3B 

79  55 

1245 

HID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MORGANTOWN  LOCK  f.  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

825 

7P 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

MOUNT  CLARE 

62  76 

HARRISON 

6 

39  13 

60  20 

1040 

6P  JOHNNY  CHISLER 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

9 

39  17 

79  1. 

2850 

8A  JOHN  E.  ELRICK 

c 

NAOMA  1  E 

63  6? 

RALEIGH 

4 

37  52 

81  29 

1130 

7A  HARLEY  C.  WALKER 

c 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

644? 

HANCOCK 

B 

40  30 

80  37 

671 

6P 

6P  iCORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

39  39 

80  52 

637 

6P 

6P  OR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  3 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37  58 

61  09 

1992 

7A 

7A  MILES  H.  MARTIN 

2  3  5 

c 

OMPS 

667* 

MORGAN 

9 

39  30 

78  17 

950 

7A  .JULIA  M.  HOVERMALE 

PARKERS8URG  CAA  AIRPORT 

68*9 

WOOD 

8 

39  21 

81  26 

837 

HID 

MID  'CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PARKERSBURG  WB  CITY 

6B59 

WOOD 

B 

39  16 

81  34 

615 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PARSONS  2 

6866 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

6P 

6P  DEL8ER7  ROY 

2  3  5 

PETERSBURG  WB  CITY 

695* 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

c 

PM I L I PP I 

6992 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

12B1 

7A  MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

BO  13 

2695 

7P  |  7P  ,NELL  BENNETT 

2  3  5 

P 1 EDMONT 

7  004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

9A 

BA  C.  A.  SUTER,  JR. 

2  3  5 

P (NEVILLE 

7  02  9 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

7A  WALTER  C.  ByRD 

2  3  5 

POINT  PLEASANT 

7105 

MASON 

B 

38  51 

82  08 

569 

4P  E.  C.  WINGER 

2  3  3 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

a 

38  55 

62  04 

625 

5P 

5P 

HERBERT  C.  DAHL 

2  3  5 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39  03 

80  34 

1074 

5P 

0.  W.  HITT 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37  22 

81  05 

2410 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

RAINELLE 

'3  06 

GREENBRIER 

37  58 

80  47 

2424 

6P 

L.  G.  SWING 

2  3  5 

RAVENSWOOO  DAM  22 

7352 

JACKSON 

B 

38  57 

81  43 

3B4 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

RENICK  2  S 

7*44 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

8A  MARY  V.  MC  FERR1N 

RICHWOOD  2  N 

7  504 

NICHOLAS 

4 

38  15 

BO  32 

3000 

6P 

7A  ;7.  CARTER  ROGERS 

2  3  5 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

753* 

LEWIS 

6 

38  54 

80  26 

1086 

3P  ICREED  R.  SUMMERS 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

B 

38  49 

Bl  43 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3  5 

ROANOKE 

759B 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROCKFORD 

7658 

HARRISON 

G 

39  08 

80  20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

ROHRBOUGH 

7718 

LEWIS 

6 

38  59 

80  30 

1036 

4P 

MISS  E.  CUTRIGHT 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  3 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

B 

39  23 

Bl  12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

SAND  FORK 

7901 

LEWIS 

6 

38  5  5 

80  26 

ioes 

NOOHJLORIS  WEAVER 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

8  083 

RALEIGH 

f 

37  42 

81  03 

2750 

5P 

5P 

C.  T.  KESSINGER 

2  3  5 

SHINNSTON 

81*5 

HARRISON 

6 

39  23 

BO  IB 

910 

6P  MRS.  R.  D.  SNIDER 

3 

SMITHBURG 

627* 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80  43 

800 

MID  HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SMITHVILLE 

6286 

RITCHIE 

5 

39  04 

81  05 

840 

MID  HOPE  NATURAL  GAS 

c 

SPENCER 

838* 

ROANE 

5 

38  4B 

Bl  21 

6P 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

6*09 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

MID 

HARRY  L.  GRACE 

c 

SPRUCE  KNOB 

9*3? 

PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

BA 

BA 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  DAM 

8  536 

GRANT 

9 

39  OB 

79  18 

3400 

BA 

FRED  C.  BECKER 

3 

SUGARCAMP  RUN 

8  58  0 

LEWIS 

6 

38  50 

80  25 

1180 

■j<-  ,N 

MRS.  BESSIE  GREINER 

3 

5UMMERSVILLE  2 

8  604 

NICHOLAS 

3B  17 

80  51 

1850 

7A 

MRS.  GERTRUDE  KING 

3 

c 

5UTT0N  2 

6662 

BRAXTON 

* 

38  40 

80  43 

B28 

]  7A  RAY  M.  HOOVER 

3 

SYCAMORE  CREEK 

8699 

HARRISON 

6 

39  14 

BO  25 

1000 

1  6P  |MRS.  GAY  DAVISSON 

3 

TERRA  ALTA  2 

8762 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2580 

MID  ICHARLES  E.  TREMBLY 

c 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

7A  MRS. MARGARET  PERKINS 

3 

TR1BBLE 

8,92* 

MASON 

38  *1 

81  50 

630 

midInorma  ruth  casto 

c 

TYGART  DAM 

6  98  6 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

ImID  CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

7  [37  36 

80  32 

1975 

TA   7A  MRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5 

c 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9  03  6 

HARRISON 

6  39  16 

80  26 

1084 

5P  FRANKLIN  MILLER 

3 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

90** 

HARRISON 

6  39  14 

80  27 

1074 

7A  .0.  A.  POST 

3 

VALLEY  CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6  39  06 

80  24 

1011 

4P  ,  4P  ROSCOE  H.  JACKSON 

2  3  5 

VALLEY  HEAD 

9086 

RANDOLPH 

10  36  33 

80  02 

2425 

7A  IKENT  SWECKER 

3 

c 

VANDAL 1 A 

910* 

LEWIS 

6 

38  56 

BO  24 

1120 

8P 

MISS  MARY  HORNOR 

3 

VIENNA-8RISC0E 

9168 

WOOD 

B 

39  21 

81  32 

634 

9A 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

2  3  5 

WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

78  35 

1200 

9A 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5  6  1 

WASHINGTON  DAM  19 

93  09 

WOOD 

B 

39  16 

81  42 

600 

TH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

* 

38  29 

80  25 

1560 

6P  i  BA 

THOMAS  H.  DONALD 

2  3  5 

c 

WEIRTON 

9345  HANCOCK 

B 

40  24 

SO  36 

1050 

6P  !  6P 

C.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

9368 { BROOKE 

8  40  19 

80  35 

668 

6P   6P  IGEORGE  P.  PFISTER 

2  3  5 

WESTON 

9*36!lEWIS 

6  39  02 

80  28 

1026 

7A  J.  ARTHUR  HENRY 

2  3  5   1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492  OHIO 

8  ;40  06 

80  42 

659 

BA 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 |GREENBRIER 

7 

37  48 

80  18 

1914 

5P 

7A  jGREENBRIER  HOTEL 

2  3  5   1 

WILLIAMSON 

960j 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

8A 

BA 

NORFOLK  &  WEST.  RWY 

2  3  5    1 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  40 

B2  17 

700 

BA 

LAWRENCE  T.  FINK 

3 

W1NFIELD  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

4 

38  32 

81  52 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

2-CHEAT,       3-GUYAND01i 


KftNAWHAi       5-LITTLE 


6-M0N0NGAHELA 


8-OHIOi        9-°0T0MACt 


11-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE    NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  nane ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  Biles  and  direction  fron  the  post  office. 

Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  novement  in  Biles.  Degree  days  are  based  on  a 
average  of  65°  F.   Evaporation  is  neasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dianeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  g.S.T.  WTH  EQUIV  in  Table  7  Beans 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  neasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  nore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  fron  differ. 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  So  record  in  Tables  3,6,7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hour 

tatlon  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  moot. 

R  Dally  values  and  Monthly  total  from  recording  gage. 


following  day. 


W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.  ---  2/8/54  —  850 


1  ■ 

1  • 

>- 
< 

Ul 

I  ■ 

1 , 

c 

»■; 

o 

a 

c. 

•: 

g 

o 

:- 

o 

u. 

< 

1.. 

CO 

f* 

o 

o 

w 

**I 

P 

fc 

i- 

•  i 

Q 

1 1 

3 

.  I 

Ck 

X 


t/>   «f 

< 

0)    (\J 

a2 

to 

> 

*'  . 

t— ( 

El   0 

a  z 

O 

U   2 

ss 

*-4 

C  s 

•J 

• 

O   0. 

►J 

J 

t-w 

►J 

i-  "-J     . 

Cx« 

o 

< 

i,,  Jn 

►"• 

2?. 

oJD« 

H 

< 

^K§ 

H 

CQ 

I  i 

CO 

OS 

'  ::: 

ce 

D 

Shp 

■c-« 

W 

w<5 

"Uls 

S*1 

> 

CK 

53 

3 

*-'« 

03 

Pi 

-4* 


Cot-P- 


U.  S.  DEPARTMENT  O 

Sinclair  weeks,  s*a 

WEATHER  BUR 


F.  W.  REICHELDERFER,  Clio] 


ERCE 


CLIMATOLOGI€AL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


-  -.,r 

till-    L-.-.  ,.  u\i     «i       InH 

MAR  ;L  7  1954 


rllV  Of  IU.MJ}! 


ANNUAL  SUMMARY  1953 
Volume  LXI  No.  13 


03 


> 

> 


S3 

> 
X 


-3 
O 


f 

c 

25 

o 

to 


C3 


:  J 


25 


>CDo 
Mr1  ■" 
*  5s°  i 


3a 
p  <= 

S3 

M  tn 


CHATTANO  )GA:   1954 


O    3 


■n  >  -1 

—  <  o 

o2;j 

</)  o  2 

>  3  < 

<n  >  > 

m  *<  S 


WEST  VIRGINIA 


1953 


Victor  T.  Horn,  Section  Director  -  Parkersburg 
WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  weather  event  of  the  year  1953 
in  West  Virginia  was  the  severe  and  long  con- 
tinued State-wide  drought  which  began  in  the 
northeastern  panhandle  counties  in  late  June 
and  spread  over  the  rest  of  the  State  during 
July  and  August.   Frosts  and  freezes  in  April 
reduced  the  important  fruit  crop.   Losses  by 
storm  and  flood  were  much  less  than  normal. 

JANUARY  was  warm  and  wet .   Bud  growth  showed 
on  bushes  towards  the  end  of  the  month.   The 
winter  grains  also  showed  growth  while  pasture 
grasses  became  green  in  many  places.   No  sta- 
tion reported  a  temperature  as  low  as  zero  and 
no  severe  storms  or  floods  occurred. 

FEBRUARY:   The  principal  weather-associated 
event  was  the  flood  of  the  21st-22nd  on  the 
Greenbrier  River.   The  loss  of  three  lives  was 
attributed,  in  part  at  least,  to  this  flood. 
Farm  work  was  mostly  on  winter  routine  all  month 
but  some  onion  and  cabbage  plants  were  set  out 
towards  the  end  of  the  month  in  the  warmest  lo- 
calities. 

MARCH  was  the  fifth  consecutive  month  with  above 
normal  average  temperatures.   Field  work  on 
farms  was  underway  generally  by  the  20th  with 
potatoes  and  oats  being  planted.   Grass  grew 
well  and,  towards  the  end  of  the  month,  was 
furnishing  about  one-half  of  the  feed  require- 
ments of  cattle.   Earliest  vegetables  were 
planted  and  fruit  bloom  was  beginning  at  the 
close.   There  were  no  severe  storms,  floods, 
or  below  zero  temperatures  reported. 

APRIL  was  a  little  on  the  cool  side,  with  total 
precipitation  averaging  near  normal.   Damage 
was  done  to  window  glass,  roofs  and  early  crops 
by  hail  and  wind  on  the  9th  in  Mason,  Jackson, 
Roane,  Calhoun  and  Gilmer  Counties.   A  wind  and 
electrical  storm  did  damage  in  excess  of  $20,000 
in  the  area  from  Williamson  to  Logan;  a  conveyor 
belt  at  the  Snap  Creek  Coal  Company  was  wrecked. 
There  was  considerable  damage  to  apple  and  peach 
crops  by  freezes.   Wheat  grew  well  as  did  the 
pasture  and  meadow  grasses.   Corn  planting  was 
started  by  the  close. 

MAY:   This  was  the  fourth  warmest  May  of  record. 
The  weather  was  excellent  for  the  farmer  but 
there  were  light  to  moderate  losses  from  severe 
storms  and  floods.   Winter  grains  and  the  meadow 
and  pasture  grasses  grew  well  all  month.   Barley 
was  heading  by  the  15th  and,  towards  the  end 
of  the  month,  alfalfa  and  clover  hays  were  be- 
ing cut.   Strawberries  were  ripening  during  the 
third  decade. 

JUNE:   Precipitation  was  poorly  distributed, 
the  northeastern  panhandle  division  having  but 
63%  of  its  normal  amount ,  the  northern  division 
83%,  while  the  southern  division  came  up  with 
112%.   Temperatures  averaged  above  normal  with 
several  very  hot  days.   During  the  month  a  good 
crop  of  barley  was  harvested  along  with  heavy 
first  cuttings  of  hay.   By  the  end  of  the  month 
early  planted  corn  had  been  "laid  by";  about 
50%  of  the  wheat  crop  and  much  of  the  oats  acre- 
age for  hay  had  been  harvested  while  sour 
cherries  in  the  commercial  districts  were  being 
picked.   The  northeast  panhandle  counties  needed 
rain  badly  at  the  close. 

JULY:   Temperatures  averaged  above  normal  while 
precipitation  was  much  less  than  normal.   As 
the  month  progressed,  most  sections  became  pro- 


gressively drier.   The  weather  was  excellent 
for  harvesting.   By  the  middle  of  the  month, 
the  wheat  and  barley  harvests  were  practically 
completed  and  oats  cutting  was  in  full  swing. 
Tasseling  of  the  earliest  planted  corn  was  noted 
by  the  10th  and,  by  the  end  of  the  month,  most 
of  the  crop  was  tasseled  with  the  earliest- 
planted  beginning  to  mature.   Most  of  the  grow- 
ing crops  except  corn  and  tobacco  were  showing 
the  effects  of  the  drought  by  the  end  of  the 
month. 

AUGUST:   This  month  showed  increased  tendencies 
toward  a  serious  drought.   Grass  had  almost  quit 
growing  and  many  fields  were  dry  and  brown  by 
the  end  of  the  month.   Early  planted  corn  matured 
before  the  droughty  conditions  became  serious. 
Tobacco  also  was  making  a  fairly  good  crop.   The 
growth  of  other  crops  was  being  hindered  owing 
to  dry  soil.   Adding  to  the  intensity  of  the 
drought  conditions  were  the  extremely  high  tem- 
peratures during  the  last  six  days  of  the  month. 

SEPTEMBER:   The  drought  intensified  throughout 
the  month.   The  first  four  days  were  very  hot 
with  temperatures  of  100°  or  more  recorded  daily 
at  the  low-level  stations.   Total  average  pre- 
cipitation for  the  month  was  about  2/3  of  the 
normal  amount.   Soil  moisture  was  far  below  the 
needs  of  the  growing  crops.   There  was  much  sell- 
ing of  livestock  because  of  the  lack  of  pasture 
and  water.   The  preparation  of  the  seedbeds  and 
sowing  of  small  grains  and  meadows  were  much  de- 
layed by  the  dry,  hard  soil.   By  the  close  of 
the  month,  some  growers  were  beginning  to  pick 
the  late  winter  varieties  of  apples.   The  dry 
condition  of  the  forest  fuels  caused  a  dangerous 
forest  fire  hazard  before  the  end  of  the  month. 

OCTOBER:   The  drought  continued  to  intensify  all 
during  the  month.   The  average  precipitation  was 
less  than  one-third  the  normal  amount.   Accumu- 
lated effects  of  the  drought  became  more  and 
more  serious  for  all  farmers  and  disastrous  to 
some.   The  southern  part  of  the  State  was  hit  the 
hardest.   The  increasing  dryness  caused  water 
wells,  springs  and  creeks  to  fail.   The  great 
majority  of  pastures  were  so  dry  that  they  fur- 
nished no  feed.   On  most  farms,  the  cattle  were 
consuming  the  hay  and  silage  that  had  been  scored 
for  winter  use.   Forest  fires  increased  in  numbers 
until,  at  one  time,  112  fires  were  burning  with 
some  out  of  control;  one  man  lost  his  life  fight- 
ing a  fire  near  his  home.   The  rains  toward  the 
end  of  the  month  eased  the  situation  temporarily. 

NOVEMBER:   The  breaking  of  the  long-continued 
drought  was  the  most  important  weather  event  of 
the  month.   The  drought  was  ended  by  frequent  light 
to  moderate  rains  and  snows  beginning  on  the  20th. 
However,  precipitation  amounts  were  not  enough  to 
start  streams  to  running;  many  wells  and  springs 
were  still  dry  at  the  close  of  the  month.   This 
dry  condition  was  posing  a  problem  for  many  rural 
and  small  town  dwellers;  a  few  fair-sized  cities 
were  becoming  concerned.   Corn  and  apple  harvests 
were  completed  during  this  month. 


DECEMBER:  No  unusual 
Precipitation,  while 
was  greatly  beneficia 
urban  centers  and  eve 
whose  water  supplies 
vanishing  point.  Pre 
to  bring  the  Ohio  Riv 
small  streams  to  flow 
severe  storms  reporte 


weather  occurred  this  month, 
but  82%  of  the  normal  amount , 
1  to  the  farmers,  the  small 
n  to  some  of  the  larger  cities 
had  been  depleted  to  near  the 
clpitation  was  not  sufficient 
er  out  of  pool  but  did  start 
ing  again.   There  was  no 
d.   -   C.L.W. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


3 


February 


April 


July 


August 


September 


!  !  i 


BENS  RUN 
BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
RLUEFIELD  I 
RLUE5T0NE  DAM 

BRANOONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  W8  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CRANBERRY  GLADES 


33.5 

40.3 
38.9 


CRESTON 

Ifi 

3 

ELKINS  WB  AIRPORT 

3fi 

.3 

FAIRMONT 

3R 

;, 

FLAT  TOP 

3s 

1- 

FRANKLIN  3  HE 

38 

2 

GARY 

39 

S 

GASSAWAY 

39 

* 

GLENVILLE  1 

to 

<. 

GRAFTON 

Jfi 

0 

GRANTSVILLE  2  NW 

3e 

1 

HAMLIN 

37 

5 

HASTINGS 

37 

,3 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS 

n.sM 

37 

6 

HOPEMONT 

3? 

5 

HUNTINGTON  1 

41 

0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

42 

0 

JUNCTION 

33 

9 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

37 

,9 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

33 

5M 

LEWISBURG 

37 

.7 

LOGAN 

41 

1 

LONDON  LOCKS 

40 

."' 

MADISON 

39 

7 

MANNlNGTON  1  N 

3fl 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

36 

9 

MATHIAS 

37 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3*5 

9 

MOOREFIELD 

ifl 

U> 

MOOREFIELD  MCNEILL 

35 

9 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

36 

6 

MGRGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

^Q 

0 

NEW  CUMBERLAND  DAM 

9 

37 

1 

NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 
PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
RAINELLE 
RAVENSWOOD  DAM  22 


RICHWOOD  2  N 

36 

6 

RIPLEV 

39 

2 

ROWLESBURG  1 

37 

5 

SHADY  SPRINGS  2 

:SE 

IS 

1 

SPENCER 

40 

5 

SPRUCE  KNOB 

31 

1 

UNION 

36 

1 

VALLEY  CHAPEL 

*o 

a 

VIENNA  BRISCOE 

36 

6 

WARDENSVILLE  R  M 

FARM 

34 

7t 

WEBSTER  SPRINGS 

41 

6 

WEIRTON 

36 

8 

WELLSBURG  3  NE 

16 

1 

WESTON 

38 

3 

WHEELING  OHIO  CO 

CAA  AP 

36 

1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12  '. 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WJNFIELO  LOCKS 


SECTION  AVERAGE 


40 

0 

36 

5 

32 

I 

36 

8 

34 

3 

37 

1 

36.8 
37.2 
33.1 
37.6 

39.0 
36.2 
39.2 
13. 6M 


40.1 

34.6 
38.6 
38.3 

34.  8M 
39.4 

33. 5M 

37.2 
39.5 
36.7 
37.  5M 

40.7 


35.6 
39.2 
41.3 
38.8 


44.2 

45.2 
42.5 
43.8 
37.5 
47.9 


41.9 
44.9 
37.3 


49.4 
51.7 
50.8 


51.9 
49.4 
52.  OM 


49.3 
51.3 
47.7 
50.3 

51.2 

48.4 
51.6 

46.1 
49.9 

51.1 
54.2 


60.9 
68.9 
69.2 


69.8 
65. 3M 
66.6 


66.3 
62.  5M 
67.9 


72.0 
74.7 
70.2 


70.2 
74.8 
66.9 


7  3.6M 

75.5 

75.1 

72.8 

75.0 

75.9 


76.3 
70.1 
75.7 
69.3 


74.1 
75.1 


68.1 
74.7 
70.  5M 


73.  3M 
71.8 

7  3.1 


74.9 
74.6 
71.9 


74.5 
75.1 
72.8 
69.1 


73.8 
72.2 
72.9 


67.1 
63.8 
66.8 

65. 8M 


69.6 
63.8 
66.3 


6^.9 
65.4 
61.  1M 


67.0 
67.5 
64.7 


63.6 
69.6 


56.9 
50.0 
56. 6M 


55.9 
61.0 
59.7 


42.8 
41.5 
44.6 


40.3 
42.5 
42.6 
37.8 


34.3 

33.8 
35. 6M 
35.8 
36.8 
35. 6M 

31.0 


37.1 
36.7 
37.1 


36.9 
33.7 
38.9 
36.1 
36.9 

37. 4M 


1.6 
-  1.2 


55.0 

54.0 

49.2 

1.7 

52.3 

.2 

55.4 

2.4 

55.8 

1.8 

54.2 

55.1 
49.8 
54.8 


53.1 
55.8 
47.8 
53.8 

57.9 
56.5 
56.3 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


August 


September 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 

ALQERSON 
ALEXANDER 

ALPENA     1    NW 

AR80VALE    2 

ARNOLD 

JTHENS    CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEV  v  A  HOSPITAL 

BELIN6T0N 

BELLEVILLE  DAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  5K.IN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  £SW 

BLUEFIELO  1 

BLUEFIELD  7 
8LUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
9RANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  FORK 

flRUSHY  RUN 
BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 
CLARKSBURG  2 

CLAY 

CLENDENIN  2  Sw 
COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 

DAILEY 

DAVISSON  RUN 

DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE  1  SE 

ELK 

ELKINS  W6  AIRPORT 

FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

GARY 
GASSAWAY 

GLENVILLE  1 
GRAFTON 
GRANTSVILLE  2  NW 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 


3.66 
4.94 
4.73 


1.36 

.50 


2.76 
5.69 
4.95 


2.21 
2.91 

1.70 


HUNTINGTON  W8  CITY 

4 

SP 

IAEGER 

IRELAND 

5 

us 

ISAACS  CREEK 

4 

ftQ 

JANE  LEW 

* 

71 

JESSE  RUN 

91 

JUNCTION 

3 

76 

KEARNEYSVILLE  1 

NW 

c, 

1R 

KERMIT 

5 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4 

38 

KUMBRA80W  STATE 

FOREST 

6 

■--> 

LAKE  FLOYD 

4 

M 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIOE 

2 

27 

LITTLE  SKIN  CREEK 

4 

LOGAN 

6 

5fl 

LONDON  LOCKS 

■i 

40 

LOOKOUT  2 

MADISON 

5 

61 

MAN 

MANNINGTON  1  N 

5 

?7 

MANNINGTON  1  W 

4 

40 

MARTINSBURG  CAA 

AP 

1 

W. 

MATHIAS 

2 

92 

MATOAKA 

■\ 

?p 

MCMECHEN  DAM  13 

4 

ft<s 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

4 

F)q 

MIDVALE 

6 

■^ 

MOOREFIELD 

2 

68 

MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NAOMA    1    E 

NEW    CUMBERLAND    DAM    9 

NEW    MARTINSVILLE 

OAK    HILL 

OMPS 


2.51 
1.10 


•1.38 
■1.7 


3.2 

4.52 
2.81 


3.65 
4.07 
4.36 


1.06 
1.43 


2.14 
1.26 


-1.20 
-1.01 
-1.35 


3.93 
8.42 
2.89 


3.94 
1.34 
2.46 


.61 

5.97 

2.40 

1.67 

2.64 

-2.46 

3.22 

-1.69 

2.01 

3.53 
3.97 
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1.13 

2.01 

-1 

.10 

.85 
.59 

.77 

■   .90 

-1 

.27 

.90 

1.00 
1.50 
1.72 


-1.71  : 

-1.40 

-1.22 


1.63 
1.52 
1.42 


1.06 
1.67 
1.02 


1.76 
3.85 
3.66 


40.14 

32.50 
44.76 
E52.60 

36,  SB 
35.93 
E34.02 
39.44 
40.84 

47.13 
33.59 
49.00 
36.27 
39.15 

38.07 
41.06 
E39.31 


38.07 
32.72 
37.31 


30.51 
37.05 
41.  68 
E35.78 


3.60 
1.82 

3.16 


4.8 

2.90 

4.34 


-  .85 

2.64 

1.53 

1.72 

1.53 

2.73 

-  .72 

1.62 

-  .23 

1.66 

-2.1* 

2.40 

1.70 

-2.47 

1.00 

1.85 

-1.00 

2.01 

1.94 

.65 

1.72 

-  .SI 

1.60 

1.58 

-  .84 

:  1.44 

1.92 

3.62 

-1.9= 

4.06 

-3.75 

3.55 

-  .26 

1.55 

1.73 

-1.46 

1.22 

-1.04 

1.79 

-1.87 

1.57 

-  .63 

1.13 

1.90 

1.55 

-1.65 

1.37 

1.38 

1.33 

-1.13 

2.62 

-  .61 

2.00 

1.51 

-  .98 

1.89 

2.25 

3.17 

-2.20 

1.13 

-1.44 

1.49 

1.69 

-1.31 

1.77 

-2.33 

1.70 

2.45 

-1.26 

1.29 

2.30 

-1.40 

3.81 

3.87 

-1.49 

1.83 

2.22 

1.40 

-1.38 

2.B4 

3.76 

-1.11 

1.71 

1.60 

1.87 

2.11 

-2.81 

2.95 

.21 

1.80 

1.49 

1.60 

-2.36 

3.11 

-1.96 

3.20 

3.63 

2.13 

1.02 
1.48 
.23 

1.19 


1.08 
1.61 

1.55 


-1.79 

.67 

.77 

•  87 

.20 

.72 

.17 

.82 

1.60 

1.80 

-2.12 

-3.07 
-2.44 
-2.22 

-2.21 


■2.36 
•1.97 


3.52    -    .07 


1.02 
1.70 
1.39 


1.17 
1.01 
.96 


29.77 
35.00 
38.32 

E35.16 
32.26 
37.13 
44.07 
41.71 

36.96    ■ 

31.28 

39.63 

37.36 

31.40 

36.07    . 

37.59 
E40.13    ■ 

34.42 
E30.60 


41.60 

36.94 
E43.21 
39.83 
33.51 
33.23 

31.63 

39.55 
E33.94 
36.75 


-  8.16 

-  7.63 

-  8.43 


1.37 
1.23 
1.35 


1.29 

1.12 
1.08 
1.43 
1.00 

1.40 


-1.92 
-1.53 


52.65 
33.01 
32.70 


39.65 
37.36 
39.06 

34.82 

£35.98 
36.61 
35.54 
32.66 
29.45 

E38.95 
29.32 
36.  84 
51.59 

E25. 

E29.94 

29.72 

33.57 

E33.23 

E34.39 


9.00 
1.68 


43.12 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


August 


September 


PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PHILIPPI 

PICKEN5  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 
PPINCETON 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 
RENICK  2  S 

RICHWOOO  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROMRBOUGH 
ROWLESBURG  1 

ST  MARYS 
SALEM 
SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SMINNSTON 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

STONY  RIVER  DAM 

SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE 
SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
THOMAS 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAO 

VANDAL  I  A 
VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WEST  MILFORD 
WESTON 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 
I 
WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WtNFIELD  LOCKS 


SECTION  AVERAGE 


1.36 
1.81 

.02 


3.65 
1.92 
1.94 
2.64 


1.74 

2 

76 

1*99 

4 

37 

2  .  ft  0 

3 

1 

37 
95 

.88 

1 

5? 

I. 56 

1 

67 

.96 

3 
1 

10 
25 

.76 

1 

ia 

1  .60 

2 

V6 

1.30 

2 

1 

62 
32 

1.41 

1 

15 

.2* 

3 

60 

3.66 
3.74 
3.44 


-  .73 

.55 
-2.34 


2.92 
-  .63 
-1.02 


1.10 
1.91 
1.12 

1.61 


-1.53 

.38 

-2.19 


-2.22 
-  .96 


1.33 
1.96 


1.34 
■  91 

.35 


1.22 
.36 
1.59 


1.04 
1.02 
1.46 
1.62 
1.00 

2.35 


-2.01 
-2.52 
-1.89 


1.02 
1.48 
1.16 


1.19 
1.36 

1.13 


-3.15 
-2.29 


-1.9 

-2.29 

-1.3 


-1.51 
-1.83 


1.96 
1.26 
1.52 


1.41 
1.17 
1.05 
1.01 
1.10 


-1.89   1.23  -1.59 


2.52!  -  .96 


27.34  -11.77 
E48.35I 
30.27  -   .50 
40.03  -  6.22 


64.99 
32.33 
E41.62 
38.54 
32.18 

34.07 
31.94 
46.46 
30.38 

34.75 


.46 

-1.57 

.08 

-1.27 

-    .46 


E42.85 
44.32 
32.99 
33.59 

E37.68 

35.71 
E43.19 
35.58 

43.56 

37.07 
29.07 
35.85 
31.51 
E38.81 

40.22 
E35.10 

34.01 
E29.27 

52.45 

29.22 

E27.76 

E32.75 

37.79 

41.03 

39.30 
34.19 

E29.63 
27.87 

E39.23 


27.31 
30.36 
36.53 
E34.83 
35.16 


5.09 
9.59 
7.39 


1.40 
8.67 


-10.43 

-  8.42 

-  8.64 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annua) 

BLITESTONE   DAM 

EVAP 
DEP. 
WIND 

- 

- 

- 

3.68 
1938 

5.34 
1439 

B7.03 
1369 

7.76 
1281 

6.52 
1210 

5.36 
1296 

4.10 
1266 

B1.62 
1245 

- 

- 

CLARKSBURG   1 

EVAP 
DEP. 
WIND 

- 

- 

- 

B2.77 

-    .97 

3289 

4.58 
-    .31 
2010 

5.71 

.11 

1543 

6.09 

.04 

1491 

4.50 

-    .35 

1370 

3.19 

-    .39 

1455 

2.27 

.12 

1354 

- 

- 

\ 

HOGSETT  GALLIPOLIS   DAM 

EVAP 
DEP. 
WIND 

- 

- 

- 

" 

5.47 
1491 

7.09 
1296 

B6.99 
978 

6.26 
988 

B5.49 
1423 

3.93 
1407 

- 

- 

- 

WARDENSVILLE   R    M    FARM 

EVAP 
DEP. 
WIND 

1 

\ 

\ 

B5.19 
B2648 

5.69 

.16 

1189 

B7.14 
1.26 
901 

B9.29 
2.87 
1025 

B6.90 

1.22 

772 

5.05 
.72 
769 

3.98 
.92 
780 

1 

\ 

\ 

REFERENCE  NOTES 

unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F;  precipitatlo 
standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4    foot  diameter  unleBS  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 


The  four  digit  identlflc 
as  12  SSW,  Indicate  dist 

Delayed  data  and  correct 


will  be 


in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  dupll. 
and  direction  from  the  Post  Office. 

arried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  Cli»atolOglcal  Data. 


ent  in  miles.   Evaporatl 
and  letters  following  th 


-  Mo  record. 

+  Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  in  following  measurement. 

B  Adjusted  to  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C" 

found  in  the  Annual  Issue  of  Hourly  Prcclp 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U  Less  than  a  complete  month  or  record  avail 

R  Data  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be 
tlon  Data. 


Is  entered,  less  than  10  days  of  record  i 


thly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 


the  Superintendent 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


WEST  VIRGINIA 
1953 


• 

Last  sprinq  minimum  ol 

First  fall  minimum 

ol 

^o   of  days 



Station 

-a 
o> 

2 

Date 

Lowes 

t      Date 

>etween  dates 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

ALDERSON 

99 

9-   2 

-   6 

12-25 

4-17    (24°) 

4-17    (24°) 

4-22    (29°) 

9-14    (32°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

174 

174 

145 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

93 

8-30H 

3 

12-18 

4-20    (24°) 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

9-14    (31°) 

10-   8    (27°) 

11-   6    (24°) 

200 

169 

145 

BAYARD 

93 

9-   3 

3 

11-29 

4-22    (22°) 

4-22    (22°) 

5-29    (32°) 

9-   9    (32°) 

9-14    (28°) 

10-   8    (19°) 

169 

145 

103 

BECKLEY   V   A    HOSP 

97 

9-  2 

-   9 

12-18 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

4-28    (31°) 

9-14    (29°) 

9-23    (28°) 

10-   8    (20°) 

169 

154 

139 

BENSON 

105 

9-  2i 

-   3 

12-18 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

9-14    (32°) 

10-    8    (25°) 

11-   5    (19°) 

197 

169 

145 

BENS    RUN 

103 

9-   3 

8 

12-18 

3-   9    (18°) 

4-19    (28°) 

4-22    (30") 

10-31    (32°) 

11-   5    (27°) 

11-   7    (22°) 

243 

200 

192 

BERKELEY    SPRINGS 

103 

8-31H 

7 

12-25 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

9-23    (28°) 

9-23    (28°) 

10-   8    (23°) 

169 

154 

154 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

95 

9-   2^ 

-   9 

12-19 

4-22    (19°) 

4-22    (19°) 

5-28    (29°) 

9-14    (28°) 

9-23    (28°) 

10-   9    (24°) 

170 

154 

109 

BLUE FIELD    1 

97 

8-29 

2 

12-18 

3-10    (18°) 

4-22    (26°) 

4-28    (31°) 

10-   8    (29°) 

10-26    (28°) 

11-    7    (18°) 

242 

187 

163 

BLUESTONE    DAM 

99 

8-31+ 

6 

12-18+ 

3-11    (23°) 

4-17    (27°) 

4-23    (32°) 

11-   2    (30°) 

11-  6    (27°) 

11-   8    (24°) 

242 

203 

196 

BRANDONVILLE 

99 

9-   4 

7 

12-18 

4-19    (24°) 

4-21    (27°) 

5-28    (32°) 

9-14    (28°) 

9-14    (28°) 

10-   8    (19°) 

172 

146 

109 

BROWNSVILLE 

105 

9-  3+ 

7 

12-17 

4-20    (24°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

9-23    (32°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

171 

169 

154 

BUCKHANNON 

100 

9-   3 

3 

12-19 

3-31    (23°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

9-14    (32°) 

10-   8    (23°) 

10-   8    (23°) 

191 

169 

145 

CABWAYLINGO   ST    FOREST 

101 

8-311 

-    1 

12-18 

4-17    (24°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-   8    (29°) 

10-31    (25°) 

11-   7    (13°) 

204 

192 

169 

CAIRO   3    S 

102 

9-   3 

3 

12-18 

3-11    (22°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-   8    (26°) 

10-   8    (26°) 

11-   5    (20°) 

239 

169 

169 

CANAAN    VALLEY 

89 

6-20+ 

2 

12-24 

4-22    (21°) 

4-22    (21°) 

6-   3    (32°) 

9-   9    (28°) 

9-   9    (28°) 

9-23    (22°) 

154 

140 

98 

CHARLESTON  WB  AP 

102 

9-   2 

9 

12-18 

3-10    (23°) 

3-10    (23°) 

4-20    (30°) 

10-   8    (30°) 

11-   6    (27°) 

11-   7    (22°) 

242 

241 

171 

CHARLESTON    1 

103 

9-   2+ 

10 

12-19 

3-10    (23°) 

4-17    (28°) 

4-22    (30°) 

10-31    (32°) 

11-   5    (28°) 

11-   7    (20°) 

242 

202 

192 

CLARKSBURG    1 

102 

9-   3+ 

5 

12-18 

3-31    (23°) 

4-22    (27°) 

4-23    (32°) 

10-   8    (30°) 

10-31    (28°) 

11-   5    (23°) 

219 

192 

168 

CRANBERRY  GLADES 

90 

9-    1+ 

-   9 

11-29 

4-22    (16°) 

4-22    (16°) 

6-   3    (30°) 

9-   9    (31°) 

9-14    (27°) 

10-   8    (16°) 

169 

145 

98 

CRESTON 

104 

9-   2+ 

6 

12-18 

4-17    (23°) 

4-22    (27°) 

4-23    (30°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-    5    (20°) 

202 

169 

168 

ELKINS  WB  AP 

97 

9-  3 

0 

12-19 

4-15    (24°) 

4-22    (25°) 

4-22    (25°) 

9-14    (31°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

176 

169 

145 

FAIRMONT 

100 

9-   2+ 

9 

12-17 

3-   9    (16°) 

4-20    (28°) 

4-21    (29°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-  6    (21°) 

242 

171 

170 

FLAT   TOP 

90 

8-17+ 

-   2 

12-18 

4-20    (22°) 

4-21    (25°) 

4-27    (32°) 

10-   7    (27°) 

10-   7    (27°) 

11-  6    (20°) 

200 

169 

163 

FRANKLIN  3   NE 

99 

9-   1+ 

7 

12-19+ 

3-31    (24°) 

4-22    (28°) 

5-27    (30°) 

10-   8    (25°) 

10-   8    (25°) 

11-   6    (20°) 

220 

169 

134 

GARY 

100 

9-   3 

6 

12-18+ 

4-17    (23°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-  8    (29°) 

11-    7    (20°) 

11-   7    (20°) 

204 

199 

169 

GASSAWAY 

105 

9-   3 

3 

12-19 

4-17    (23°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-   5    (22°) 

202 

169 

169 

GLENVILLE    1 

102 

9-   3 

5 

12-19 

3-11    (24°) 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

10-   8    (30°) 

11-   1    (28°) 

11-   5    (22°) 

239 

193 

169 

GRAFTON 

101 

9-   3 

-    1 

12-17+ 

4-17    (21°) 

4-22    (25°) 

4-22    (25°) 

9-14    (31°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

174 

169 

145 

GRANTSVILLE   2   NW 

102 

9-  2 

4 

12-18 

3-11    (23°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-   8    (30°) 

10-31    (28°) 

11-   5    (21°) 

239 

192 

169 

HAMLIN 

102 

9-    1+ 

-    1 

12-18 

4-17    (21°) 

4-22    (27°) 

4-28    (32°) 

10-   8    (27°) 

10-   8    (27°) 

10-31    (21°) 

197 

169 

163 

HASTINGS 

101 

9-   3 

3 

12-18 

3-10    (22°) 

4-22    (27°) 

4-22    (27°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-  5    (21°) 

240 

169 

169 

HOGSETT  GALLIPOLIS   DAM 

101 

9-   4 

7 

12-19 

3-11    (19°) 

4-21    (28°) 

4-22    (30°) 

10-   9    (32°) 

10-30    (27°) 

11-   5    (23°) 

239 

192 

170 

HOPEMONT 

93 

9-    1 

- 

_ 

4-21    (24°) 

4-22    (26°) 

5-29    (32°) 

9-14    (28°) 

9-14    (28°) 

_ 

_ 

145 

108 

HUNTINGTON   1 

104 

9-   3 

3 

12-18 

3-10    (19°) 

3-20    (28°) 

4-22    (31°) 

10-  8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-   7    (15°) 

242 

202 

169 

HUNTINGTON   WB   CITY 

104 

9-   2  + 

7 

12-18 

3-10    (24°) 

3-10    (24°) 

4-20    (32°) 

10-31    (31°) 

11-  6    (25°) 

11-   7    (20°) 

242 

241 

194 

JUNCTION 

103 

9-  3 

5 

12-18 

4-22    (22°) 

4-22    (22°) 

4-22    (22°) 

9-14    (31°) 

9-24    (28°) 

10-   8    (20°) 

169 

155 

145 

KEARNEYSVILLE    1   NW 

102 

8-31 

10 

12-18 

3-    9    (18°) 

4-15    (27°) 

4-21    (32°) 

10-   8    (27°) 

10-   8    (27°) 

11-11    (22°) 

247 

176 

170 

KUMBRABOW    ST    FOREST 

91 

9-   3 

-   8 

2-18 

4-22    (18°) 

4-22    (18°) 

6-   2    (31°) 

9-14    (29°) 

9-23    (26°) 

10-   8    (18°) 

169 

154 

104 

LEWISBURG 

97 

9-  2 

5 

11-29+ 

3-10    (19°) 

4-22    (25°) 

4-27    (32°) 

9-14    (32°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

212 

169 

140 

LOGAN 

103 

9-    1+ 

7 

12-18+ 

2-24    (22°) 

3-11    (25°) 

4-22    (32°) 

11-   2    (31°) 

11-    7    (22°) 

11-   7    (22°) 

256 

241 

194 

LONDON    LOCKS 

100 

9-  4 

7 

12-19+ 

2-24    (20°) 

3-11    (26°) 

4-20    (32°) 

11-   5    (29°) 

11-   6    (26°) 

11-   8    (24°) 

257 

230 

199 

MADISON 

100 

9-   3+ 

6 

12-18+ 

3-10    (22°) 

4-17    (28°) 

4-22    (30°) 

10-   8    (32°) 

11-   5    (27°) 

11-    7    (20°) 

242 

202 

169 

MANNINGTON    1   W 

102 

9-   3 

-   4 

12-18 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

4-22    (24°) 

9-14    (32°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

169 

169 

145 

MARTINSBURG    CAA   AP 

102 

9-   3 

12 

12-18 

3-   9    (19°) 

4-15    (28°) 

4-22    (30°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-11    (21°) 

247 

176 

169 

MATH  IAS 

100 

8-31 

4 

12-19 

4-15    (24°) 

4-22    (25°) 

4-22    (25°) 

9-23    (30°) 

10-   8    (23°) 

10-   8    (23°) 

176 

169 

154 

MIDDLEBOURNE   2   ESE 

103 

9-  4 

1 

12-18 

3-31    (21°) 

4-22    (28°) 

4-23    (32°) 

10-   8    (27°) 

10-   8    (27°) 

11-   5    (19°) 

219 

169 

168 

MOOREFIELD 

102 

9-  3 

7 

12-18 

3-10    (23°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

9-23    (32°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

212 

169 

154 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

102 

3-30+ 

2 

12-19 

4-22    (20°) 

4-22    (20°) 

4-22    (20°) 

9-14    (30°) 

9-23    (27°) 

10-   8    (19°) 

169 

154 

145 

MORGANTOWN  CAA  AP 

102 

9-   3 

9 

12-17+ 

3-   9    (14°) 

4-19    (28°) 

4-21    (30°) 

10-   8    (27°) 

10-  8    (27°) 

11-  6    (18°) 

242 

172 

170 

MORGANTOWN   LOCK  &  DAM 

106 

9-   2 

9 

12-17 

3-10    (22°) 

4-19    (28°) 

4-22    (29°) 

10-   8    (32°) 

11-   5    (24°) 

11-   5    (24°) 

240 

200 

169 

NEW    CUMBERLAND   DAM    9 

103 

9-   3 

5 

2-18 

4-19    (23°) 

4-19    (23°) 

4-22    (32°) 

10-   8    (31°*) 

11-   5    (26°) 

11-   6    (19°) 

201 

200 

169 

NEW   MARTISNVILLE 

103 

9-   3 

9 

12-18 

3-10    (24°) 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

10-   8    (32°) 

11-   6    (23°) 

11-   6    (23°) 

241 

198 

169 

OAK  HILL 

98 

9-   4 

-    1 

12-19 

4-21    (24°) 

4-23    (28°) 

4-28    (32°) 

10-   8    (25°) 

10-   8    (25°) 

11-   6    (23°) 

199 

168 

163 

PARKERSBURG  CAA   AP 

102 

9-   3 

10 

1-   6+ 

3-   9    (19°) 

4-21    (27°) 

4-21    (27°) 

10-31    (29°) 

11-   5    (27°) 

11-   6    (24°) 

242 

198 

193 

PARKERSBURG   WB   CITY 

102 

9-   3 

10 

12-18 

3-   9    (22°) 

3-10    (27°) 

4-21    (32°) 

10-   8    (32°) 

11-   6    (24°) 

11-   6    (24°) 

242 

241 

170 

PARSONS    2 

94 

9-   3 

6 

2-18 

3-31    (20°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

9-14    (31°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

191 

169 

145 

PETERSBURG  WB  CITY 

102 

8-31 

11 

12-18 

3-11    (24°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

10-   8    (26°) 

10-   8    (26°) 

11-   6    (23°) 

230 

169 

169 

PICKENS    1 

95 

8-30+ 

-   6 

12-19 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

5-28    (30°) 

9-14    (31°) 

10-   8    (18°) 

10-   8    (18°) 

169 

169 

109 

PIEDMONT 

102 

9-   4 

14 

12-18 

3-10    (21°) 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

10-   8    (27°) 

10-   8    (27°) 

11-  6    (24°) 

241 

169 

169 

PINEVILLE 

102 

9-   2+ 

1 

12-18 

4-17    (24°) 

4-22    (27°) 

4-23    (32°) 

10-   8    (30°) 

11-   2    (27°) 

11-   7    (18°) 

204 

194 

168 

POINT   PLEASANT 

104 

9-  3 

10 

12-18 

3-10    (24°) 

3-11    (25°) 

4-21    (30°) 

10-   8    (32°) 

11-   5    (28°) 

11-   7    (20°) 

242 

239 

170 

POINT   PLEASANT    6    NNE 

102 

9-   2+ 

5 

12-24 

3-10    (20°) 

4-21    (27°) 

4-28    (32°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

212 

170 

162 

RAINELLE 

96 

9-    1+ 

-   6 

12-19 

4-22    (22°) 

4-22    (22°) 

4-28    (32°) 

9-14    (30°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

169 

169 

139 

RAVENSWOOD  DAM  22 

102 

9-  2 

9 

1-  6 

3-10    (21°) 

4-17    (27°) 

4-22    (31°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-   5    (23°) 

240 

174 

169 

RICHWOOD  2   N 

92 

9-    1+ 

2 

12-19 

4-20    (22°) 

4-22    (28°) 

4-28    (31°) 

10-   7    (32°) 

10-   8    (26°) 

11-   5    (23°) 

199 

169 

162 

RIPLEY 

102 

9-  3 

4 

12-24 

3-11    (24°) 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

10-   8    (26°) 

10-   8    (26°) 

10-31    (24°) 

234 

169 

169 

ROWLESBURG    1 

101 

9-   3 

7 

12-19 

3-10    (19°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

10-   8    (27°) 

10-   8    (27°) 

11-   5    (23°) 

240 

169 

169 

SHADY  SPRINGS   2   ESE 

94 

9-  2 

-13 

12-18 

4-28    (21°) 

4-28    (21°) 

4-28    (21°) 

9-14    (29°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

163 

163 

139 

SPENCER 

100 

9-   2+ 

9 

2-18+ 

3-10    (18°) 

4-   5    (28°) 

4-22    (30°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-  6    (24°) 

241 

186 

169 

SPRUCE    KNOB 

93 

8-31 

0 

12-19 

4-22    (20°) 

4-28    (27°) 

4-28    (27°) 

10-   8    (30°) 

_ 

_ 

162 

UNION 

100 

9-  2 

6 

12-18+ 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

10-   8    (21°) 

10-   8    (21°) 

10-   8    (21°) 

169 

169 

169 

VALLEY  CHAPEL 

104 

9-  2+ 

3 

12-19 

4-15    (24°) 

4-22    (26°) 

4-22    (26°) 

10-   8    (25°) 

10-   8    (25°) 

11-   5    (21°) 

204 

169 

169 

VIENNA-BRISCOE 

102 

9-   4 

7 

1-   6 

3-11    (24°) 

4-21    (25°) 

4-22    (29°) 

10-   8    (29°) 

11-   5    (22°) 

11-   5    (22°) 

239 

198 

169 

WARDENSVILLE   R    M    FARM 

103 

9-   1 

5 

12-19 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

9-23    (30°) 

10-   8    (24°) 

10-   8    (24°) 

169 

169 

154 

WEBSTER    SPRINGS 

104 

9-   3 

2 

12-19 

_ 

4-22    (28°) 

4-22    (28°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-   5    (24°) 

169 

169 

WEIRTON 

100 

8-30+ 

8 

12-18 

3-   9    (14°) 

4-20    (28°) 

4-21    (29°) 

11-   5    (30°) 

11-   6    (21°) 

11-  6    (21°) 

242 

200 

198 

WELLSBURG    3    NE 

103 

9-  2 

2 

2-18 

4-19    (20°) 

4-22    (27°) 

4-24    (32°) 

9-23    (32°) 

10-   8    (25°) 

10-31    (20°) 

195 

169 

152 

WESTON 

103 

9-   4 

6 

12-19 

3-31    (24°) 

4-15    (27°) 

4-23    (31°) 

10-   8    (28°) 

10-   8    (28°) 

11-   5    (24°) 

219 

176 

168 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

| 

- 

- 

- 

- 

4-19    (22°) 

4-21    (27°) 

4-21    (27°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WHEELING  WARWOOD  DAM   12 

103 

9-   4 

10 

12-18 

3-10    (20°) 

4-19    (25°) 

4-21    (30°) 

11-   5    (30°) 

11-  6    (22°) 

11-   6    (22°) 

241 

201 

198 

WHITE   SULPHUR   SPRINGS 

98 

8-30+ 

5 

12-25 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

4-22    (23°) 

9-14    (29°) 

10-   8    (22°) 

10-   8    (22°) 

169 

169 

145 

WILLIAMSON 

104 

9-  3 

6 

12-18K 

3-11    (24°) 

4-17    (27°) 

4-22    (30°) 

10-31    (32°) 

11-   7    (18°) 

11-   7    (18°) 

241 

204 

192 

WINFIELD  LOCKS 

102 

9-   3 

10 

12-181 

3-11    (24°) 

3-11    (24°) 

4-22    (32°) 

10-30    (32°) 

11-   5    (28°) 

11-   7    (20°) 

241 

239 

191 

See  page  158  for  Table  4 
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ABERDEEN 

ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANOER 
tALPENA    1    NW 

0012 
0094 
0102 
0107 
0143 

UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UP5HUR 
RANDOLPH 

6 
2 
J 
10 

2 

39    03 
39    29 

37  43 

38  47 
38    55 

BO    18 

79  36 
60   39 

80  13 
79   40 

1060 
1219 
1550 
1855 
2980 

7 

2  9 
1 
7 
5 

19 

MAY 

2 
2 
1    2    3 
2 
2 

ARBOVALE    2 
ARNOLD 
tATHENS   CONCORD    COLLEGE 
BAYARD 
BECKLEY    VA   HOSPITAL 

0249 
03O7 
0355 
0527 
05BO 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

7 
6 
7 
9 

7 

36  26 

38  54 

37  25 

39  16 

37    47 

79   49 

60   31 
81    01 
79   22 
81    11 

2734 
960 
2600 
2375 
2330 

B 

6  0 
46 

3C 
7 

L3 

49 

46 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

8ELINGTON 

BELLEVILLE   DAM   20 

BELVA 

BENSON 

BENS   RUN 

0633 
064  5 
0661 
0679 

06B7 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEASANTS 

Lfl 

e 

10 
B 

39    02 
39    09 

38  14 

39  09 
39   27 

79   56 

81    45 
Bl    12 
BO   33 
Bl    07 

1679 
600 
710 

1080 
652 

2B 
52 

15 
36 
3 
26 
52 

2 

2 

2 
12    3 
1    2    3 

BERKELEY    SPRINGS 

BFRLIN 

BIG    SKIN   CREEK 

BIRCH   RIVER    6    SSW 

BLUEF1ELD    1 

0710 
071B 
0624 
0844 
0918 

MORGAN 

LEWIS 

LEWIS 

NICHOLAS 

MERCER 

9 
6 
6 

7 

39   37 
39    03 
38    58 
38    25 
37    16 

78    14 
60   21 

80   26 

80  47 

81  13 

640 
1050 
1050 
1865 
2550 

9 

5 

M 

9 
7 
13 

5 
56 

12    3 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 

BLUEFIELD    2 
BLUESTONE   0AM 

BRANCHLAND 

BRANDONV1LLE 

BROWNSVILLE 

0923 
0939 
1075 
1063 
1173 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

7 
7 
3 
2 

6 

37    16 

37  39 

38  13 

39  40 
39    03 

81  13 

BO   53 

82  12 

79  37 

80  29 

2590 
1388 
600 
1798 
1032 

10 

11 
29 

5 

1C 
14 
21 
29 

2 

2 

12    3    4 

2 
1    2    3 
1    2    3 

BRUSHY    FORK 
BRUSHY    RUN 
BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 

1196 
1204 
1215 
1220 
12B2 

HARRISON 
PENDLETON 
POCAHONTAS 
UPSHUR 

BRAXTON 

6 

9 
7 
10 
5 

39    13 
36    50 
3B    11 
39    00 
36    52 

80    13 

79  15 

80  08 
60    16 
80   40 

1030 
1375 
2100 
1459 
770 

58 

B 
14 

1 
62 

5 

JAN 

MAY 

2 
2 
2 
1    2    3 
2 

CA8WAYLINGO   STATE    FOREST 
CAIRO   3    S 
CAMDEN-ON-GAULEY 
CANAAN   VALLEY 
CENTRAL IA 

1319 
1326 
1363 
1393 
1526 

WAYNE 

RITCHIE 

WEBSTER 

TUCKER 

BRAXTON 

B 
5 

2 

4 

37  59 
39    10 

38  22 

39  03 
38    37 

82    21 
81    10 
80   36 

79  26 

80  34 

740 
660 
2030 
3250 
950 

5 
8 

5 

43 
51 
8 
3 

1    2    3 
1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 
CHARLESTON    1 
CLARKSBURG   1 

CLARKSBURG    2 
CLAY    1 

1570 
1575 
1677 
16S2 
1696 

KANAWHA 

HARRISON 
HARRISON 

CLAY 

4 

6 
6 

38    22 

38  21 

39  16 
39   17 
38    27 

81    36 
81    39 
80   21 
80   20 
61    05 

950 

600 
977 
1000 
722 

4 
49 

30 

12 
66 

36 
9 
39 

29 

SETT 

1    2    3    C 
1    2    3 

1    2    3    4   C 
2 
2 

CLAY    2 
tCLENDENlN   2    SW 
COBURN   CREEK 
CRANBERRY   GLADES 
CRAWFORD 

1701 
1723 
1806 
2013 

2022 

CLAY 

KANAWHA 

HARRISON 

POCAHONTAS 

LEWIS 

4 

6 
7 

6 

36    26 
36    29 
39    15 
38    11 
36    52 

Bl    04 
81    22 
30    26 
80   16 
80   26 

650 
617 
1075 

3400 
1107 

9 

3 

7 
9 

29 

C 

2 

2 

1    2    3 

2 

CRESTON 
OAILEY 

DAVIS 

DAV1SSON    RUN 
DUCK   CREEK 

2054 
2151 
2209 

2217 
2486 

WIRT 

RANDOLPH 
TUCKER 
HARRISON 
HARRISON 

5 
10 
2 
6 

6 

38    57 

38  49 

39  08 
39    16 
39    09 

81    16 
79    53 

79  28 

80  24 
80   24 

640 

1940 
3120 
1000 
1068 

52 

53 
15 

8 

7 

1    2    3 
2 

C 
2 
2 

EAST    RA1NELLE 

ELK 

ELKINS   WB   AIRPORT 

FAIRMONT 

FINK   RUN 

2638 
2701 

2719 
2920 
3024 

GREENBRIER 
HARRISON 

RANDOLPH 

MARION 

UPSHUR 

4 
6 
10 

6 

10 

37  58 
39    11 

38  53 

39  26 
39    00 

80   45 
80   14 

79  51 

80  08 
80   16 

2410 
1000 
1970 
1298 
1420 

54 
46 

5 

16 
54 
61 

7 

2 

2 
1    2    3    C 
1    2    3 

2 

FLAT    TOP 
fFPANKLIN   3   NE 
FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 

3072 
3215 
3236 
33  53 
3361 

MERCER 

PENDLETON 

LEWIS 

MC    DOWELL 

BRAXTON 

7 
9 
6 

1 

37   35 

36  42 
39    06 

37  22 

38  41 

81    07 

79  2  0 

80  31 

81  33 
80   46 

3225 
1700 
103  0 
1426 
840 

15 
5 

33 
3 

15 
16 

36 
3 

1    2    3   C 
1    2    3   C 
C 
1    2    3   C 
1    2    3   C 

GLENVILLE    1 
GRAFTON 
tGRANTSVILLE    2   NW 
GRIFFITHSVILLE 
HACKERS   CREEK 

3544 
3630 

3648 
3749 
3  793 

GILMER 
TAYLOR 
CALHOUN 

LINCOLN 
HARRISON 

5 
10 
5 
3 

G 

38  56 

39  21 

38  56 

36    14 

39  08 

80   51 

80  00 

81  06 
81    59 
80   26 

605 

1100 
730 
850 

102  0 

58 

58. 
7 

64 
56 

7 

16 

1    2    3 
1    2    3 

2 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS    FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT    GALL  I  POL  IS   DAM 

3816 
3646 
3927 
3974 
4200 

BARBOUR 

LINCOLN 

JEFFERSON 

WETZEL 

MASON 

10 
! 
9 
& 
B 

39   03 

3B    17 
39    19 
39    33 
38    41 

80   07 
82    06 
77   44 
80   40 
82    11 

1375 
642 
405 
809 
564 

10 

6 
5 

14 

10 
64 
1  1 

15 

5 

2         C 
1    2    3 
2 

1    2    3 
12    3    4 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT    LOCK    15 

HUNDRED 

HUNTINGTON    1 

4264 
4261 
43  09 
4369 
4378 

PRESTON 

LEWIS 

MARION 

WETZEL 

CABELL 

11 
6 
6 
B 
B 

39    26 

38  59 

39  30 
39    41 

38    25 

79  31 
60   22 

80  08 
80   27 
82    22 

2540 
1075 

878 
1034 

675 

3 

56 

3 

29 
31 

57 

1    2    3 

2 

2 

C 
1    2    3 

HUNTINGTON   WB    CITY 

1AEGER 

IRELAND 

ISAACS   CREEK 

JANE    LEW 

438B 
4408 
4478 
4499 
4559 

CABELL 
MC    DOWELL 
LEWIS 

HARRISON 
LEWIS 

B 

i 
G 

6 
6 

36  25 

37  28 

38  49 

39  12 

39    06 

82    27 
81    49 
80   26 
80   30 
80   25 

565 
980 

1142 
1063 
1020 

5 

5 

7 
16 

7 
29 

1    2    3    C 
2 
2 
2 
2 

JESSE    RUN 
JUNCTION 
KEARNEYSVILLE    1    NW 

KERMIT 

KNOBLY   MOUNTAIN 

4619 
4697 
4763 
4816 
4941 

LEWIS 

HAMPSHIRE 

JEFFERSON 

MINGO 

MINERAL 

6 

9 
9 
1 
B 

39    06 
39    19 
39    23 
37    50 
39   22 

80   20 

78  52 
77    53 
82    24 

79  00 

1120 
800 
550 
620 

1400 

3 

22 

6 
3 
23 
26 

13 

2 
12   3 
12  3 

2 

2 

KUMBRABOW   STATE    FOREST 
LAKE    FLOYD 
LAKE    LYNN 
LEW1SBURG 

LINDSIDE 

4971 
4994 
5002 
5224 
5284 

RANDOLPH 
HARRISON 

MONONGALIA 
GREENBRIER 

MONROE 

10 
6 
2 
7 
7 

38  35 

39  17 
39   43 
37   48 
37    27 

6  0    05 
80   30 

79  51 

80  26 
80   40 

3210 
1110 

900 
2260 

2000 

13 
51 

13 
7 
29 
5  7 
13 

1    2    1 

2 

2         C 
1    2    3 

2 

Y    UNL/JCi-A. 

WEST 

VIRGINIA 
1953 

Station 

X 

& 

County 

0> 

a 

1 

48 
2 

% 

Q 

J 
1 

J 

a 
o 

3 

> 
* 

53 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refei 

d 

a 

a 

i 

a 

> 

—  $ 
c  c 

II 

<*  0 

11 

to 

tables 

LITTLE    SKIN   CREEK 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 

LOGAN 

LONDON    LOCKS 

5314 
53  2  3 
5341 
53  5  3 
5365 

LEWIS 
JACKSON 
GILMER 
LOGAN 

KANAWHA 

6 
9 
5 
3 

38    58 
38    54 
38    51 

37  51 

38  12 

80  25 

81  32 
80   58 

82  00 
61    22 

1068 
660 
720 
664 
623 

26 
IB 

7 
40 

le 

2 

C 

c 

1    2    3   C 
1    2    3 

LOOKOUT    2 
MADISON 

MANNING! ON    1    N 
MANNINGTON    1    W 

5400 
5563 
5600 
562! 
^626 

FAYETTE 

BOONE 

LOGAN 

MARION 

MARION 

4 
3 
6 
6 

38    04 

38  03 
37    44 

39  33 
39   32 

80  58 

81  49 
81    53 
80   21 
80   22 

2300 
675 
750 
974 
995 

31 

51 

l 
32 
11 
51 

7 

JAN 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

MARTINSBURG   CAA   AIRPORT 

MARTINSBURG   2   W 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC   MECHEN   DAM    13 

5707 
5712 
5  73  9 
57*  J 
5847 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

9 
9 
9 

7 
8 

39   24 

39    2B 

38  52 
3  7    26 

39  59 

77  59 
7B    00 

78  52 
81    15 
80   44 

537 
535 

1625 
2600 
646 

55 

2 

61 
14 

3 
37 

1    2    3 

C 
1    2    3   C 
2 
2 

M1DDLEB0URNE    2    ESE 
M1DVALE 
MOOREF I  ELD 
MOOREFIELD   MC    NEILL 
MORGANTOWN   CAA    AIRPORT 

5963 

■5  96  4 
6163 
6168 
6209 

TYLER 
RANDOLPH 
HARDY 
HARDY 

MONONGALIA 

8 
10 
9 
9 

9 

39   29 

38  57 

39  03 
39    09 

39   38 

80   52 
80   05 
76    58 

78  54 

79  55 

750 
1813 
820 
BOO 
1245 

12 

4  5 

5 

12 
15 

4  5 

5 

7 

12    3 

2 
1   2  3  C 
1    2    3 
12    3 

MORGANTOWN    LOCK    &  DAM 
MOUNT    CLARE 

MT    STORM 
NAOMA    1    E 
NEW   CUMBERLAND    DAM   9 

6213 

6276 
6293 
6362 
0442 

MONONGALIA 

HARRISON 

GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 

6 

9 
9 

4 
9 

39   37 
39   13 

39  17 
37    52 

40  30 

79  58 

80  20 

79  14 

81  29 

80  37 

826 
1040 
2850 
1130 

671 

31 

59 

31 
16 
3 
13 
55 

1    2    3 
2 

2         C 
2         C 

1    2    3 

NEW   MARTINSVILLE 

OAK   HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA   AIRPORT 

PARKERSBURG  WB   CITY 

6467 

6591 
667-. 

6'- 9 
t559 

WETZEL 

FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

S 

9 
B 

8 

39   39 
37    56 
39   30 
39    21 
39   16 

80  52 

81  09 
78   17 
81    26 
81    34 

63  7 
1992 
950 
837 
615 

90 
11 

6 

64 

59 
11 

7 
6 
68 

1    2    3 
1    2    3    C 

2 
12    3 
1    2   3   C 

PARSONS   2 

PETERSBURG   WB   CITY 
PHILIPPI 
PICKENS    1 
P I EDMONT 

696' 
695-. 
6  9  =  :; 
6991 
7004 

TUCKER 

GRANT 

HARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 

: 
g 

10 
10 

9 

39   06 
39    00 
39    09 

38  40 

39  29 

79   41 

79  07 

80  02 
80   13 

79    02 

1900 
1013 
1281 
2695 
1053 

2 

14 

51 
39 

2 

14 

6  0 
52 
37 

1    2   3 

1    2    3    C 

2 
1    2    3 
1    2    3 

P1NEV1LLE 
POINT    PLEASANT 
POINT    PLEASANT    6   NNE 
POLK    CREEK 
PRINCETON 

■•029 
-105 
7110 

7115 
7207 

WYOMING 

MASON 

MASON 

LEWIS 

MERCER 

3 

B 
8 
6 

7 

37  35 

36  51 

38  55 

39  03 

37  22 

81  32 

82  08 
82    04 

80  34 

81  05 

1350 
569 
625 

1074 
2410 

10 
59 
3 

10 
63 
3 

7 
23 

1  2  3 
1  2  3 
1    2    3 

2 

2 

tOUEEN    SHOALS 
RAINELLE 

RAVENSWOOD   DAM   22 
RENICK    2    S 
RKHWOOD   2   N 

7265 
^306 
7352 

7444 
7504 

KANAWHA 

GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

6 

38    26 
3  7    58 
38    57 

37  58 

38  15 

81    17 

80  47 

81  45 
80   21 
80   32 

620 
2424 
584 

1900 
3000 

22 

30 

2 

22 
36 
37 
2 

JAN 

MAY 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 
1    2    3 

RT .    FK.    OF    STONECOAL   CR. 

RIPLEY 
ROANOKE 
ROCKFORD 
ROHRBOUGH 

7536 

7552 

7599 

7656 
7716 

LEWIS 

JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

6 
8 
6 
6 
6 

38  54 
36   49 
36    56 

39  08 
38    59 

80  26 

81  43 
80   29 

80   20 
80   30 

1086 
610 
1050 
1035 
1036 

' 

7 

7 
29 
16 

7 

2 
12    3 
2 
2 
2 

R0WLES8URG    1 

ST    MARYS 

SALEM 

SAND    FORK 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

7765 

7B7S 
7683 
7901 

8063 

PRESTON 
PLEASANTS 
HARRISON  s 
LEWIS 
RALEIGH 

2 
B 
6 

6 

7 

39    21 
39    23 

39    17 
38    55 
37    42 

79  40 
81    12 

80  34 

80  26 

81  03 

1375 
640 
1047 
1085 
2750 

11 

4 
12 

68 
41 
15 
7 
12 

SEPT 

1    2    3 

2 

2 

2 
1    2    3 

Sh INNS TON 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
fSPRINGFIELD   2    S 

6145 
8274 
9?  66 
63  B  4 

6409 

HARRISON 

DODDRIDGE 

RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

6 
8 
5 
5 

9 

39    23 

39    17 
39    04 

38  48 

39  26 

80    18 

80  43 

81  05 
81    21 
78   43 

910 
800 
840 
964 
700 

53 

15 
54 

2 

C 

c 

1    2    3 

C 

SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    DAM 
SUGARCAMP    RUN 
SUMMERSV1LLE    2 
SUTTON    2 

8433 

9536 
9560 
96  06 
B662 

PENDLETON 
GRANT 
LEWIS 
NICHOLAS 

BRAXTON 

9 
9 
6 

4 

36    41 
39    08 
38    50 
38    17 
38    40 

79   31 

79  IB 

80  25 

80    51 
80   43 

3050 
3400 
1180 
1850 
828 

5 

21 
33 

7 
17 

5 

1    2    3 
2 
2 

2         C 

2 

SYCAMORE   CREEK 
TERRA   ALTA    2 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART    DAM 

9699 
S?92 
9  6  07 
9924 
9996 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

6 
2 
2 

10 

39    14 
39   27 
39    09 

38  41 

39  19 

80  25 
79   33 

79   30 

81  50 

60    02 

1000 
25B0 
3010 
630 
1200 

B 
24 

2 

C 
2 

C 

c 

UNION 

UPPER    DAVISSON   RUN 
UPPER    SYCAMORE   CREEK 
VALLEY   CHAPEL 
VALLEY   HEAD 

9011 
4  036 
9044 
9072 

9086 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

7 
6 
6 
6 
10 

3  7   36 
39    16 
39    14 
39    06 
38   33 

80   32 

80   26 
80   27 
80   24 
80   02 

1975 
1084 
1074 
1011 
2425 

49 
29 

48 
7 
6 
29 
15 

1    2   3    C 

2 

2 
12    3 

2         C 

VANDAL  I A 
VIENNA-BRISCOE 
WARDENSVILLE    R   M    FARM 
WASHINGTON   DAM    19 
WEBSTER   SPRINGS 

9  J  04 
9168 
92  91 
9309 
9333 

LEWIS 
WOOO 
HARDY 
WOOO 
WEBSTER 

6 

9 

8 
4 

38  56 

39  21 
39    06 
39    16 
38    29 

80  24 

81  32 
78    35 
81    42 
80   25 

1120 
634 
1200 

600 
1560 

6 

35 

IB 

29 
11 

34 

36 
19 

13 

2 

1    2    3 
12    3    4 

2 
1    2    3   C 

WEIRTON 

WELLSBURG   3    NE 

WEST   MILFORD 

WESTON 

WHEELING-OHIO  CO  CAA    AP 

9345 
93rV? 
9429 
9439 

9"H7 

HANCOCK 

BROOKE 

HARRISON 

LEWIS 

OHIO 

8 

9 
6 
6 
3 

40   24 
40   19 
39   12 

39  02 

40  11 

80   36 
80   35 
80    24 
80   28 
80   39 

1050 
666 
979 
1026 
1190 

5 
53 

30 
5 

5 

60 
27 
62 
5 

SEPT 
AUG 

1    2    3 
1    2    3 

2 
1    2    3 

1    2    3 

WHEELING   WARWOOO    DAM    12 
WHITE    SULPHUR    SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON    2 
WINF1ELD    LOCKS 

94-32 

9  52  2 
9  6  0  5 
96)  u 
9fc.6  3 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 

8 
7 
1 
1 

40    06 
37   48 
37    40 

37  40 

38  32 

80   42 

80  18 
82    17 
82    17 

81  52 

659 
1914 
673 
700 
571 

45 

50 

51 

15 

69 
49 
52 
3 
15 

12    3 
12    3 
12   3 

2 
1    2    3 

t       1-B1G   SANDYp       2-CHEATi       3-GUYAN00T i 


MEW   NAME 
ALPENA    1    NW 


ATHENS   CONCORD  COLLEGE 
CLENDENIN    2   SW 
FRANKLIN    3   NE 


5-LITTLE    KANAWHA |       6-MONONGAHELAt 

t    CHANGES    IN    STATION   NAMES 

OLfl  NAME 

ALPENA    1   W 
ALPENA 
ATHENS 

QUEEN   SHOALS 
FRANKLIN 


9-POTOMAC i 


DATE 

April  1953 
March  1953 
February  1953 
Hay  1953 
February  1953 


11-YOUGH10GHENY 


CHARLESTON    1 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY 
JESSE   RUN 
MOOREHEAD 

QUEEN  SHOALS 
ROWLESBURC  1 
THOMAS 

WARDENSVILLE  R 
WILLIAMSON  2 


RELOCATIONS 

All    equipment    moved    100    feet    NNW 
Rain   gage   moved   0.2   nlle  N 
All    equipment    moved   0.4   mile   W 
All   equipment   moved   1.2  miles   SE 
All    equipment    moved    0.4   mile    SSE 

All    equipment    moved    to   Clendenln   2    SW 
Rain  gage   moved  43   feet  E 
All    equipment    moved    0.2   mile   SSW 
All   equipment   moved  400  feet   WSW 
Rain  gage  moved   100  feet  E 


September 

17 

1953 

July 

23 

1953 

November 

12 

1953 

December 

1953 

September 

16 

1953 

Hay 

1 

1953 

September 

10 

1953 

February 

1 

1953 

March 

26 

1953 

January 

16 

1953 

See    page    158    for  Refer. 
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CHATTANOOGA:    1954 


WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1954 
G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 
WEATHER  SUMMARY 


Heavy  snow  provided  the  outstanding 
feature  of  West  Virginia  weather  dur- 
ing this  January.   Precipitation 
amounts,  average  temperatures,  the 
percentage  of  sunshine  and  the  average 
speed  of  the  wind  deviated  from  normal 
by  relatively  small  amounts.   No  se- 
vere storms  or  floods  occurred  during 
the  month. 

Snowfall  averaged  one  and  one-half 
times  the  normal  amounts.   It  was  the 
snowiest  January  since  1948  and  the 
snowiest  month  since  February  1948. 
The  heaviest  falls  were  in  Randolph 
and  Tucker  Counties,  where  the  west 
to  east  upslope  towards  the  Allegheny 
Plateau  caused  some  stations  to  have 
more  than  forty  inches  of  snow.   Most 
of  the  State  totals  were  from  ten  to 
twenty  inches  but  there  was  a  definite 
tapering  off  of  amounts  in  the  extreme 
southern  counties.   The  greatest  depths 
6n  the  ground  were  during  the  ll-14th. 
This  resulted  from  heavy  falls  near 
the  10th,  which  amounted  to  more  than 
ten  inches  at  some  places,  and  which 
were  supplemented  by  smaller  amounts 
on  the  next  four  days.   Except  for 
some  light  snows  in  the  Allegheny 
Mountains  on  the  17th  and  22nd,  no  snow 
of  significance  was  reported  during  the 
last  half  of  the  month.   Interruptions 
to  highway  travel  due  to  snow  and  ice 
were  relatively  brief  and  limited. 

The  state-wide  average  of  precipitation 
totals  showed  the  month  to  be  slightly 
below  normal.   This  is  the  seventh 
successive  month  in  which  precipita- 
tion has  been  below  normal  by  vari- 
able amounts,  some  were  large  and 
some  were  small.   The  northern  and 
western  counties  registered  amounts 
which  were  deficient  while  the  south- 
eastern stations  recorded  excessive 
amounts.   Most  of  the  amounts  in  the 


northern  tier  of  counties,  except  the 
northern  Panhandle,  and  from  the  Clarks- 
burg Water  Shed  to  the  Ohio  River  were 
deficient  by  one  to  two  inches,  while 
some  southern  stations  had  excessive 
precipitation  to  the  same  degree. 
Amounts  for  the  various  stations  varied 
from  6.40"  at  Kumbrabow  State  Forest 
to  0.95"  at  Martinsburg  CAA  AP.   The 
precipitation  was  spread  through  the 
month  fairly  well,  although  there  was 
very  little  during  the  last  nine  days. 

Although  temperatures  were  seven-tenths 
of  a  degree  above  normal,  it  was  the 
coldest  January  since  1948  and  the 
coldest  month  since  December  1950. 
Very  few  mean  temperatures  deviated 
from  normal  by  as  much  as  two  degrees. 
Most  averages  were  above  normal  but 
there  was  a  sprinkling  of  sub-normal 
averages  in  most  of  the  State.   Ex- 
treme readings  were  73°  at  Moorefield 
on  the  26th  and  12°  below  zero  at  Ham- 
lin on  the  13th.   Mean  temperatures 
ranged  from  38.2°  at  Huntington  WB 
City  and  Williamson  to  28.8°  at  Brand- 
onville.   Lowest  temperatures  of  most 
stations  ranged  from  five  degrees  above 
zero  to  five  degrees  below  zero  on  the 
13th  in  southern  counties  and  on  the 
13th  or  18th  in  northern  counties.   In 
general,  the  highest  temperatures  were 
in  the  sixties,  although  a  few  readings 
in  the  northeastern  panhandle  and  in 
the  south  were  up  to  seventy  degrees 
or  a  little  higher,  and  a  few  in  the 
extreme  northwest  were  down  in  the 
upper  fifties.   The  warmest  periods 
were  near  the  20th  and  26th. 

Vegetation  was  dormant  during  January 
and  only  seasonal  farm  activities  were 
performed.   In  general,  there  was  no 
improvement  in  the  deficient  subsoil 
moisture  condition.   -  H.L.A. 
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WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1954 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  ol  days  with 

precipitation 

1 

- 
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0> 

a 

•sag1 

<D     4, 

.8     1 

0  ~ 
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O) 
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..  w 
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3 
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o 
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o 
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a,  an 

S   *  5 

CHARLESTON  WB  AP 

s 

14 

9.3 

27* 

w 

27 

74 

1 

75              63 

70 

6 

8 

4 

2 

0 

0 

20 

7.9 

ELKINS  WB  AP 

WNW 

14 

6.1 

41 

w 

27 

- 

84 

69 

77 

6 

6 

9 

2 

0 

0 

23 

32 

7.8 

HUNTINGTON   WB   CITY 

7 

7 

5 

2 

0 

0 

21 

- 

PARKERSBURG   WB   CITY 

sw 

15 

6.9 

26 

NW 

30 

- 

- 

- 

- 

7 

6 

9 

0 

0 

0 

22 

29 

7.6 

PETERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

58 

68 

8 

3 

3 

1 

0 

0 

15 

- 

6.9 

•This    datum   Is   obtained 

by   visual   observation 

since   recording   equip- 

ment   is   not    available. 

It    Is   not    necessarily 

the   fastest    mile   occurr- 

ing  during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 
■ 

> 

< 

1 
I 

1 
S 

a 

■ 
c* 

i 

1 

Q     « 

!  5 

i  a 

1891 

31.7 

3.64 

1892 

29.4 

76 

-    3 

3.15 

1893 

22.6 

71 

-25 

2.49 

1894 

36.6 

70 

-   8 

2.41 

1895 

25.0 

69 

-21 

4.48 

1896 

32.4 

72 

-   6 

1.57 

1.8 

1897 

28.8 

69 

-18 

1.70 

4.0 

1898 

37.1 

75 

-   5 

5.10 

5.0 

1899 

32.1 

70 

-21 

4.05 

7.5 

1900 

34.5 

74 

-10 

2.24 

1.9 

1901 

33.6 

69 

-    4 

2.41 

7.3 

1902 

30.2 

64 

-    1 

3.65 

9.8 

1903 

31.8 

79 

-    7 

3.21 

8.6 

1904 

27.5 

72 

-18 

2.72 

10.8 

1905 

26.4 

70 

-14 

3.15 

22.0 

1906 

38.2 

80 

-    5 

3.79 

5.1 

1907 

38.7 

76 

-15 

6.41 

5.6 

1908 

31.0 

62 

-16 

2.92 

12.8 

1909 

36.8 

76 

-   5 

3.41 

8.7 

1910 

32.0 

67 

-   5 

5.68 

15.4 

1911 

37.3 

71 

-   5 

5.86 

7.0 

1912 
1913 

23.5 
40.7 

66 
74 

-34 
9 

2.60 
6.23 

13.6 

5.7 

1914 

35.8 

83 

-11 

3.18 

15.6 

1915 

31.7 

68 

-   8 

4.85 

10.4 

Temperature 

Precipitation 

Year 

i 

£ 
1 

1 
1 

2 

1 
S 

0* 
B 
I 

0  ~ 

jl 

1916 

38.8 

79 

-10 

4.86 

6.1 

1917 

33.2 

77 

-    9 

4.66 

8.3 

1918 

20.7 

55 

-27 

4.24 

21.5 

1919 

34.1 

69 

-16 

3.79 

6.9 

1920 

28.7 

77 

-11 

4.12 

3.9 

.  1921 

35.5 

71 

-    2 

2.76 

4.3 

1922 

30.2 

68 

-15 

2.75 

10.8 

1923 

35.2 

68 

-    1 

4.46 

4.4 

1924 

30.1 

70 

-15 

4.62 

1.8 

1925 

31.1 

63 

-27 

3.81 

15.8 

1926 

29.7 

66 

-23 

3.71 

13.3 

1927 

32.5 

74 

-14 

4.08 

5.9 

1928 

32.0 

74 

-14 

2.18 

4.0 

1929 

31.4 

75 

-19 

2.92 

6.1 

1930 

34.0 

80 

-13 

1.86 

7.0 

1931 

33.7 

71 

-10 

1.37 

3.6 

1932 

43.4 

82 

7 

4.82 

0.3 

1933 

39.8 

79 

1 

3.73 

1.2 

1934 

36.7 

71 

-15 

2.75 

1.6 

1935 

33.3 

74 

-23 

4.48 

9.7 

1936 

26.7 

64 

-31 

4.01 

16.6 

1937 
1938 

43.2 
33.5 

78 
77 

11 
-   2 

8.50 
2.22 

0.6 
4  .2 

1939 

36.4 

80 

-    7 

3.59 

11.0 

1940 

20.5 

62 

-24 

1.44 

14.5 

JANUARY 

Temperature 

Precipitation 

Year 

*> 

£ 

> 
< 

J3 
t» 

£ 

S 

i 

3 

« 

> 
< 

<  s 

1941 

32.5 

66 

-    6 

2.73 

5.1 

1942 

30.7 

67 

-23 

2.02 

5.6 

1943 

35.6 

80 

-    9 

3.43 

13.4 

1944 

33.2 

79 

-13 

2.11 

5.9 

1945 

28.4 

60 

-14 

3.28 

12.3 

1946 

34.6 

80 

-18 

2.38 

6.0 

1947 

39.0 

78 

-    6 

4.59 

6.9 

1948 

24.4 

70 

-25 

3.06 

17.9 

1949 

42.0 

77 

0 

4.87 

4.6 

1950 

45.2 

82 

8 

6.42 

T 

1951 

35.3 

79 

-    6 

3.79 

7.  1 

1952 

38.5 

81 

-12 

5.54 

3.5 

1953 

37.9 

69 

3 

4.54 

10.9 

1954 

33.8 

73 

-12 

3.30 

12.3 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WEST    VIRGINIA 
JANUARY    195* 


Temperature 


Si 


3z 


Precipitation 


.1 

5£ 


Snow.  Sleet.  Hail 


No.  ot  Days 


NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

RAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 


PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE 


R  M  FARM 


NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 


39.8 
41.7 

45.6 

42.5 

41.7 

40.2 
44.3 
44.9 
44.3 
43.5 

39.4 

44.  6M 
42.2 


46.1 
43.7 
38.8 
48.2 

44.1 

43.  1M 

39.2 

42.9 

43.7 

42.5 

42.0 
45.5 
43.5 
45.3 

42. 2M 

38. 4M 

40.9 

42.9 

41.1 

41.9 

43.2 
41.4 
42.6 
42.5 
43.6 

40.2 
42.2 
43.8 
46.8 
41.2 

40.0 

41.7 
43.8 

40.8 


46.5 
46.3 


45.3 
47.5 


40.9 

40.2 
48.7 
46.3 
46.3 
44.3 

46.7 
47.2 
45.0 
47.3 
46.1 


45.7 
45.4 


18.2 
19.5 
23.0 
17.7 
22.4 

21.3 
20.4 
20.7 
18.5 
20.7 

20.2 
25. 5M 
17.4 


23.7 
25.4 
18.8 
23.6 
23.5 

23. 3M 

19.0 

22.1 

21.8 

20.5 

24.7 
25.3 
21.9 
22.6 

21. 7M 

20.  OM 

18.9 

21.2 

20.7 

23.8 

23.2 
23.2 
24.5 
25.9 
26.5 

21.5 
18.4 
23.7 
24.7 
23.5 

23.3 
21.5 
23.1 
22.6 


24.0 
24.3 
22.9 
22.1 
25.8 

24.7 
25.5 
29.4 
26.3 
19.2 

21.8 
25.5 
24.8 
21.5 
22.9 

27.5 
29.2 
24.0 
27.5 
25.3 

25.4 
24.1 
24.3 
27.6 
24.2 


29.0 
30.6 
34.3 
30.1 
32.1 

30.8 
32.4 
32.8 
31.4 
32.1 

29.8 

35. 1M 
29.8 


34.9 
34.6 
28.8 
35.9 
33.8 

33. 2M 

29.1 

32.5 

32.8 

31.5 

33.4 
35.4 
32.7 
34.0 
32. OM 

29.  2M 

29.9 

32.1 

30.9 

32.9 

33.2 
32.3 
33.6 
34.2 
35.1 

30.9 
30.3 
33.8 
35.8 
32.4 

31.7 
31.6 
33.5 

31.7 

32.6 


35.3 
35.3 
34.2 
33.7 
36.7 

34,6 
36.6 
38.0 
36.0 
30.1 

31.0 
37.1 
35.6 
33.9 
33.6 

37.1 
38.2 
34.5 
37:4 
35.7 

35.4 
33.5 
36.0 
36.7 
34.8 


1.1 
1.0 


1.3 
1.3 


.1 

1.3 

.7 

1.2 
1.6 


1.4 

.6 

1.3 


1.6 
1«9 


1.6 
2.0 


3.1 
.2 
2.1 
1.6 
1.1 


1107 
1061 
943 
1076 
1012 

1055 
1004 
991 
1034 
1011 


925 
934 


895 
961 


977 
1108 


975 
910 
993 


1103 
1079 
1014 

98  7 

980 
1008 
96  7 
94  7 
919 

1052 

1067 

963 

899 


1025 
1027 


914 
915 
950 
964 
872 


875 
830 

1074 

1031 

904 


857 
82  5 
938 


869 
927 


0       6 

0  5 

01  7 
0|     5 

0    10 
Oi     9 

Oi    4 

Oj     3 

o!    5 


29|  0 

27  ,  2 

27  I  2 

29 1  2 

28|  1 

I 

28:  1 


1.02 
1.52 


.95 
1.76 
1.25 
2.02 
1.33 

1.26 
2.49 


2.96 
2.28 
2.63 
2.30 
2.90 


E  5.46 
2.00 
2.68 
3.57 

2.53 
2.80 
2.64 
2.26 
3.21 

4.23 
6.40 
2.34 
2.47 
2.57 


0 

2.20 

0 

0 

2.76 

0 

2.79 

0 

2.31 

1 

4 

5.40 

1 

4.36 

0 

3.17 

1 

2.26 

0 

2.20 

0 

E    2.65 

0 

3.50 

0 

2.44 

3.04 

0 

5.16 

0 

E    4.70 

0 

4.52 

0 

0 

4.96 

0 

3.78 

1 

4.90 

0 

3.63 

0 

3.33 

1 

1 

4.85 

0 

4.92 

0 

2 

3.38 

2 

1.96 

1 

2.98 

0 

2.71 

0 

3.83 

0 

4.76 

0 

4.52 

1 

3.92 

0 

4.14 

0 

5.14 

0 

2.48 

1 

1.97 

1.63 
1.56 


.65 
1.32 


.65 

1.70 
1.83 
1.29 
1.50 


1.31 

1.25 

.35 

1.40 

1.63 

.93 


1.02 
1.78 


.99 

1.22 
.86 


.92 
.55 
.37 


1.71 
.85 


1.66 
1.47 


.81 
.90 
.48 
.34 
1.30 

.18 


1.1 
.6 


.50 
.55 

.39 
.44 
.37 


1.20 
.34 
.70 
.79 

.49 
.70 
.35 
.55 


.60 
1.20 
.36 
.50 
.37 

.40 

.54 
.48 
.48 


.50 
.60 
.81 
.75 


1.70 
1.37 

1.01 

1.34 

1.05 

1.01 

1.12 

.81 


1.20 
1.36 


.48 

.52 

.81 

1.00 

1.02 

.97 

.85 
.91 
1.28 
.40 
.32 


28.5 
14.4 
11.3 

13.5 

9.1 
10.7 
10.0 
13.3 
10.3 

11.7 
14.0 


17.3 
12.0 
18.9 


49.4 
10.0 
14.7 
22.2 

13.6 
11.5 

16.0 


18.9 
41.0 
13.2 


12.1 
10.8 
10.2 


45.0 
22.0 
16.5 


11.1 
5.7 

14.6 
9.7 

17.3 


15.6 
13.3 


8.1 
.6 


9.0 
10.9 


9.0 
13.5 
6.7 


3.5     | 


7 

4 

9 

4 

8 

4 

7 

0 

e 

1 

7 

2 

9 

2 

9 

5 

8 

3 

7 

5 

9 

3 

8 

4 

10 

0 

9 

0 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
3ANUARY  195* 


Temperature 

Precipitation 

'J 

s! 

.  6 
SI 

« 

> 
< 

■  * 
fl 

J3 
01 

3 

£ 
a 

o 
S 

a 

>• 
Q 

B 
■ 

Q 

No.  of  Days 

t- 

J 

i! 

a 
o 

a 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

"3 

0 
H 

■3-0 

Is 

xU 

o 

e 

= 

t 

2 

J 

agio* 

S<  ;  So 
1 

S  > 

5  3 

§1 

—    0 

RAINELLE 

42.6 

21.4 

32.0 

.4 

65 

26 

3 

18 

1015 

o!     6 

28 

0 

5.35 

1.14 

.80 

16+ 

28.0 

5 

6+ 

11 

5 

0 

RAVENSWOOO    OAM    22 

45.7 

25.5 

35.6 

.2 

62 

20 

-    6 

13 

904 

0 

4 

24  1 

1 

1.79 

-    1.81 

0 

0 

RICHWOOD    2    N 

43.1 

23.4 

33.3 

63 

20 

1 

13 

979 

0 

5 

26  i 

0 

4.89 

.91 

22 

21.0 

12 

13 

5 

0 

RIPLEY 

45.7 

23.5 

34.6 

68 

26 

-    8 

13 

933 

0 

5 

26; 

1 

2.92 

.45 

14 

7.5 

13 

0 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

42.2 

M 

63 

26 

-    2 

13 

0 

6 

1 

1 

4.53 

1.03 

16 

10 

4 

1 

SPENCER 

45.0 

27.0 

36.0 

2.3 

65 

20+ 

4 

13 

891 

0 

6 

23 

0 

2.39 

-    1.62 

.52 

11 

9 

11 

8 

1 

0 

UNION 

43,9 

22.6 

33.3 

.0 

67 

27 

4 

13 

0 

3 

26 

0 

4.07 

.92 

.84 

16 

5.8 

2 

11 

8 

4 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

47.7 

26.1 

36.9 

70 

26 

4 

18 

862 

0 

2 

22 

0 

4.78 

.79 

.89 

11 

9 

13 

11 

4 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

46.7 

23.9 

35.3 

3.2 

65 

26 

7 

13  + 

915 

0 

3 

26 

0 

3.63 

.30 

.72 

17 

8 

4 

0 

WILLIAMSON 

49.6 

26.7 

38.2 

2.2 

71 

27 

-    1 

13 

0 

5 

23] 

2 

E    4.76 

.81 

1.00 

16 

5.5 

4 

11+ 

8 

5 

1 

WINFIELD    LOCKS 

45.2 

26.2 

35.7 

65 

20+ 

1 

13 

0 

4 

i 
25  1 

0 

2.69 

-       .08 

.70 

11 

7.0 

7 

11 

8 

1 

0 

DIVISION 

35.2 

i 

1 

3.89 

9.0 

STATE 

33.8 

.7 

1 
1 

1 

3.30 

-       .37 

12.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12       13       14       15   [   16   !    17       18       19  '   20      21      22  j  23      24      25      26  I   27      28      29  I   30 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
HLDEH *ON 
ALExANOER 

ALPENA 


NW 


/ALE  ^ 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

v  A  HOSPITAL  . 


REJ. INGTON 

A.  09 

HELLFVILLE  OAM  20 

1.93 

BELVA 

5.05 

BENSON 

2.96 

P^NS  RUN 

2.28 

BERKELEY  SPRINGS 

1.02 

oco l  IN 

3.27 

hi  -  iKIN  CREEK 

E2.94 

BIPCH  RIVER  ft  SSW 

- 

BLUEFIELO  1 

A. 96 

[ELD  2 

4.14 

BLUESrONE  DAM 

3.78 

BRANCMLAND 

3. S3 

R&ANDONVILLE 

2.63 

BROWNSVILLE 

2.30 

BRUSH*  RUN 

1.88 

BUCKEYE 

4.00 

BuCtCHANNON 

2.90 

RURNSVlLLE 

2.87 

CARWAVLINGO  ST  FORE :>  T 

A. 90 

CAIRO  3  S 

_ 

CAMDEN  ON  GAULEY 

A. 48 

CANAAN  VALLEY 

E5.46 

CENTRALIA 

3.97 

CHARLESTON  WR  AP 

3.63 

CHARLESTON  1 

3.33 

CLARKSBURG  1 

2.00 

CLAY 

3.51 

CLENOENIN  2  5« 

3.17 

CQBURN  CREEK 

CRANBERRY  GLADES 

_ 

CRAWFORD 

3. OB 

cri  roN 

2.68 

DAILEV 

3.57 

DAv ISSON  RUN 

2.60 

DUCK  CREEK 

3.14 

EAST  PAINELLE 

4.97 

ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

3.57 

FAIRMONT 

2.53 

FINK  RUN 

3.38 

h.at  rop 

4.85 

FRANKLIN  3  NE 

1.52 

GARY 

4.92 

GASSAWAY 

" 

GLENVTLLE  1 

2.80 

GRAFTON 

2.64 

GRANTSvILLE  2  NW 

2.26 

HACKERS  CREEK 

2.78 

HALL 

3.48 

HAMLIN 

3.38 

HARPERS  FERRY 

1.09 

HASTINGS 

3.21 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

1.96 

HOPE MONT 

4.23 

HORNER 

3.10 

HOULT  LOCK  15 

2.79 

HUNTINGTON  1 

2.98 

HUNT INGTON  WB  CITY 

2.71 

IAEGER 

5.52 

IRELAND 

3.76 

ISAACS  CREEK 

2.53 

JANE  LEW 

2.91 

JeSSF  RUN 

3.12 

JUNCTION 

- 

KFARNEvSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMflRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISRURG 

LINDSIOE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 

MANN INGTON  1  N 


MCMECHEN  OAM  13 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALE 
MOOREF1ELD 
MOOREFJELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MURGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PH1LIPP1 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

P1NEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 


3.92 

2.34 


1.76 
4.90 
2.2i 


2.78 
2.80 
5.11 


RECORD  MISSING 


.25 

.02 


•  02 
.17 


.38 

.40  E 

16 

.27 

.60 

.16 

.29 

.01 

.15 

.26 

.87 

06 

T 

.23 

IS 

•  85 

.70 

30 

*22 

.50 

10 

.33    E.72    E.02 


.10 
.05 
.29 

.30 
.10 
.52 


.10 
.29 
.65 


.as 


.36 


.74 

.27       .37  .11 

.39  .06 

.70  T 


.  0  7 


•  19 

See  Reference 


.22 


.05 


.25 

■06       .02 

.05      .02 

.25  E .20 
.02      T 
.40       .12 


.50 


»24 


2       .03 
•56|1.05       T 

i  Following  Station  Index 


•03       .40       .14 
T  .15       .35 


.18       .40 

.19       .18 

.17 


.13 
.15       .12 


.02       T  .04 


E.03       T        E.03 


.07       .33 

.20 
.10 


•10      .63 
•22      .37 


.13       T 

T 
.0*      T 


T  T  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


O 
O 

Day  of  month 

Station 

12   3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13  | 

14  |  15  ' 

16 

17 

18 

19   20  1 

21 

22 

23   24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

RAINELLE 

5.35 

.07 

.07 

.32 

•  03 

.05 

.55 

.54 

.15 

.04 

.24   .68 

.80 

.48 

.03 

.25 

.80 

.06 

.06 

.11   T 

•  02 

RAVENSWOOD  DAM  22 

1.79 

.07 

T 

.30 

T 

.03 

• 

.36 

.25 

.32 

T 

.16 

.05 

•  20 

•  05 

RENICK  2  S 

4.00 

.02 

T 

T 

.06 

.03 

.13 

.86 

T 

.66 

•  92 

T 

.17 

.67 

.37 

.  11 

RICMWOOO  2    N 

4.89 

.50 

.37 

* 

•  80 

.15 

.17 

.54 

.77 

.07 

•  18 

.91 

•  34 

■OS 

T 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.61 

.18 

.11 

.12 

•  13 

T 

•  26 

.32 

.77 

.07 

.32   .25 

.36 

.12 

.11 

.32 

•  17 

T     T 

RIPLEY 

2.92 

.08 

.30 

.10 

.10 

.25 

.40 

.45   .20 

.33 

.20 

.11 

.10 

.15 

.15 

ROANOKE 

3.08 

.16 

.16 

.17 

.05 

.15 

.16 

•  39 

.34 

.05 

.30   .20 

.35 

.07 

•  39 

.13 

.01   T 

T 

ROCK FORD 

2.6,6 

.26 

.12 

.16 

•  02 

•  23 

.20 

•  38 

T 

.20   .15 

.32 

.07 

T 

•  34 

.02   .11 

•  10 

T 

ROHRBOUGH 

2.45 

.14 

.12 

.20 

.11 

.10 

.35 

T 

.24   .23 

.34 

.11 

T 

•  42 

•  09 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

4.36 

.43 

•  10 

.30 

•  15 

.10 

.40 

.65 

■  OS 

.10 

.04   .72 

.42 

.20 

.10 

T 

•  25 

T 

T     T 

•  25 

.10   T 

T 

ST  MARYS 

2.05 

•  13 

.12 

.14 

.02 

.12 

.24 

T 

.40   .09 

.06 

.03 

T     .07 

.24 

.01 

T     .05 

.33 

T     T 

SAND  FORK 

.30 

.  15 

.13 

.30 

.27 

.15 

•  05 

•  07 

- 

- 

- 

.05 

.10   .15 

.10 

.03 

.05 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

4.53 

.10 

.03 

•  18 

•  06 

.25 

.80 

.11 

•  03 

.51 

1.03 

•  04 

•  IS 

.82 

.30 

•  06 

.03 

SM INNS TON 

2.45 

.24 

.04 

•  16 

-.01 

.40 

.08 

.17 

.03 

.01 

.39   .07 

.22 

.07 

.15 

.16 

.03 

.06 

.13 

T 

•  03  • 

SPENCER 

2.39 

.03 

T 

T 

.37 

.02 

.18 

.52 

■  02 

•  01 

T     .27 

.43 

.02 

T 

.17 

.21 

.  14 

T 

T 

T    . 

SPRUCE  KNOB 

2.49 

.10 

.23 

.18 

.95 

•  05 

.10 

.21 

.52 

.15 

STONY  RIVER  OAM 

E2.57 

.19 

E.10 

E.30 

E.10 

E.90 

.18 

•  32 

.03 

E.15 

.20 

.10 

SUGARCAMP  RUN 

3.61 

.16 

.04 

.21 

.05 

T 

.29 

•  93 

.02 

•02   .43 

.47 

•  13 

T 

■  15 

.55 

.  14 

.02 

SUMMERSWLLE  2 

- 

.39 

.20 

.60 

T 

T 

1.02 

* 

.71 

.57 

.75 

.75 

•  30 

- 

.15 

SUTTON  2 

3.40 

.04 

•  34 

# 

1.14 

.03 

.39 

.45 

.05 

.23 

.65 

•  08 

SYCAMORE  CREEK 

2.31 

.20 

.19 

.13 

.02 

.20 

•  18 

.37 

.04 

.18   .28 

• 

.16 

•  16 

.10 

.02 

.08 

THOMAS 

4.6B 

T         .15 

.18 

•  36 

.29 

.15 

.28 

.71 

.11 

.23 

.77 

.33 

•  16 

.06 

•  06 

.33 

.09 

.03 

.14 

.23   T 

T 

.02  . 

UNION 

4.07 

.15 

.03 

.06 

.14 

.58 

.03 

.43 

.84 

T 

.37 

.83 

.55 

.05 

.01 

UPPER  OAVISSON  RUN 

2.38 

.22 

.35 

.04 

• 

.35 

.31   .30 

.31 

.26 

.24 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

2.27 

•  3r 

* 

.22 

T 

.35 

* 

.26 

T 

.02   * 

.57 

•  13 

•  12 

.16 

.13 

T     T 

VALLEY  CHAPEL 

3.17 

.20 

.09 

.24 

.14 

.18 

.24 

.57 

.05 

.26   .21 

.32 

.12 

.05 

•  17 

.16 

T 

•  17 

T 

T 

VALLEY  HEAD 

4.39 

T           .28 

.06 

•  30 

.15 

.12 

.22 

.70 

.15 

.10 

T     .73 

.53 

•  05 

.06 

.44 

.26 

T 

.10 

.12 

•  02  • 

VANDAL  I  A 

3.37 

.05 

.15 

.16 

.04 

•  21 

.27 

.52 

•  05 

.02 

.34   .27 

.38 

.13 

•  14 

.40 

.19 

.05 

VIENNA  BRISCOE 

2.26 

.09 

.03 

.19 

.14 

•  20 

.01   .38 

•  25 

.01 

.17 

•  40 

.39 

T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

." 

.12 

" 

•  28 

.21 

.02 

WASHINGTON  DAM  19 

2.22 

.07 

•  19 

T 

.43 

.01 

T     .33 

.26 

.01 

.13 

.36 

T 

.04 

•  39 

WEBSTER  SPRINGS 

4.78 

.18 

T 

.42 

.10 

.05 

.43 

•  89 

.05 

.07 

.71 

•  50 

•  12 

•  06 

.72 

.26 

T 

.17 

•  05 

rtElRTON 

2.20 

.03 

T 

.10 

.07 

T 

T 

.05 

.20   .02 

.50 

.05 

•02   .41 

•  14 

T     .15 

•  40 

•05   .01 

T 

T    • 

WELLSRURG  3  NE 

E2.65 

.10 

•  05 

•  05 

E.15 

T 

.20  £.10 

•  60 

.06 

.45 

•  17 

•  13 

.55 

T 

.04 

WESTON 

3.50 

.06 

.01 

•  02 

.33 

.05 

.36 

.81 

.06 

.05 

.56 

.38 

.10 

.04 

.12 

.28 

.08 

T 

•  14 

.05 

T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

2.44 

.04 

T 

.14 

T 

T 

.12 

.01 

.01 

.06 

.25 

.27 

.07 

T 

.03 

.75 

.03 

.02   T 

.61 

.01 

•  02  • 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.63 

.05 

.01 

.02 

•  33 

.57 

T 

.15 

.35 

.72 

.25 

•  63 

.50 

.05 

WILLIAMSON 

E4.76 

T 

,&t~ 

.08 

.74 

•  65 

E.05 

.70 

1.00 

.42 

.72 

.26 

.10 

•  02  • 

WILLIAMSON  2 

4.82 

.02 

•  08 

.74 

•  76 

.05 

.77 

.95 

T 

.39 

•  70 

.27 

.09 

T 

WINFIELO  LOCKS 

2.69 

.03 

.01 

.02 

•  16 

•  03 

.16 

.70 

T 

.43 

.45 

T 

.01 

.25 

.28 

.03 

.13 

T 

T    • 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  la  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  stato  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  i 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSff,  Indicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  poet  office. 
Observation  times  given  Id  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

In 


Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  In 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  uol 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  Id  Table 


Table  1,  beginning  with  July  1948. 
?bs  otherwise  indicated. 
7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observatlo 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  m 
for  successive  observations;  consequently 


lme  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
ured  at  selected  stations  when  the  depth  o 
aslonal  drifting  and  other  causes  of  local 


■e  of  observation. 

tatlons.  For  theE 
snow  on  the  grouc 
irarlabllity  in  the 


See  the  Stat 

stations  sno 


Index  for  observation  time. 


m  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQDIV  In  Table  7  leans  the  water 
is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
nowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tabl< 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  neasureme 

<D  Data  in  the  column  formerly  headed  No. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  lndlcati 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record. 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:30  a.m.  E.S  T.  of  the  following  day. 


2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

nged  to  No.  of  Days  .10  or  tore  effective  January  1,  1954. 

order  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

represent  the  value  for  a  full  month. 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1954 


Day  01  Month 


9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 


BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
8LUEFIELD  1 
BLUESTONE  DAM 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 


CANAAN  VALLEY 


CHARLESTON  WB  AP 


CHARLESTON  1 


CLARKSRURG  1 


CRANBERRY  GLADES 


ELKINS  WB  AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 


GRANTSVILLE  2  NW 


HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 
HOPEMONT 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 


MAX 
MIN 

53 

18 

52 

15 

MAX 
MIN 

46 
25 

52 
23 

MAX 

MIN 

52 
23 

49 

18 

MAX 
MIN 

50 
24 

54 

18 

MAX 
MIN 

53 

28 

55 

17 

MAX 
MIN 

51 
31 

56 

24 

MAX 
MIN 

54 

17 

57 
17 

MAX 
MIN 

51 
13 

54 

11 

MAX 
MIN 

47 
24 

57 

17 

MAX 
MIN 

40 
23 

53 

21 

MAX 
MIN 

35 
24 

46 
21 

MAX 
MIN 

54 
23 

58 

17 

MAX 
MIN 

50 
27 

56 
20 

MAX 
MIN 

54 
22 

57 
18 

MAX 
MIN 

45 

17 

57 
20 

MAX 
MIN 

39 

19 

48 
23 

MAX 

MIN 

53 
35 

58 
33 

MAX 
MIN 

43 
25 

55 
23 

MAX 
MIN 

39 
28 

50 

19 

MAX 
MIN 

43 
15 

46 
15 

MAX 

MIN 

41 
23 

54 
18 

MAX 
MIN 

47 
24 

56 

19 

MAX 
MIN 

51 
32 

55 
31 

MAX 
MIN 

44 
24 

50 

19 

MAX 
MIN 

55 
30 

55 
20 

MAX 
MIN 

52 

20 

56 

20 

MAX 
MIN 

53 
20 

53 
14 

MAX 
MIN 

53 
27 

47 
20 

MAX 

MIN 

49 
22 

55 
19 

MAX 
MIN 

40 
23 

53 
19 

MAX 
MIN 

43 
21 

56 
15 

MAX 
MIN 

37 
27 

49 
25 

MAX 
MIN 

41 
27 

54 
21 

MAX 
MIN 

42 
30 

MAX 
MIN 

55 
34 

59 
23 

MAX 
MIN 

55 
31 

59 
27 

MAX 
MIN 

56 

11 

60 

11 

MAX 
MIN 

57 
26 

54 
20 

MAX 
MIN 

42 
18 

51 
16 

43   33 
21   24 


35   33 
27   28 


48   36 
20   26 


47   34 
22   26 


32   35 

17   19 


32   32   27 


40   32 
23   26 


36   32 
24   28 


39   37   32 
20   19   17 


30   28   29 


34   29   3  3 


40   38 
24   26 


42   32 

21   19 


46   39 
25   29 


45   40   27 


20   29 
56   49 


42   3b 
25   28 


32   25   28 


39   33 
20   2b 


30   29   28 


47   44 
23   31 


26   29 

34   31 


32   36 
15   29 


46   38   32 


32   47   53 
22   18   31 


35   50   52 


36   43   58 
26   12   27 


38   39   34 
27   23   19 


37   53   53 
22   17   40 


37   39   45 
28   19   19 


28   28   49 
21   22   22 


32   43   53 
2b   15   30 


36   44 
27   25 


39   51   56 

30   25   48 


26   41   47 
16   15   20 


34   36   56 
29   26   26 


30   42   54 
23   21   24 


32   42   53 
26   24   39 


30   45 
18   14 


36   47   55 
26   24   30 


37   48   56 
28   26   42 


39   32 
25   27 


34   42   54 
29   22   21 


25   36   47 
19   20   23 


40   41   36 
28   25   23 


51   28 
26   21 


46   39 
27   21 


54   32 
29   18 


52   33 
25   20 


51   29 
27   13 


47   33 
31   22 


54   39 
32   28 


43   32 

24   17 


47   28 
24   18 


47   32 
28   22 


49   3  3 
26   21 


40   26 
22   16 


57   32 
30   23 


54   34 
34   20 


42   34 
25   22 


56   32 
30   22 


44   27 
25   21 


44   28 
19   18 


44   26 
25   15 


47   30 
30   22 


47   28 
23   19 


58   31 
27   20 


56   30 
27   20 


41   28 
22   16 


28 
8 

37 
26 

32 

8 

47 
30 

35 
6 

37 
23 

25   35   50 


37   42 
14   33 


43   38   41 


47   41   47 


32   45 

11  -12 


40   34   49 


34 
18 

44 
28 

38 
14 

49 
36 

25 
10 

33 

19 

19 
1 

38 
10 

35 
13 

42 

33 

35 
12 

41 
34 

37 
18 

43 
33 

35 

15 

39 
32 

14   39   40 


25   40   46 


19   30   38 


33   43 
2   26 


19   23   34 


39   40 
10   34 


36   42 
12   35 


19   33   44 


19   29   37 


37   42 
17   32 


3   15   33 


35   40 
1   33 


20   29   40 
12  -  9   21 


39   37 
7   29 


20   25   36 


15   33   37 


37   34   53 


40   29   48 


49   39   37 


40   36   55 


34   54 

18    3 


35   50 
12-3 


39   28 
21    8 


44   39   27 


39   39   40 


47   31 
29   15 


27   36 
10   23 


19   34   43 


62   63 
34   45 


49   59 
34   29 


58   65 
32   33 


33 

48 

61 

63 

17 

5 

28 

30 

34 

53 

63 

66 

18 

15 

37 

45 

43 

31 

43 

58 

31 

13 

14 

29 

35 

18 

47 

52 

12 

-  4 

5 

33 

40 

54 

65 

63 

19 

0 

29 

34 

33 

5? 

63 

68 

15 

-  2 

42 

36 

34 

59 

66 

67 

23 

11 

27 

37 

30 

42 

52 

57 

8 

-10 

34 

30 

31 

57 

65 

66 

17 

13 

48 

51 

39 

25 

58 

66 

24 

14 

16 

36 

38 

24 

51 

60 

21 

4 

5 

35 

30 

37 

54 

53 

12 

6 

27 

30 

38 

22 

56 

55 

22 

3 

8 

31 

29 

5? 

60 

65 

2 

-  6 

34 

32 

56   63   52 


64   67 
30   34 


28   37   32 


58   67 
28   33 


56   65 
10   31 


38 
22 

26 

7 

54 
9 

65 
32 

31 
8 

44 
-13 

52 
41 

59 
32 

35 
21 

55 
10 

66 

34 

65 
54 

31 

17 

56 

15 

66 
38 

64 
55 

38 
8 

29 

-  7 

45 
11 

47 
25 

42 

17 

30 
1 

41 
20 

40 
29 

30 
10 

48 
-  9 

55 
33 

57 
29 

43   54 
21   20 


41   54 

10   18 


41   55 
14   22 


31   39 

5   19 


35   56 
21   26 


36   58 
20   22 


35   48 
7   18 


28   39 
23   25 


36   41 

13   14 


31   39   57 


33   41 

17   17 


42   54 
26   30 


38   58 
12   21 


42   56 

11   17 


32   42 
14   16 


32   36   55 


40   55 
20   29 


38   30   41 


41   27   35 


35   40   53 


54   65 

41   44 


52   61 
43   46 


40   69 
22   31 


50   63 
30   39 


63   67 

42   47 


45   60 
36   39 


59   55   66 


45   59 
25   33 


50   54 
23   42 


64   57 
37   39 


52   68   63 


49   65   62 


60   54 
23   40 


48   55   61 


48   63   55 


57   63 
48   54 


44   62 
29   34 


26   17   18   20 


•>2 

38 

40 

22 

18 

18 

37 

32 

38 

16 

9 

25 

38 

40 

4? 

22 

15 

23 

42 

37 

47 

23 

14 

21 

36 

41 

46 

23 

18 

25 

15   17   19 


43   43 
21   29 


38   42 
21   25 


28   38 
8   15 


49   51 
25   24 


31   47 
16   20 


38   35 
10   24 


40   48 
24   26 


38   40 
16   18 


33   37 
10   19 


39   43 
11   21 


35   42 
10   24 


27 

34 

38 

3 

15 

16 

25 

1 

50 

40 

41 

4 

23 

18 

19 

2 

66 

36 

45 

4 

27 

26 

26 

J. 

40 

42 

49 

4 

28 

17 

20 

1 

25   16   21   22 


35   42 
12   22 


41   50 
21   22 


29   35 
16   13 


38   47 
21   23 


30   37 
10   28 


50   50 
28   30 


40   48 

11   18 


32   38 
7   19 


See   reference    notes    following   Stetli 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST   VIRGINIA 
JANUARY    195* 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      14     IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON    LOCKS 

MADISON 

MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LUCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
"EIRTON 
WELLSBURG  3  NE 


SO   52   50 
22   20   33 


45   55   58 
23   24   25 


51   49   55 
21   16   22 


52   54   46 
17   20   34 


38   51   55 
25   20   21 


55   60   50 
20   20   35 


55   60   49 
14   15   24 


50   54   50 
29   32   31 


50   55   51 

26   23   33 


51   55   52 
28   21   35 


38   49   53 
25   24   31 


53   56   55 
32   28   34 


54   58   48 


45   51   48 
17   20   27 


41   54   59 
18   20   19 


53   57   56 
34   27   37 


53   57   54 
30   18   34 


50   53   47 
18   15   31 


53   57   56 
29   22   36 


45   51   44 
21   25   24 


50   57   47 
26   23   29 


46   51 
25   13 


47   45 
27   21 


37   51   55 
27   18   18 


52   58   57 
25   21   32 


40   52   55 
27   19   31 


47   53   57 
15   19   19 


5  3   5  7   54 
23   21   35 


50   55   52 
29   25   31 


50   55 
27   17 


24   25   25 


32   23   30  !  29 


45   50 
20   28 


40   52 
24   24 


39   36 
27   20 


31   18   19 


22 

38  i  40 


2b   21   32   22 


47   42   39 
22       16   27 


42   55 
10   26 


45   54 
22   27 


35   53   54 


31   20   21 


45   45 
19   17 


38   39 
25   10 


34   28 
22   19 


33   20 
19   14 


22   26 

13   13 


26   22 
16   11 


30   33 
20   12 


30   27 
20    0 


54   31   25 


33   35 
23   20 


34   31   32 


38   32 
30   25 


36  52  I  46 

23  36  |  19 

40  54  I  48 

25  27  I  23 


37   47   51   49 
28   30   30  I  24 


27   27   28   23 


38   36 
26   21 


35   51   52 
19   20   33 


47   54  j  39 
27   39   21 


23   20   29 


48   40 
21   23 


41   40 
33   28 


42   38   34 
30   25   28 


25   23   23 


49   40 
22   21 


45   34 
30   26 


45   37 
31   25 


20   26   25 


32   30   28 


50   42 
20   22 


39   35   33 
31   26   28 


49   45   38 
31   16   19 


30   26   27 


45   56 
30   41 


38   49 
20   28 


29   25   24 


28 

43 

48 

17 

10 

27 

34 

35 

45 

27 

27 

24 

36 

4? 

52 

29 

18 

19 

40 

50 

54 

31 

26 

40 

39   48   55 


45   49 
12   25 


29   25   39 

32   40   46 
22   21   29 


45   52 
26   27 


32   43   49 


46   56 
26   39 


43   40 
29   22 


44   54 
19   30 


37   54 
27   31 


52   55 
23   32 


33   49 
19   26 


32   26 
20   14 


32   30 
24   16 


34   29 
21   13 


32   24 

19   10 


28   23 
21    7 


26   25 

10   14 


41   31   21 


49   36   33 


33   29 
18   11 


39   32   24 


32   31 
19   13 


41   36   26 


48   32   28 


32   26 
24   13 


46   31   25 


29   23 
20   13 


23  26  39 
5  10  25 

20  29  38 

2  2  27 

20  25  38 

9  5  21 

20  28  38 

0  7  27 

20  35  35 

10  2  32 

24  27  36 

11  10  22 

22  35  39 

3  8  24 

17  20  36 
3  3  19 

27  25  37 

9  1  21 

25  24  35 

1  4  19 

18  37  42 
7  11  37 

21  38  38 


35   39 
14   33 


35   38 
12   33 


35   40 
18   35 


37   41 
17   34 


17   38   39 


28   35 
1   23 


38   45 
-  8   21 


23   37 
7   12 


20   27   35 


37   39 
19   33 


36   39 
15   32 


22   30   43 


24   38   40 


25   36   40 


23   36   40 


33   35 
17   13 


31   29 
20   14 


35   31 
21   15 


55   36   25 


34   28 
23   11 


34   34 
16   10 


-  2 
22 


17   26   35 


37   41 
13   34 


16   25   36 


21   30   28 


42   44 
17   34 


33   37 
12   33 


20   36   39 


42   33 

32   15 


46   43 
36   26 


42   43 
30   27 


39   36 
32   20 


44   40 
30   21 


38   35 
34   12 


39   34 
33   15 


37   33 
31   10 


44   39 
32   21 


38   31 

31    9 


43   30 
26   10 


40   42 
35   25 


39   33 
31   18 


40   35 
33   19 


37   32 

31   17 


38   34 
34   17 


43   32 
29   15 


47   39 
35   22 


39   35 
34   19 


40   37 
34   20 


36   48 
25   22 


45   37 
35   19 


35   31 
31   13 


62   56 
26   35 


55   50 
46   28 


57  67  68 

20  35  43 

59  65  68 

13  31  38 

53  66  67 

16  33  41 

43  65  61 

22  33  29 

41  41  50 

21  30  31 

49  63  62 


49   40   64 


46   53 
14   25 


27   35   30 


44   61   58 
28   36   24 


47   60 
33   38 


48   60 
20   30 


45   60   57 


20   29   37 


57   62   58 


36 

31 

30 

28 

44 

49 

2 

22 

35 

59 

67 

65 

17 

29 

43 

55 

60 

59 

30 

41 

36 

56 

6? 

60 

27 

40 

29 

60 

59 

50 

24 

30 

35 

52 

6? 

60 

28 

38 

30 

58 

63 

50 

32 

34 

32 

62 

63 

59 

25 

37 

30 

53 

63 

60 

30 

33 

33 

60 

60 

54 

64   65   61 


45   43 
22   36 


65   69 
30   35 


47   45   59 
14   33   32 


28   45   52 


6  3   69 
35   36 


44   55 
33   42 


41   60   60 
19   33   27 


32   39 
28   28 


34   43 
24   25 


51   30   35 
28   25   26 


40   56 
8   14 


27   38 
7   22 


39   33   37 


10   11 
31   42 


41   55 
10   28 


45   56 
12   20 


28   40   54 


34   39 
22   23 


40   54 
15   26 


32   35   49 


37   27   39 


43   55 
13   22 


22    6    8 

50   38   53 
35   25   25 


41   55 
11   20 


27   21   20 


42   55 
13   22 


40   48 
28   33 


42   52 

11   21 


42   52 
12   12 


31 
22 

37 

15 

59 

30 

55 
33 

59 
38 

39 

15 

35 
23 

43 

12 

33 

21 

29 

12 

54 
20 

22 

-  9 

38 
29 

45 

20 

26 
16 

40 
10 

51   63 
28   40 


58   56 
29   44 


55   53 
31   38 


54   56 
28   42 


51   63   63 


40   66 
29   34 


56   56   60 


54   70 
20   31 


52   64 
43   50 


51   65 
40   44 


49   60 
36   40 


52   60 
42   43 


49   52 
24   38 


53   59 
45   53 


46   64 
40   42 


54   69 
28   39 


48   63 
33   40 


37   51 
15   36 


62   55 
29   38 


55   59 
44   50 


54   60 
42   48 


53   60 
41   49 


50   60 
36   40 


54   68 
39   45 


48   68   62 


49   63   60 


52   65   61 


38   42 
18   21 


44   51 
29   29 


29   23   24 


40   46 
25   26 


36   35   42   38 

22   12   27   16 


39   52 
17   25 


23   15   20   19 


55   40   48   45 
24   10   16   12 


30 

35 

44 

19 

16 

25 

36 

36 

43 

23 

16 

23 

34 

35 

36 

20 

15 

30 

36 

37 

40 

22 

16 

24 

62   34   40 


40   48 
19   27 


37   42   45 


32   39 
12   25 


37   39   50   34 
21   18   25   15 


32   40 
10   21 


66   33   43   45 
23   17   23   18 


40 

48 

45 

24 

24 

16 

45 

50 

45 

19 

29 

23 

45 

49 

41 

18 

21 

20 

37 

42 

37 

14 

19 

15 

23   19   24   22 


40   42 
20   20 


46   49 
18   21 


35   45 
14   26 


43   36   39   37 


31   39   54 


48 

27 

50 
38 

59 

39 

62 

15 

37 
15 

47 
25 

51 
37 

67 

38 

65 
24 

37 

ie 

56 

41 

68 

44 

60 
38 

40 
24 

39 

15 

54 
19 

56 
44 

59 
52 

58 
23 

36 
16 

35 
18 

55 
32 

68 

40 

69 
23 

38 
13 

53 

36 

70 
44 

65 
36 

39 
26 

41 
16 

4B 
37 

57 
40 

56 
32 

31 
18 

33 
15 

51 
38 

59 
38 

5B 
33 

34 

20 

35 
12 

Se*  rcfar«Dc«  notes  following  Station  Index. 


Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST    VIRGINIA 
JANUARY    195* 

Station 

Day  Of  Month 

■ 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13      14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30  I 

31 

« 

> 
< 

WESTON 

MAX 
MIN 

49 
29 

52 
23 

57 
23 

47 
32 

47 
25 

39 
27 

32 

2a 

35       53 
25       22 

55  36  23 
36       19       11 

19       22       34 
9          7        19 

39  39 
34       21 

23 

4 

52 
6 

64 
32 

67 
42 

51 
23 

23 
13 

40 
16 

57 
21 

53 
36 

68 
48 

64 
25 

33 
17 

38 
22 

47 
21 

43.8 
23.1 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 

MIN 

39 
28 

50 
25 

55 
26 

42 

27 

34 
26 

31 
25 

31 
26 

35       51 

21       23 

52  31  35 
28       19       18 

20       26       38 
9         9       24 

40  38 
34       17 

23 

6 

41 
8 

48 
34 

61 
27 

33 
19 

30 
13 

42 

13 

54 
23 

55 
39 

59 

53 

58 
22 

32 
21 

39 
22 

43 
17 

40.8 
22.6 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

51 
22 

56 

17 

50 
26 

50 
22 

45 
23 

36 

2a 

35 
23 

47       53 
18      27 

53  40  32 
39       27       12 

24       28       39 
7         8      26 

43  37 
35       23 

43 

7 

64 
25 

60 

30 

60 
44 

55 
29 

36 
16 

44 
20 

53 
26 

65 
38 

64 

54 
25 

44 
17 

45 
19 

42 

22 

46.7 
23.9 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

47 
32 

59 

21 

63 
21 

45 
22 

53 
22 

47 
33 

39 
32 

49       58 
21       21 

59  36  30 
35       25      20 

20       29       37 

-    1          0       26 

48  43 
35       30 

32 
16 

63 
22 

68 
33 

69 

41 

52 
32 

32 

28 

49 
30 

67 
35 

57 
43 

71 
43 

67 

31 

44 
32 

54 
27 

50 

la 

49.6 
26.7 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

42 

30 

54 
26 

50 
26 

43 
33 

45 
29 

42 
32 

35 

31 

41       56  ;    57       33       33 
26      25       31       22       20 

23       28       38 
1          3       27 

40  38 
34       25 

26 
12 

57 

14 

65 
35 

65 

45 

49 
25 

29 
18 

41 
20 

56 
26 

56 

44 

64 
49 

60 
30 

39 
25 

47 
26 

50 
20 

45.2 
26.2 

3ee    reference    notes   following  Station   Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VIRGINIA 
JANUARY    195* 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

4.0 

4 

4.0 
8 

T 
6 

4 

2.0 
3 

8.0 
10 

3.0 

11 

1.0 
11 

1.0 
10 

6 

5 

3.0 

7 

6 

4 

2 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

.5 

T 

T 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

1.0 
2 

1 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

BLUESTONE  DAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

2.0 
1 

T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

1.0 

6.0 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.9 
2 

.5 
2 

.1 

1 

3.7 
4 

6.0 
9 

.7 

7 

T 
7 

1.0 
6 

4 

T 

2.1 
2 

T 

T 

1.7 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 
1 

6.0  12.0 
7    12 

8 

.8 
1 

11.0 

12 

6.0 
18 

6.0 

10 

6 

4.0 
10 

10 

4 

3 

2.0 
2 

2 

.3 

T 

.3 

T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

.9 

1 

T 

10.2 
3 

.6 
8 

1.0 

5 

4 

1.6 
3 

2 

T 
T 

.7 

1 

T 

T 

T 

T 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
1 

1 

T 

5.0 
5 

.5 

4 

3 

2 

T 

1 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

.2 
1 

T 

T 

7.0 

7 

1.0 
8 

T 
5 

T 
4 

3.0 
3 

1 

.5 

1 

1 

.5 

1 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.6 
T 

4.1 
4 
.2 

.7 
5 

.3 

T 
4 
.3 

3 
.2 

8.0 

T 

1.4 

a 

.8 

.9 

8 

.8 

.1 

5 

.6 

.5 

5 

.6 

4 
.6 

1 

2.6 

1 

2 
.2 

T 

T 

1.9 

1 

1 

1 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

.3 
2 

1 

6.3 
6 

2.0 
7 

1.5 

7 

T 
6 

.5 
6 

3 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.6 
T 

1.1 
2 

3 

3 

1 

1.5 

1.5 

1 

3 

2.0 
3 

3 

1 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

T 
1 

T 
T 

7.7 
8 

T 
6 

T 
5 

T 
4 

1.0 
2 

T 

.8 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1.0 
3 

T 

2.0 
2 

5.5 
6 

.5 
5 

3 

2.0 
3 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 
1 

T 

.5 

T 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

4 

3 

3 

3 

T 

T 
T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.1 
5 

.1 
4 

T 
3 

3 

2.5 

3 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

10. CI 

.5 

.5 

1.5 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

11.0 
11 

1.0 
11 

8 

4 

1.0 

1 

12.0 
12 

4.0 

15 

1.0 
15 

3.0 
16 

11 

7 

5.0 
10 

8 

6 

4 

2 

1.0 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.C 
5 

4 

T 
2 

2 

1.0 

1 

T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.1 

2.0 
6 

T 
6 

6 

2.0 

6 

8 

3 

T 
3 

3 

2 

1.0 
1 

1 

T 
1 

1 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.1 

.6 
2 

.3 
2 

2 

T 

3.6 

1.0 
5 

.3 

5 

T 
5 

.5 

4 

2 

T 

2.0 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 
T 

T 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

1 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

.4 
1 

T 

1 

5.0 

T 

.1 
5 

T 
3 

2 

3.0 
1 

2 

T 

.2 

T 

T 

.1 

T 
T 

T 

T 

PARKIRSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

.5 
2 

T 

1 

T 

4.3 

T 

.7 

4 

.1 
3 

3 

2.5 
2 

3 

T 

.4 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

PARSONS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

5.5 
6 

T 
6 

4 

_ 

2.5 
3 

8.0 
11 

2.5 
14 

14 

10 

- 

- 

2.0 

2 

1 

2.0 
2 

T 

T 

T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

6.1 
3 

1.7 

7 

T 

7 

6 

.5 
6 

6 

T 
4 

T 
2 

2 

2 

2.0 

1 

2 
.2 

2 
.2 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

10.0 
10 

5.0 
13 

10 

4 

6.0 
9 

6.0 
14 

4.0 
14 

1.0 
14 

2.0 
9 

4 

2 

5.0 
6 

2 

2 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
5 

T 
4 

2 

'..0 
3 

4.0 
5 

4.0 
1 

4.0 

2 

2.0 
3 

2.0 
2 

2.0 
2 

1 

T 

2.0 
T 

T 

T 

RICHWOOD  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

3.0 
8 

8 

2 

6.0 
6 

4.0 
10 

2.0 
12 

10 

T 
4 

1 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 
5 

1.0 
6 

3 

T 

8.0 
8 

1.0 
8 

1.0 
9 

9 

2.0 
6 

4 

2.0 
3 

1.0 
4 

3 

1 

T 

1 

T 

1  .0 

1 

T 
T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

2 

2 

2 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1 

.5 
2 

1 

T 

8.1 
8 

.6 
8 

.5 
8 

8 

.4 
4 

.5 

1 

.4 

T 

T 

T 

.5 

1 

.6 

1 

T 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

.5 
4 

4 

3 

2 

1.0 

1 

T 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 

ALDERSON 
ALEXANDER 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BEL1NG10N 

BELLEVILLE  DAK  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BERLIN 

big  skin  creek 
birch  river  6  ssh 
pluefield  1 

bluefield  2 
bluestone  dam 
branchland 
brandonville 
brownsville 

brushy  run 
BUCKEYE 

BUCKHANNON 

8URNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CAMDEN-ON-GUALEY 
CANAAN    VALLEY 
CENTRAL!* 
CHARLESTON    MB    AIRPORT 


COBURN   CREEK 
CRANBERRY   GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 


DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


FREEMANSBURG 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
GRIFFITHSVILLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL1°0LIS  I 

HOPEMONT 
HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  W8  CITY 
JAEGER 


JUNCTION 

KEARNEYSVlLLI  1  NW 

KERMIT 

"CNOBLY    MOUNTAIN 

KUMBRABOW   STATE    FOREST 

LAKE    FLOYD 

LAKE  LYNN 
LEW1SBURG 
LINDSIDE 


0012  UPSHUR 
009*  PRESTON 

H02  MONROE 

1107  UPSHUR 
01*3, RANDOLPH 

02*9  I  POCAHONTAS 
0307ILEWIS 

0355  MERCER 
0527 ! GRANT 
05eO'RALEIGM 

0633 I  BARBOUR 

06*5  WOOD 
0661  NICHOLAS 

I0679|haRR1SON 
10687 


0710  MORGAN 
|071S;LEWIS 
|0B24  LEWIS 
,OB**|NICHOLAS 

0916  MEBCEB 

0923  MERCER 
! 0939  SUMMERS 
11075  LINCOLN 
J10B31 PRESTON 


120*   PENDLETON 
1215i POCAHONTAS 
1220J UPSHUR 
1282    BRAXTON 
1319IWAYNE 

RITCHIE 
1363   WEBSTER 

TUCKER 
1526   BRAXTON 

KANAWHA 

157  5    KANAWHA 

HARRISON 
1696 | CLAY 
1701 'CLAY 


18J6  HARRISON 

2013  POCAHONTAS 

i2022  LEWIS 

205*  WIRT 

2151  RANDOLPH 

2209    TUCKER 
2217    HARRISON 
2*88    HARRISON 
2638   GREENBRIER 

.2701    HARRISON 

I2718RANDOLPH 

2920  MARION 
i302*'UPSHUR 
|3Q?2   MERCER 

3215    PENDLETON 

i323Q, LEWIS 
;3353   MC   DOWELL 

3361    BRAXTON 

35**    GILMER 

3630    TAYLOR 

36*8  CALHOUN 
37*9. LINCOLN 
3793    HARRISON 

3916  BARBOUR 
38*6    LINCOLN 

3927  JEFFERSON 

397*  WETZEL 

*200  MASON 

4264  PRESTON 

*2B1  LEWIS 

*309  MARION 
4369  WETZEL 
*378   CABELL 

*:ea  cabell 
**oa  mc  dowell 

**78  LEWIS 

**99  HARRISON 

*559  LEWIS 

*619  LEWIS 

*697  HAMPSHIRE 

4763  JEFFERSON 
*816  MINGO 
*9*1  MINERAL 
4971  RANDOLPH 
*99*  HARRISON 

5002  MONONGALIA 

522*  GREENBRIER 

528*  MONROE 

531*  LEWIS 

5323  JACKSON 


80  18 

79  38 

80  39 
80  13 
79  *0 

79  *9 

80  31 

81  01 
79  22 


07 


9  37  78  1* 

9  02  80  21 

8  58 1  80  26 

8  21  80  47 

7  16  81  13 

7  16  81  13 


9  *c 

79  37 

g  03 

80  29 

8  50 

79  15 

8  11 

80  08 

9  00 

80  16 

B  s: 

80  *0 

7  59 

82  21 

9  10 

81  10 

B  22 

SO  36 

9  03 

79  26 

81  39 
60  21 
81  05 


Obser- 
vation 
time 


9  091  80  2*|  1068J 
581  30  *5i  2*10 


38  41  I 

38  56 ' 

39  21  I 


79  51 

80  09 
80  16 


1 2  9  a 
1*20 
3225 
1700 

1030 
1*26 

840 
805 
1100 


33  56  81  06 

38  14'  Bl  59 

39  OS  80  26 ! 
39  03  80  07 


9|39  19 

8|39  33 

8  I  38  *1 

11 '39  26 


6  39  30, 
h  jq  41 I 
8.38  25| 
BJ38  251 


6  39  12 ' 
6  39  06: 

6  39  06  1 


19 


62  11  | 
79  31 

BO  22 


80  27  ' 
82  22 

82  27 

81  *9 


71  f>2 


9  39  23 1  77  53 

1  37  501  82  2* 

9  39  22l  79  00 

10J38  351  80  05 

6  39  17.  80  30 


2250 

2000 
1068 


3 137  51   82  00 


Refer 

to 
tables 


ESLE  BOND 
MONONGAKELA  POWER  CO 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS,  DALPHON  RIFFLE 
WILLIS  G  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 
R.  D.  MARTS 


MRS.  A.  P.  SWISHER 
WILLIAM  K.  BUTCHER 
HAMILTON  GAS  CORP 
C.  K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I.  GALLOWAY 


D. 


..INS 


JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  S.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
.  WEATHER  BUREAU 

/A  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 

\H  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PtISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 


110  WRY  DUMAS 
5P  MRS.  DOROTHY  FOGG 
9A  MRS.  A.  E.  TALBOT T 

=LAV1US  E.  BROWN 
5P  MRS. S.R. HARRISON, JR 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  8.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHEHTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
F  6  K  WELLS 
WILLIAM  D.  MYERS 


aA  HOPE  NATURAL  GAS  CO 
MId|rOBIN  0.  MOORE 
6P  WADE  D.  ALLMAN 
7A  MRS. OPAL  R.JACKSON 
f.  VA  WATER  SVC  CO 

IISS  E.  J.  WHITE 

..  G.  MC  INTYRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6A i ROBERT  F.  DULJN 

ap'maple  h.  summers 


CORPS  OF  ENGINEERS  i 
J.  A.  FURBEE 
H.  N.  ROBINSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEFF  LOCKHART,  JR.  I 


1G 


5P  ROBERT  CR 
5P  MRS.  C.  A 
*P  MRS.  RETA 
7P  MRS.  JAME 


UNIVERSITY  EXP  5TA 
ROY  A.  DEMPSEY 
OAVID  A.  ARNOLD 
0.  C.  HAMILTON 


WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 
BETTY  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


2  3  3   7  C 


Obser- 

Station 

i 

County 

■ 

1 

a 

O 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

M 
J 

l 

3 

& 
6 

i 

§ 
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tables 

s 

Q 

& 

3 

S3 

£ 

£ 

LONDON  LOCKS 

5)6* 

KANAWHA 

4 

38  12 

81  22 

823 

„ 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS- 

2  3  3 

LOOKOUT  2 

5*00 

FAYETTE 

7 

38  0* 

80  58 

2300 

7A  JOHN  0.  WADE 

MADISON 

5563 

BOONE 

3B  03 

81  49 

«75 

8* 

8A  W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  9  3 

MAN 

5600 

LOGAN 

3 

37  4* 

81  53 

730 

6P  RUSSELL  E.  WHITE 

MANNIMGTON  1  N 

5621 

MARION 

6 

39  33 

60  21 

97* 

V 

6P  1  JAMES  N.  MORGAN 

2  3  3 

MANNINGTON  1  W 

562e 

MARION 

6 

39  32 

60  22 

993 

8A  ORA  G.  FROST 

MARL1NT0N 

5*72 

POCAHONTAS 

36  13 

2150 

MID 

HID  CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  59 

537 

MID  CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

MARTINS6URG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9 

39  26 

78  00 

335 

MID  ROBERT  L.  CRISWELL 

C 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9 

38  52 

78  32 

1625 

6P 

*P  'vIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3  3 

C 

MATOAKA 

5?*r 

MERCER 

7 

37  2$ 

81  15 

2600 

7A  NOVELDA  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

■ja*7 

MARSHALL 

B 

39  59 

80  *4 

646 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5163 

TYLER 

8 

39  29 

SO  52 

750 

7A 

7A  LAWRENCE  A.CRUMRINE 

TI) 

NIDVALE 

59?* 

RANDOLPH 

10 

38  37 

80  05 

1813 

7A  MRS. RUTH  G.  DARNALL 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39  03 

78  38 

820 

5° 

7A  INKS.  LOLA  K.  VANCE 

2  13 

c 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

6168 

HARDY 

9 

39  09 

78  5* 

800 

fcP 

*P  iMRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

2  3  5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6;  02 

MONONGALIA 

6 

39  3B 

79  55 

1243 

BIB 

7P 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

MORGANTOWN  LOCK  b  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

79  58 

825 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

MOUNT  CLARE 

62  ->6 

HARRISON 

39  13 

80  20 

1040 

6P  johnny  CHISLER 

MT  STORM 

62*3 

GRANT 

9 

39  17 

79  14 

2850 

8A  JOHN  E.  ELRICK 

c 

NAOMA  1  E 

63  62 

RALEIGH 

4 

57  52 

Bl  29 

1130 

7A 

HARLEY  C.  WALKER 

c 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6**2 

HANCOCK 

B 

40  30 

BO  37 

671 

6P 

bP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

NEW  MARTINSVILLE 

6*.67 

WETZEL 

B 

39  39 

80  52 

B37 

6P 

6P 

DR.  Z.  w.  ANKROM 

2  3  3 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

37  58 

81  09 

1992 

MILES  H.  MARTIN 

2  3  3 

c 

OMPS 

667* 

MORGAN 

9 

39  30 

7.17 

950 

7A  JULIA  M.  HOVERNALE 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

68*9 

WOOD 

B 

39  21 

61  26 

837 

-ID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PAR-KERSBURG  Wl  CITY 

6359 

WOOD 

B 

39  16 

81  3* 

613 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

c 

PARSONS  2 

6648 

TUCKER 

2 

79  41 

1900 

6P 

*p 

DELBERT  ROY 

2  3  3 

PETERSBURG  WB  CITY 

69  5* 

GRANT 

9 

79  07 

1013 

NJO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

c 

PH1LIPPI 

698J 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1281 

7A 

MRS.  MAXINE  LEACH 

3 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

BO  13 

2*95 

7R 

7P 

NELL  BENNETT 

2  3  3 

PIEDMONT 

7  00* 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1033 

9* 

C.  A.  SUTER,  JR. 

2  3  3 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

37  33 

81  32 

1350 

7A  |  7A 

WALTER  C.  8YRC 

2  9  3 

POINT  PLEASANT 

7105 

MASON 

8 

38  51 

82  DB 

369 

4P 

IP 

E.  C.  WINGER 

2  3  9 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

8 

38  55 

82  04 

625 

5<> 

5P 

HERBERT  C.  OAHL 

2  3  5 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

t 

39  03 

80  34 

107* 

5P 

0.  W.  MITT 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

37  22 

81  05 

2410 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

37  58 

80  47 

2424 

6P 

6P 

L.  G.  SWING 

2  9  9 

HAVENSWOOD  OAN  22 

7352 

JACKSON 

B 

38  57 

81  45 

38* 

*P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

RENICK  2  S 

7**» 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

9A 

MARY  V.  MC  FERRIN 

RICHWOOD  2  N 

750*. 

NICHOLAS 

* 

38  IS 

80  32 

3000 

*p 

7A 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3  3 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

6 

38  5* 

BO  26 

1066 

3P 

CREED  P.  SUMMERS 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

B 

38  49 

81  43 

610 

5P 

if 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3  5 

ROANOKE 

7598 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

*P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROCKFQRD 

7o^9 

HARRISON 

6 

39  08 

80  20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

ROHRBOUGH 

7/18 

LEWIS 

6 

38  59 

80  30 

1036 

1  ** 

MISS  E.  CUTRIGHT 

R0WLES6UPG  1 

7795 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  5 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

B 

39  23 

81  12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

SAND  FORK 

LEWIS 

6 

38  55 

80  26 

1085 

NOONLORIS  WEAVER 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

BOBS 

RALEIGH 

7 

37  42 

Bl  03 

2660 

» 

5" 

C.  T.  KESSINGER 

2  3  5 

SMINNSTON 

8149 

HARRISON 

6 

39  23 

.0  18 

910 

tf 

MPS.  R.  D.  SNIDER 

SMITHBURG 

B274 

DODDRIDGE 

39  IT 

80  43 

BOO 

NIB 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SMITHVILLE 

6288 

RITCHIE 

5 

39  0* 

81  05 

840 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS 

c 

SPENCER 

A'B* 

ROANE 

5 

38  48 

81  21 

96* 

6P 

AA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

B40B 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

me 

HARRY  L.  GRACE 

c 

SPRUCE  KNOB 

R*!3 

PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

QA 

9A 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  DAM 

GRANT 

9 

39  08 

79  18 

3400 

8A 

FRED  C.  BECKER 

1 

SUGARCAMP  RUN 

B5B0 

LEWIS 

6 

38  50 

80  25 

1180 

■*(>  .N 

MRS.  BESSIE  GREINER 

SUMMERSVILLE  2 

MOB 

NICHOLAS 

38  17 

BO  51 

1850 

7* 

MRS.  GERTRUDE  KING 

c 

SUTTON  2 

8662 

BRAXTON 

4 

38  40 

80  43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

SYCAMORE  CREEK 

''64=* 

HARRISON 

6 

39  1* 

80  25 

1000 

BP 

MRS.  GAY  DAVISSON 

TERRA  ALTA  2 

9782 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2380 

MID 

CHAPLES  E.  TREMBLY 

c 

THOMAS 

8907 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

7A 

MPS. MARGARET  PERKINS 

TRIB6LE 

892* 

MASON 

38  41 

81  30 

630 

MID 

NORMA  RUTH  CASTO 

c 

TYGART  dam 

8986  TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

MIDjCORPS  OF  ENGINEERS 

c 

UNION 

9011  MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

7A  IMRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5 

c 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9036  HARRISON 

6 

39  16 

80  26 

1084 

5P  [FRANKLIN  MILLER 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

9044IHARRIS0N 

39  14 

80  27 

1074 

7A  0.  A.  POST 

VALLEY  CHAPEL 

9072  [LEWIS 

39  06 

80  24 

1011 

*F 

*P  ROSCOE  H.  JACKSON 

2  3  5 

VALLEY  HEAD 

9086  {RANDOLPH 

10 

38  33 

BO  02 

2425 

7A  KENT  SWECKER 

c 

VANDAL1A 

910*  LEWIS 

6 

38  56 

80  2* 

1120 

IP  MISS  MARY  HORNOR 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

WOOD 

B 

39  21 

81  32 

634 

9A 

9A  PENN  METAL  COMPANY 

2  3  9 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

78  35 

1200 

9A 

9A  UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  3  6 

WASHINGTON  DAM  19 

93  09 

WOOD 

B 

39  16 

81  42 

600 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

* 

38  29 

80  25 

1560 

5  = 

8A  THOMAS  H.  DONALD 

2  3  5 

c 

WEIRTON 

93*5 

HANCOCK 

8 

*0  2* 

BO  36 

1050 

IP 

6PJC.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

?3b8 

BROOKE 

8 

*0  19 

60  35 

66B 

6P  GEORGE  P.  PFISTER 

2  3  5 

WESTON 

9*36 

LEWIS 

6 

39  02 

60  28 

1026 

7A 

7A  jj.  ARTHUR  HENRY 

2  3  5 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492 

OHIO 

a 

80  42 

659 

7A  (CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 [GREENBRIER 

7 

37  48 

80  18 

1914 

if 

7A  IGREENBRIER  HOTEL 

2  3  3 

WILLIAMSON 

96  DJ 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

8A 

8A  INORFOLK  6  WEST.  RWY 

2  3  3 

WILLIAMSON  2 

96)  0 

MINGO 

1 

62  17 

700 

8A 

LAWRENCE  T.  FINK 

WINFIELD  LOCKS 

•6  8) 

PUTNAM 

38  32 

61  32 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

1-BIG  SANDY, 
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CHATTANOOGA:   1954 


WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1954 


G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 
WEATHER  SUMMARY 


This  February  was  warm  and  dry.   Tem- 
peratures were  considerably  above  nor- 
mal and  precipitation  and  snowfall 
were  considerably  below  normal.   The 
percentage  of  sunshine  was  above  nor- 
mal while  the  average  speed  of  the 
wind  was  near  normal.   No  severe 
storms  were  reported. 

With  precipitation  totals  below  normal 
throughout  the  State,  it  was  the  eighth 
consecutive  month  in  which  there  has 
been  a  deficiency  of  rainfall.   It  was 
the  driest  February  since  1941  and  the 
fourth  driest  since  1891.   The  precipi- 
tation deficiency  was  greatest  from 
Cabell  County  northeastward  to  Harrison 
County,  where  it  was  two  to  two  and  one- 
half  inches  below  normal.   Amounts 
generally  were  less  than  one  inch  be- 
low normal  in  northeastern  counties 
and  in  limited  areas  in  central  and 
southern  counties.   Monthly  totals 
varied  from  4.29  inches  at  Pickens 
to  0.38  inches  at  Upper  Sycamore  Creek 
in  the  Clarksburg  Water  Shed.   These 
two  stations  are  only  about  fifty 
miles  apart.   The  occurrences  of 
measurable  precipitation  were  fairly 
frequent  even  though  totals  were  small. 
Only  four  stations  reported  one-day 
amounts  greater  than  one  inch.   Most 
of  these  occurrences  were  measured 
on  the  21st  but  there  were  a  good 
number  on  the  16-17th  and  a  few  on 
the  3rd.   There  were  no  reports  of 
flood  stages  being  reached  during  the 
month. 

Snowfall  was  only  40  per  cent  of 
normal.   The  only  substantial  amounts 
were  along  the  western  slope  of  the 
Allegheny  Mountains  from  Tucker  County 
southwest  to  Wyoming  County.   The 


greatest  monthly  totals  were  26  inches 
at  Canaan  Valley  and  24  inches  at 
Pickens.   Other  than  in  this  area, 
monthly  totals  were  extremely  light, 
many  of  them  less  than  one  inch.   Most 
of  the  snow  fell  during  the  first  ten 
days  of  February  although  an  important 
snowstorm  moved  into  the  southern  part 
of  the  State  on  the  evening  of  the  28th. 
Interruptions  to  movement  of  highway 
traffic  were  brief  and  confined  to  a 
limited  area. 

Temperatures  in  all  parts  of  West  Vir- 
ginia averaged  considerably  above  nor- 
mal.  It  was  the  warmest  February  since 
1949  and  the  seventh  warmest  since 
1891.   Relative  to  seasonal  normals, 
the  warmest  sector  was  near  the  Ohio 
River  where  two  stations  had  departures 
of  ten  degrees  or  more.   Stations  in 
the  eastern  and  southern  counties  were 
nearest  to  normal  but  still  were  two 
to  four  degrees  above  normal.   Mean 
temperatures  in  the  northern  and  north- 
eastern areas  ranged  from  42.6°  at 
Valley  Chapel  to  32.5°  at  Kumbrabow 
State  Forest.   Extreme  readings  in  those 
parts  of  the  State  were  79°  on  the  16th 
at  Moorefield  and  Berkeley  Springs,  and 
eight  degrees  below  zero  on  the  8th  at 
Kumbrabow  State  Forest.   In  the  south- 
ern counties,  mean  temperatures  varied 
from  45.2°  at  Point  Pleasant  to  34.6° 
at  Cranberry  Glades.   Extreme  readings 
were  77°  at  Logan  and  Pineville  on  the 
16th ,  and  zero  at  Cranberry  Glades  on 
the  13th.   The  first  half  of  the  month 
was  below  normal  with  the  coldest 
weather  occurring  near  the  7th  and 
12th.   The  last  two  weeks  were  excep- 
tionally warm.   The  warmest  period  was 
the  14-17th  when  mean  temperatures  were 
20°  to  30°  above  normal.   -  H.L.A. 
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CHARLESTON  WB  AP 

wsw 

12 

10.4 

30* 

SSE 

26 

66 

72 

50 

57 

5 

5 

6 

1 

0 

0 

17 

- 

6.9 

ELKINS    WB    AP 

NW 

12 

6.7 

33 

w 

2 

- 

80 

55 

65 

2 

10 

7 

0 

0 

0 

19 

39 

7.7 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4 

6 

2 

1 

0 

0 

13 

- 

- 

PARKERSBURG  WB  CITT 

SWt 

12t 

7.0 

29 

NW 

26 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

3 

1 

0 

0 

15 

42 

6.9 

PETERSBURG   WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

48 

56 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

14 

- 

5.9 

t   Airport  Data 

•    This   datum   is   obtained 

by   visual   observation 

since   recording   equip- 

ment   is    not    available. 

It   is    not   necessarily 

the    fastest  mile  occurr- 

ing during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

! 

• 

1 

| 

i 

1 
S 

3 

e 

9 
8 

5 

S3 
11 

1891 

38.1 

5.39 

1892 

37.1 

72 

-12 

2.30 

- 

1893 

35.0 

71 

-   6 

4.81 

- 

1894 

33.4 

74 

-   5 

3.99 

- 

1895 

22.8 

79 

-17 

1.27 

- 

1896 

33.4 

62 

-    5 

3.31 

_ 

1897 

36.8 

70 

3 

5.95 

- 

1898 

32.7 

74 

-13 

1.81 

- 

1899 

26.1 

69 

-35 

4.32 

19.0 

1900 

30.7 

83 

-11 

3.94 

10.1 

1901 

27.1 

62 

-   6 

0.86 

4.1 

1902 

26.7 

68 

-14 

3.20 

8.1 

1903 

35.3 

74 

-19 

5.99 

9.0 

1904 

29.3 

80 

-13 

2.37 

8.1 

1905 

25.6 

56 

-22 

2.34 

8.1 

1906 

32.4 

79 

-11 

1.60 

8.1 

1907 

31.1 

76 

-15 

2.55 

5.6 

1908 

30.9 

72 

-10 

3.72 

15.8 

1909 

40.4 

80 

-    5 

4.16 

3.4 

1910 

31.5 

72 

-11 

3.18 

13.5 

1911 

38.7 

76 

-    6 

2.03 

4.8 

1912 

27.3 

70 

-17 

2.45 

6.4 

1913 

32.6 

80 

-   4 

2.27 

4.7 

1914 

28.4 

70 

-22 

3.64 

19.7 

1915 

38.4 

72 

-    2 

3.07 

3.6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 
1 

5 
> 

< 

1 

2 

i 

3 

e 
| 

8 

> 
< 

11 

11 

<  • 

1916 

31.4 

72 

-12 

4.30 

13.2 

1917 

31.0 

80 

-14 

3.29 

10.1 

1918 

35.1 

81 

-19 

3.12 

3.8 

1919 

35.2 

72 

-   2 

1.85 

3.5 

1920 

31.3 

69 

-   4 

2.71 

9.3 

1921 

37.4 

79 

-10 

2.61 

10.8 

1922 

38.2 

77 

-14 

2.89 

6.3 

1923 

30.4 

70 

-20 

3.68 

7.8 

1924 

31.6 

74 

-16 

3.21 

12.2 

1925 

39.8 

80 

-   5 

2.49 

2.0 

1926 

34.9 

72 

-    3 

4.01 

18.1 

1927 

40.9 

79 

6 

4.49 

11.0 

1928 

34.6 

72 

-   3 

2.50 

6.4 

1929 

30.0 

70 

-15 

2.98 

14.6 

1930 

39.8 

81 

-21 

2.62 

3.9 

1931 

35.8 

68 

5 

2.57 

1.6 

1932 
1933 

41.6 
34.5 

86 
77 

7 
-12 

3.22 
3.13 

0.2 
5.8 

1934 

24.0 

65 

-26 

1.86 

17.6 

1935 

34.9 

70 

-   9 

2.33 

5.3 

1936 

28.4 

80 

-25 

2.61 

10.8 

1937 

34.6 

80 

-    3 

3.33 

9.1 

1938 

40.9 

76 

4 

3.01 

2.9 

1939 

39.0 

80 

-   2 

5.72 

3.9 

1940 

33.5 

73 

6 

3.84 

12.5 

Year 

Temperature 

Precipitation 

e 

i 

< 

i 

i 

i 

3 

■ 

3 

« 

e  sa 

?! 

11 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

29.2 
29.3 
34.6 
37.3 
35.5 

35.9 
25.5 
35.8 
41.3 
36.9 

36.0 
37.8 
37.6 
39.7 

66 
66 
76 
79 
80 

75 
67 
79 
79 
79 

78 
69 

72 

79 

-li 

-14 
-13 
-13 

-13 

-  4 

-  9 
-14 

-  2 

-  2 

-14 
4 

-  8 

-  8 

0.96 
2.22 
1.89 
3.77 
4.36 

3.23 
1.64 
3.61 
3.22 
3.50 

3.42 
1.85 
2.66 
1.45 

9.3 
6.9 
5.7 
3.8 
6.0 

7.7 
21. S 
15.7 
2.1 
4.2 

4.0 
1.2 
3.3 
3.4 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table  for    earlier   years. 


See   reference  notes   following  Station   Index 
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NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

45.7 

22.7 

34.2 

4.6 

70 

16 

-     4 

13 

854 

0 

7 

23 

1 

2.73 

-   .77 

1.02 

17 

10.0 

7 

9 

7 

2 

1 

BERKELEY  SPRINGS 

51.9 

24.8 

38.4 

79 

16 

2 

13 

740 

0 

1 

24 

o 

1.33 

.54 

21 

1.5 

1 

8 

4 

1 

0 

FRANKLIN  3  NE 

54.0 

27.9 

41.0 

75 

15 

9 

13 

668 

0 

0 

19 

0 

.80 

.50 

21 

3 

1 

0 

JUNCTION 

51.8 

20.7 

36.3 

77 

16 

1 

13 

799 

0 

1 

27 

o 

1.02 

.31 

17+ 

5 

0 

0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

53.6 

27.5 

40.6 

6.7 

78 

15  + 

7 

13 

678 

0 

1 

22 

0 

1.78 

-   .58 

.92 

21 

.5 

0 

3 

2 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

50.3 

27.1 

38.7 

7.3 

78 

15 

8 

13 

733 

0 

2 

22 

0 

1.44 

-   .96 

.57 

21 

1.3 

1 

9 

5 

1 

0 

MATHIAS 

51.4 

25.7 

38.6 

75 

15 

4 

13 

734 

0 

2 

22 

o 

1.41 

.77 

21 

1.4 

5 

1 

0 

MOOREFIELD 

55.5 

27.7 

41.6 

79 

16 

7 

13 

648 

0 

0 

19 

0 

.45 

.25 

21 

2 

0 

0 

MOOREFIELD  MCNEILL 

55.0 

23.3 

39.2 

78 

16 

1 

13 

720 

0 

0 

25 

o 

.94 

.30 

17 

3- 

0 

0 

PETERSBURG  WB  CITY 

52.4 

29.5 

41.0 

5.3 

77 

16 

11 

13 

667 

0 

1 

20 

o 

.79 

-  1.10 

.19 

21 

T 

0 

4 

0 

0 

PIEDMONT 

47.6 

26.4 

37.0 

3.2 

78 

17 

8 

13 

0 

3 

21 

0 

.70 

-  1.54 

.37 

21 

T 

T 

3+ 

3 

0 

0 

SPRUCE  KNOB 

45.4 

27.9 

36.7 

60 

16+ 

9 

8 

0 

7 

17 

0 

1.33 

.48 

21 

7.0 

3 

6+ 

5 

0 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

51. OM 

23.  2M 

37. 1M 

3.3 

78 

16 

4 

13 

0 

1 

25 

0 

.92 

-   .79 

.55 

21 

2 

1 

0 

DIVISION 

38.5 

1.20 

2.7 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 

55.2 

27.4 

41.3 

3.3 

73 

15  + 

7 

13 

659 

0 

1 

21 

0 

1.33 

-  2.38 

.41 

21 

1.4 

T 

4+ 

4 

0 

0 

BENS  RUN 

54.3 

30.3 

42.3 

9.5 

74 

15 

12 

13 

630 

0 

0 

19 

0 

2.07 

-  1.04 

.57 

19 

6 

2 

0 

BRANDONV1LLE 

44.6 

22.6 

33.6 

71 

17 

-  1 

13 

0 

7 

23 

1 

1.63 

-  1.89 

.76 

21 

6 

1 

0 

BROWNSVILLE 

55.9 

27.8 

41.9 

4.3 

74 

15 

8 

13 

645 

0 

2 

19 

0 

1.42 

-  1.65 

.52 

21 

5 

1 

0 

BUCKHANNON 

51.7 

28,7 

40.2 

7.1 

72 

15  + 

9 

13 

688 

0 

4 

20 

0 

1.59 

-  2.17 

.37 

21 

4.8 

1 

6+ 

5 

0 

0 

CAIRO  3  S 

54. 3M 

27. 2M 

40.  8M 

6.6 

76 

15 

14 

1  + 

684 

0 

2 

20 

0 

.81 

-  2.16 

.23 

24 

4 

0 

0 

CANAAN  VALLEY 

43.1 

22.9 

33.0 

62 

15 

0 

8 

888 

0 

8 

21 

1 

E  3.62 

.60 

6+ 

26.0 

15 

8+ 

9 

3 

0 

CLARKSBURG  1 

49.8 

26.1 

38.0 

3.4 

73 

16 

10 

13 

0 

2 

21 

0 

.95 

-  2.09 

.45 

21 

T 

T 

9+ 

3 

0 

0 

CRESTON 

52.1 

24.5 

38.3 

3.6 

78 

16 

10 

13 

0 

2 

24 

0 

.97 

-  2.22 

.32 

21 

1.5 

T 

4+ 

<. 

0 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

47.8 

24.7 

36.3 

3.8 

70 

16 

0 

8 

799 

0 

6 

23 

1 

1.91 

-  1.14 

.33 

16 

8.0 

3 

3+ 

7 

0 

0 

FA  I RMONT 

50.2 

30.3 

40.3 

7.2 

72 

15 

12 

13 

685 

0 

4 

18 

0 

1.52 

-  1.50 

.62 

21 

3.6 

1 

5  + 

5 

1 

0 

GLENVILLE  1 

54.1 

30.5 

42.3 

7.7 

75 

15 

12 

13 

629 

0 

1 

18 

0 

1.18 

-  2.39 

.29 

3 

1.1 

1 

6 

5 

0 

0 

GRAFTON 

51.5 

25.8 

38.7 

6.1 

74 

16 

6 

13 

728 

0 

5 

22 

0 

1.27 

-  1.64 

.66 

21 

2.0 

1 

6+ 

3 

1 

0 

GRANTSVILLE  2  NW 

52.2 

25.2 

38.7 

75 

17 

11 

13 

0 

1 

24 

0 

1.40 

.58 

21 

f. 

1 

0 

HASTINGS 

50.1 

26.7 

38.4 

72 

15 

9 

12  + 

740 

0 

3 

22 

0 

2.27 

-   .99 

.93 

21 

T 

5+ 

6 

1 

0 

HOPEMONT 

44.8 

24.1 

34.5 

70 

16 

-  4 

13 

84  7 

0 

7 

22 

1 

2.68 

.48 

21 

8.7 

6 

9+ 

10 

0 

0 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

44. 4M 

20.  5M 

32. 5M 

65 

16 

-  8 

8 

911 

0 

7 

23 

2 

9 

6+ 

0 

MANNINGTON  1  N 

52.8 

25.3 

39.1 

6.3 

73 

15 

6 

13 

719 

0 

1 

22 

0 

1.40 

-  1.50 

.46 

21 

1.0 

T 

4+ 

5 

0 

0 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

49.4 

24.8 

37.1 

75 

16 

9 

13 

0 

2 

24 

0 

1.58 

.72 

21 

.5 

1 

5 

6 

1 

0 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

49.7 

30.3 

40.0 

72 

15 

9 

13 

694 

0 

° 

17 

0 

1.40 

.47 

21 

2.4 

1 

6+ 

b 

0 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

51.1 

29.6 

40.4 

72 

15  + 

9 

13 

683 

0 

1 

17 

0 

1.42 

-  1.45 

.80 

21 

2.0 

1 

9  + 

3 

1 

0 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

49.9 

28.5 

39.2 

10.1 

72 

15 

9 

12  + 

715 

0 

2 

21 

0 

.96 

-  1.48 

.18 

17  + 

4 

0 

0 

NEW  MARTINSVILLE 

51.2 

28.8 

40.0 

6.5 

74 

15 

10 

13 

694 

0 

1 

21 

o 

1.13 

-  1.71 

.24 

17 

.4 

T 

4+ 

6 

0 

0 

PARKERSBURG  CAA  AP 

51.2 

30.5 

40.9 

73 

15 

14 

13 

669 

0 

2 

18 

0 

1.62 

.72 

28 

.4 

T 

5+ 

4 

1 

0 

PARKERSBURG  WB  CITY        R 

52.8 

32.1 

42.5 

7.0 

75 

15 

16 

12 

625 

0 

2 

17 

0 

1.41 

-  1.24 

.62 

28 

2.0 

T 

4+ 

4 

1 

0 

PARSONS  2 

45.9 

24.9 

35.4 

70 

16 

2 

8 

822 

0 

6 

2? 

0 

E  2.47 

.68 

20 

7.6 

5 

8 

11 

1 

0 

PICKENS  1 

47.3 

23.1 

35.2 

3.3 

70 

15 

-  6 

8 

829 

0 

6 

21 

2 

4.29 

-   .80 

.69 

21 

24.0 

11 

8 

8 

4 

0 

ROWLESBURG  1 

51.9 

27.3 

39.6 

75 

16 

6 

13 

705 

0 

4 

20 

0 

1.97 

-  1.68 

.50 

21 

3.5 

3 

7+ 

7 

1 

0 

VALLEY  CHAPEL 

56.5 

28.7 

42.6 

4.1 

73 

15+ 

10 

13 

621 

0 

0 

18 

0 

1.13 

-  1.94 

.40 

21 

1.5 

T 

6  + 

4 

o 

0 

VIENNA  BRISCOE 

50.3 

27.3 

38.8 

74 

16 

11 

13 

0 

3 

21 

0 

.80 

.25 

26 

4 

0 

0 

WEIRTON 

48.8 

30.4 

39.6 

72 

15 

6 

12 

702 

0 

2 

19 

0 

.90 

.27 

17 

6.5 

2 

0 

0 

WELLSBURG  3  NE 

51.0 

25.5 

38.3 

8.3 

73 

15 

6 

13 

745 

0 

1 

24 

0 

.58 

-  1.61 

.20 

17 

T 

T 

8+ 

2 

0 

0 

WESTON 

50.7 

26.7 

38.7 

4.8 

73 

16 

13 

13 

0 

2 

23 

0 

1.96 

-  1.64 

.65 

21 

4.1 

1 

6+ 

5 

1 

0 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

48.2 

28.0 

38.1 

6.0 

72 

16 

11 

13 

0 

1 

22 

0 

.83 

-  1.46 

.25 

21 

3.2 

1 

6 

3 

0 

0 

DIVISION 

38.7 

1.59 

4.6 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

55.3 

25.6 

40.5 

76 

15 

6 

8 

682 

0 

0 

23 

0 

1.00 

.90 

21 

1.0 

T 

3+ 

2 

1 

0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

49.6 

27.9 

38.6 

69 

15 

9 

8+ 

727 

0 

2 

20 

0 

1.22 

-  1.44 

.76 

21 

2.9 

2 

4+ 

3 

1 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

51.0 

27.4 

39.2 

4.5 

71 

15 

3 

8 

718 

0 

3 

20 

0 

E  2.13 

-   .82 

1.04 

21 

12.7 

3 

5+ 

5 

1 

1 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

52.8 

25.6 

39.2 

71 

15 

4 

13 

716 

0 

3 

21 

0 

1.16 

.25 

3  + 

4 

0 

0 

BLUEFIELD  1 

52.9 

29.5 

41.2 

6.4 

72 

15 

7 

8 

658 

0 

1 

18 

0 

1.13 

-  1.80 

.47 

20 

3.0 

3 

5+ 

4 

0 

0 

BLUESTONE  DAM 

50.5 

25.8 

38.2 

73 

16 

11 

8 

0 

2 

24 

0 

1.06 

.72 

21 

1.0 

1 

5 

2 

1 

0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

57.8 

28.2 

43.0 

75 

15+ 

10 

8 

609 

0 

2 

18 

0 

1.72 

.58 

3 

.5 

T 

4+ 

7 

1 

0 

CHARLESTON  WB  AP 

54.1 

32.9 

43.5 

5.3 

73 

15 

17 

13 

596 

0 

2 

16 

0 

2.17 

-  1.33 

.86 

28 

2.1 

1 

5 

7 

1 

0 

CHARLESTON  1 

53.0 

29.8 

41.4 

2.2 

75 

16 

15 

8 

0 

2 

19 

0 

1.15 

-  2.16 

.43 

3 

1.7 

T 

4+ 

3 

0 

0 

CRANBERRY  GLADES 

45.6 

23.5 

34.6 

64 

15 

0 

13 

844 

0 

5 

22 

1 

3 

6+ 

FLAT  TOP 

44.9 

25.6 

35.3 

4.7 

66 

15 

8 

12 

825 

0 

6 

21 

0 

2.39 

-   .79 

.85 

28 

5 

5+ 

6 

2 

0 

GARY 

53.2 

26.7 

40.0 

2.1 

75 

16 

11 

8 

0 

0 

22 

0 

1.89 

-  1.25 

.70 

17+ 

1.0 

T 

5+ 

5 

2 

0 

GASSAWAY 

55.5 

27.9 

41.7 

76 

15 

12 

13 

646 

0 

1 

19 

0 

.59 

.37 

17 

2 

0 

0 

HAMLIN 

54.9 

25.2 

40.1 

75 

16+ 

9 

8 

0 

1 

23 

0 

.89 

.28 

3 

.5 

1 

4 

5 

0 

0 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

52.6 

26.9 

39.8 

75 

16 

13 

13 

0 

2 

24 

0 

.84 

-  2.09 

.19 

24 

2 

0 

0 

HUNTINGTON  1 

57.0 

31.6 

44.3 

9.6 

76 

15 

13 

8 

575 

0 

1 

15 

0 

.85 

-  2.23 

.21 

28 

1.5 

T 

4 

5 

0 

0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

56.2 

32.7 

44.5 

5.5 

76 

15 

18 

7 

566 

0 

1 

15 

0 

1.28 

-  1.78 

.71 

28 

2.4 

T 

4+ 

3 

1 

0 

LEWISBURG 

52.4 

27.5 

40.0 

6.7 

73 

15 

10 

8+ 

698 

0 

3 

21 

0 

1.27 

-  1.52 

.60 

21 

T 

T 

6 

3 

1 

0 

LOGAN 

54.9 

30.5 

42.7 

3.2 

77 

16 

16 

8 

0 

1 

18 

0 

1.34 

-  2.16 

.61 

3 

3 

1 

0 

LONDON  LOCKS 

52.9 

27.4 

40.2 

2.8 

75 

16 

13 

8+ 

0 

2 

24 

0 

1.32 

-  1.87 

.50 

3 

2.6 

T 

5+ 

4 

1 

0 

MADISON 

53.8 

28.3 

41.1 

4.5 

76 

16 

14 

8 

0 

1 

23 

0 

1.47 

-1.76 

.56 

3 

T 

T 

4 

6 

1 

0 

OAK  HILL 

48.6 

27.1 

37.9 

71 

16 

7 

8 

0 

2 

22 

0 

1.55 

.59 

21 

8.3 

5 

1 

0 

PI  NEVILLE 

53.9 

26.2 

40.1 

77 

16 

9 

8 

0 

0 

22 

0 

1.67 

.57 

21 

8.0 

2 

5 

4 

1 

0 

POINT  PLEASANT 

57.3 

33.0 

45.2 

11.8 

73 

15  + 

18 

12  + 

553 

0 

0 

14 

0 

1.45 

-  1.70 

.40 

28 

6 

0 

0 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

57.3 

26. 9M 

42. 1M 

73 

15 

10 

13 

642 

0 

0 

20 

0 

.83 

.20 

24 

1.0 

1 

4  + 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  195* 


Temperat 

ure 

Precipitation 

ft! 

Jl 

.1 

11 

ii 

CTt 

V 
> 

< 

«  6 
|l 
11 

£ 

a 

I 

a 

1 

No.  of  Days 

h- 

.1 

u 

a£ 

Q 

© 

6 

• 

Snow. 

Sleet.  Kail 

No 

Of  !  My. 

Station 

Max. 

Mm. 

0 

So 

a 

£ 
I 

a 

5  *     °  t 

a! 

5  k 

—    0 

RAINELLE 

49.8 

26.0 

37.9 

4.4 

71 

15 

4 

8 

751 

0 

4 

1 

23 

0 

2.64 

-    1.57 

.66 

21 

8.1 

2 

4  + 

8' 

i 

0 

RAVENSWOOD    OAM    22 

56.0 

29.9 

43.0 

4.2 

73 

16 

14 

13 

613 

0 

1. 

18 

0 

.80 

-    2.17 

.15 

21 

T 

0 

4 

0 

0 

RICHWOOD    2    N 

45.5 

26.7 

36.1 

66 

15 

2 

8 

800 

0 

6 

21 

0 

2.14 

.75 

17 

8.5 

5 

9 

7 

1 

0 

RIPLEY 

55.5 

26.9 

41.2 

76 

15 

11 

13 

660 

0 

0 

22  1 

0 

1.14 

.30 

24 

T 

T 

4 

5 

0 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

48.7 

M 

66 

15 

0 

5 

3.48 

1.54 

28 

5 

2 

2 

SPENCER 

54.7 

31.6 

43.2 

8.0 

75 

15 

12 

13 

611 

0 

1 

18 

0 

1.15 

-    2.00 

.36 

3 

5 

0 

0 

UNION 

49.5 

24.3 

36.9 

1.7 

74 

16 

8 

8 

0 

3 

23 

0 

.94 

-    1.91 

.50 

21 

1.0 

1 

5 

2 

1 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

54.1 

30.8 

42.5 

74 

15+ 

4 

8 

623 

0 

2 

16 

0 

2.62 

-        .70 

.83 

21 

3.0 

1 

5+ 

7 

2    0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

53.6 

26.8 

40.2 

4.7 

76 

15 

5 

8 

690 

0|     0 

22 

0 

.87 

-    1.76 

.33 

17 

.4 

T 

4+ 

2 

0    0 

WILLIAMSON 

56.9 

28.4 

42.7 

5.3 

76 

16+ 

14 

8 

0  j     0 

2*  ! 

0 

1.49 

-    1.86 

.72 

3 

3.0 

T 

3  + 

3 

1 

0 

WINFIELO    LOCKS 

52.7 

29.3 

41.0 

73 

16  + 

16 

8 

ol     2 

23  1 

0 

.88 

-    2.23 

.23 

3 

1.1 

T 

5 

4 

0 

0 

DIVISION 

40.6 

1.44 

2.8 

STATE 

39.7 

5.9 

i 

1.45 

-    1.62 

3.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


VEST    VIRGINIA 


Table  3 

FE6RU4R7 

1354 

3 

Day  of  month 

Station 

e2 

1  |  2  | 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  |   11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  | 

18 

19   20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  | 

26  1 

27 

28   29  1  30 

31 

ABERDEEN 

1.50 

T 

,28 

T 

.06 

.05 

7 

.02 

7 

7 

7 

7 

.18 

.03 

.68 

.04 

.16 

7 

ALBRIGHT 

l.*l 

T 

T 

T 

.04 

.06 

•  04 

.11 

7          7 

•  35 

.06 

.47 

.06 

.15 

.07 

ALDERSON 

UOO 

T 

.10 

T 

T 

7 

7 

7 

.90 

7 

7 

ALEXANDER 

2.06 

.01 

.45 

.01 

.02 

.05 

.10 

.02 

•  45 

.03 

.10 

.40        .02 

.37 

.03 

ALPENA  1  NW 

2.05 

.30 

.02 

.10 

.OS 

■  06 

•  08 

7          7 

7 

.50 

.02 

.52 

7         7 

.03 

.28 

.03 

ARBOVALE  2 

1.46 

.03 

7 

•  05 

7 

.02 

.35 

T 

.07 

.58 

7 

.23 

.13 

ARNOLD 

2.05 

■  37 

.04 

.02 

.14 

7 

7 

7 

.02 

•  29 

.14 

.64 

•  09 

.21 

.09 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.22 

.09 

•  11 

T 

7 

.01 

.21 

.76 

•  04 

8AVAR0 

2.73 

,» 

.05 

.07 

.  14 

.08 

■  OS 

.30 

.06 

1.02 

7 

.30 

.10 

.52 

RECKLFY  V  A  HOSPITAL 

E2.13 

■  24 

•  04 

.16 

.04 

.02 

E.25 

T 

7 

•  28 

T 

.04 

1.04 

7 

•  02 

7 

RELlNGTON 

2.00 

T 

.36 

7 

.06 

.09 

.08 

.01 

•  01 

7          7 

777 

.37 

.06 

.53 

7           .01 

.07 

.12 

.13 

BELLEVILLE  DAM  ?0 

1.05 

.01 

•  04 

.04 

.07 

T 

.13 

7 

.06 

.18 

.41 

.05 

.06 

7 

BELVA 

1.86 

■40 

.23 

•  40 

.30 

.10 

.30 

.15 

BENSON 

1.33 

.05 

.05 

.08 

.05 

.25 

.06 

.41 

.20 

•  18 

RENS  RUN 

2.07 

.02 

•  03 

.01 

.04 

7 

.24 

.53 

.57   .17 

•  05 

.20 

.13 

.08 

BERKELEY  SPRINGS 

1.33 

.?.' 

T 

.05 

T 

.26 

7 

•  54 

.17 

.09 

RFRLTN 

1.58 

.31 

.13 

.16 

•  74 

.07 

.15 

BIG  SKIN  CREEK 

RECORD  MISSING 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

1.16 

.25 

.06 

.12 

.10 

.06 

.02 

.25 

.06 

.04 

.08 

.06 

.04 

.02 

BLUEF1ELD  1 

1.13 

.16 

.08 

T 

7 

7     .47 

.17 

•  06 

.19 

PLUEFIELD  ? 

El. 20 

E.20 

.03 

.14 

.83 

PLUE5TONE  DAM 

1.06 

.04 

.02 

.10 

.0? 

7 

7 

•  09 

.72 

.02 

.05 

BRANCHLAMD 

•  79 

,17 

■  14 

.12 

.14 

T 

.12 

.05 

■  05 

RRANDONVILLE 

1.63 

T 

T 

.06 

T 

.11 

.11 

7 

.24 

.09 

.76 

7 

.13 

.13 

BROWNSVILLE 

1.42 

■  30 

■  04 

.02 

.10 

.21 

.04 

.52 

•  06 

•  10 

.03 

BRUSHY  RUN 

.49 

T 

7 

7 

7 

.13 

.24 

T 

7 

.12 

T 

BUCKEYE 

1.39 

T 

7 

7 

7 

T 

7 

.18 

7 

.79 

7         .02 

.25 

.10 

.05 

PUCKHANNON 

1.59 

T 

.31 

.02 

.03 

.10 

■  01 

.02 

.02 

7 

7 

7 

•  25 

.06 

.37 

.06 

.30 

.02 

RURNSVILLE 

1.36 

.36 

.05 

.12 

7 

.18 

.01 

.04 

.38 

.01 

.07 

.09 

.05 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1.72 

T 

■  M 

.16 

.14 

.04 

7 

7 

.15 

.14 

7 

.16 

.09 

.26 

CAIRO  3  S 

.81 

.06 

.03 

.03 

.15 

.1? 

.03 

.23 

.06 

.10 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.19 

.31 

.10 

.08 

.08 

.06 

.03 

7 

.36 

.B7 

.76 

.02 

.12 

.16 

.04 

CANAAN  VALLEY 

E3.62 

E  .40 

E.10 

E.20 

:.60 

E.60 

E.60 

E.05 

.05 

.43 

.14 

.45 

CENTRALIA 

2.26 

.47 

.03 

.09 

.13 

.03 

■  02 

•  43 

.04 

.0? 

.80 

.01 

.07 

.08 

.04 

CHARLESTON  WB  AP 

2.17 

.30 

.23 

.14 

.02 

.01 

7 

T 

T 

7 

.03 

.14 

.24 

.02 

7     .10 

.08 

.66 

CHARLESTON  1 

1.15 

.43 

.04 

.08 

.03 

7 

T 

7 

.17 

.14 

.09 

.08 

.01 

.07 

.01 

CLARKSBURG  1 

■  95 

■  02 

.08 

.03 

7 

7 

.14 

7 

.45 

.03 

.09 

.11 

CLAY 

1.27 

•  39 

7 

.05 

.10 

•  02 

.20 

.02 

7 

.30 

T 

.10 

.09 

T 

CLENDENIN  2  SW 

1.16 

•  40 

7 

.10 

T 

7 

7 

7 

.30 

7 

.10 

.26 

7 

7 

7 

COBURN  CREEK 

RECORD  MISSING 

CRANREPRY  GLAOES 

- 

- 

.03 

.00 

.01 

.06 

. 

.01 

- 

- 

.03 

.01 

.03 

CRAWFORD 

1.62 

.47 

.02 

.02 

•  11 

.01 

7 

7 

.26 

.05 

.43 

.06 

.14 

.03 

CRESTON 

.97 

.01 

7 

•  05 

•  10 

7 

7 

7 

.16 

T 

7 

.32 

.07 

.15 

.07 

DA I LEY 

1.78 

T 

.35 

7 

.05 

.15 

.05 

7 

.10 

7          7 

7     7 

.39 

.05 

.34 

7         7 

.08 

.14 

.06 

DAVISSON  RUN 

•  72 

T 

.01 

.02 

.04 

.02 

7 

.18 

.16 

.08 

.06 

.03 

.12 

DUCK  CREEK 

1.18 

T 

7 

.05 

.06 

•  03 

7 

.03 

7 

.21 

.60 

.05 

.19 

EAST  RAINELLE 

2.25 

.22 

.15 

.11 

7 

7 

.03 

.35 

.03 

1.00 

.22 

.02 

.10 

.02 

ELK 

1.50 

.30 

.10 

.74 

.07 

.29 

.04 

ELKlNS  WB  AIRPORT       R 

1.91 

T     .18 

.15 

.01 

.06 

•  06 

•  02 

•  06 

.03 

7     .02 

.01 

.33 

.21 

.06 

.16 

.04 

.32 

.15 

FAIRMONT 

1.52 

T 

T 

.04 

.06 

•  02 

7 

•  03 

T 

7 

.00 

.11 

.26 

.62 

.11 

.12 

.06 

FINK  RUN 

1.40 

.35 

.01 

•  04 

.07 

.05 

•  25 

.08 

.46 

.09 

FLAT  TOP 

2.39 

.11 

.19 

.01 

7 

7 

.24 

.07 

.69 

.21 

7 

.02 

.85 

FRANKLIN  3  NE 

.80 

.10 

.50 

.20 

GARY 

U89 

.03 

.21 

■  12 

•  70 

7 

.70 

.03 

T 

.10 

GASSAWAY 

•  59 

.0? 

.37 

.20 

GLENVILLE  1 

1.1" 

.20 

7 

.05 

•  11 

7 

7 

7 

7 

7     7 

.22 

.02 

.07 

.17 

.02 

.13 

.09 

.01 

GRAFTON 

1.27 

T 

.02 

.02 

•  07 

7 

.01 

T 

7 

.25 

.06 

.66 

.04 

.14 

GRANTSVILLE  2  NW 

1.40 

.10 

.03 

.30 

.04 

.58 

.13 

.12 

.10 

HACKERS  CREEK 

1.15 

.21 

.21 

.24 

.19 

.30 

HALL 

1*40 

T 

.31 

7 

7 

•  09 

.01 

7 

.02 

7         7 

7     7 

.21 

.44 

7 

.09 

.22 

.01 

HAMLIN 

•  89 

.28 

.03 

.12 

.03 

.12 

.12 

.13 

.03 

.03 

HARPERS  FERRY 

1.25 

7 

.07 

•  56 

.27 

.30 

.04 

.01 

T 

HASTINGS 

2.27 

.05 

.06 

.10 

.07 

.36 

.10 

.93 

.30 

.29 

.03 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

•  84 

.IB 

.05 

.06 

.05 

.09 

7 

.03 

.09 

.19 

.06 

.04 

HOPEMONT 

2*68 

T 

.07 

.03 

.12 

.16 

•  13 

•  04 

•  20 

.05        .08 

.03 

.36 

.19 

.48 

.02       7 

.15 

.31 

.24 

HORNER 

1.40 

T 

.31 

.03 

7 

.10 

7 

T 

.23 

.05 

.20 

.15 

.33 

HOULT  LOCK  15 

1.55 

•  02 

.05 

7 

•  05 

T          7 

7 

.16 

.07 

•  89 

.02 

.10 

.19 

.02 

HUNTINGTON  1 

.85 

T     T 

.12 

.09 

•  04 

T 

7 

.10 

.12 

.03 

.15 

7 

.21 

HUNTINGTON  WB  CITY 

1.26 

•  07 

•  02 

.12 

7 

T 

.05 

.02 

.06 

.03   .18 

7 

.71 

IAEGER 

•  67 

■03 

.16 

.32 

•  16 

7 

IRELAND 

2.04 

T 

■  44 

•  06 

.02 

•  12 

•  03 

•  04 

.3? 

.08 

.64 

.10 

.14 

.05 

ISAACS  CREEK 

1.22 

7 

.02 

.16 

•  02 

•  25 

.12 

.32 

•  15 

.15 

.03 

JANE  LEW 

1.20 

.09 

.01 

.01 

.  06 

7 

T 

.20 

.05 

.52 

.07 

.20 

.03 

JESSE  RUN 

2.30 

•  29 

T 

7 

T 

.20 

.70 

7 

.20 

.95 

JUNCTION 

1.02 

.11 

7 

.31 

7 

•  31 

.13 

.06 

.10 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1.78 

.05 

•  02 

•  06 

.50 

.0? 

.92 

.0?        .03 

.03 

.13 

KERMIT 

1.58 

.86 

7 

•  26 

.14 

.22 

.06 

7 

KNOBLY  MOUNTAIN 

1.02 

T 

T 

T 

7 

7 

.05 

.40 

•  47 

7 

.10 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

- 

7 

.45 

.10 

E.20 

.36 

.14 

.70 

- 

.60 

.24 

•  37 

- 

LAKE  FLOYD 

1.42 

T 

.02 

7 

.03 

.11 

■  01 

.30 

.10 

•  43 

.17 

.20 

.09 

LAKE  LYNN 

1.32 

.04 

.04 

.03 

.07 

7 

.10 

.01 

.66 

7 

•  10 

.13 

.13 

LEWISRURG 

1.27 

.04 

.02 

.02 

■  02 

.27 

.03 

.60 

.09 

.05 

.13 

LINDSIDE 

1.99 

T 

.09 

T 

7 

7 

.23 

T 

1.61 

7 

7 

.06 

LITTLE  SKIN  CREEK 

1.50 

.31 

.02 

•  01 

.11 

•  02 

•  22 

.12 

.48 

.03 

.16 

.02 

LOGAN 

1.34 

.61 

7 

•  28 

•  03 

.19 

•  01 

.09 

.05 

.04 

•  04 

7 

LONDON  LOCKS 

1.32 

.90 

.01 

.15 

•  09 

•  02 

.20 

•  03 

7 

.20 

.02 

•  04 

.06 

T 

LOOKOUT  2 

2.55 

.60 

.20 

■  10 

.20 

T 

1.25 

7 

7 

7 

MADISON 

1.47 

.56 

7 

.15 

•  02 

.30 

.16 

•  12 

.11 

.02 

.03 

MAN 

1.6? 

.50 

.15 

T 

7 

.28 

.03 

.31 

.06 

.07 

.22 

MANNINGTON  1  N 

1.40 

T 

.04 

.02 

•  05 

.01 

•  04 

.02 

.25 

.10 

.46 

.20 

.17 

.04 

MANNINGTON  1  W 

1.28 

T 

T 

.10 

.01 

.03 

.18 

•  04 

.60 

.01 

•  19 

.10 

.02 

MARTINSRURG  CAA  AP 

1.44 

.05 

T 

•  10 

T 

7 

7 

•  04 

•  39 

.02 

.67 

.04 

.12 

.11 

MATHIAS 

1.41 

.10 

.02 

7 

.03 

T 

7 

.25 

.10 

.77 

.01 

.13 

MATOAKA 

1.30 

.38 

.72 

.10 

.10 

MCMECHEN  DAM  13 

.88 

.06 

•  03 

.04 

•  01 

.01 

.05 

.08 

.34 

.04 

•  09 

.13 

MIODLEROURNE  ?  ESE 

1.58 

T 

T 

7 

.07 

.03 

7 

7 

T 

7 

7         7 

7 

.18 

.10 

.01 

.72 

.14 

■  10 

.20 

.03 

MIDVALE 

2.24 

.45 

.02 

.15 

.03 

•  05 

•  50 

.09 

.49 

7 

.11 

•  14 

.21 

MOOREFIELO 

.45 

T 

.20 

•  25 

7 

MOOREFIELD  MCNEILL 

•  94 

T 

7 

•  30 

.08 

.28 

.09 

.19 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

1.40 

T 

T 

.04 

.05 

.03 

7 

•  05 

7 

7     .03 

.10 

.10 

.19 

•47 

.08 

.25 

.01 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1.42 

.01 

.04 

7 

7 

.04 

7         .01 

.16 

•  07 

.80 

.01 

•  05 

.19 

.04 

MOUNT  CLARE 

1.48 

.02   .03 

.05 

.02 

.04 

.16 

.56 

.21 

.09 

.13 

.17 

MT  STORM 

1.78 

.12 

.08 

.15 

.09 

•  11 

•  27 

.24 

.3? 

.06 

•  32 

NAOMA  1  E 

.53 

.30 

.20 

T 

7 

7 

7 

.54 

.12 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

•  96 

.02 

.03 

.02 

.04 

■  02 

.05 

.10 

7 

•  16 

.04 

•  06 

.07 

.03 

.16 

.12 

NEW  MARTINSVILLE 

1.13 

.04 

T 

•  04 

T 

T 

7 

7 

7 

.24 

.10 

.15 

.19 

7 

•  22 

.19 

OAK  HILL 

1.55 

.40 

7 

.24 

•  13 

•  02 

7 

.14 

7 

7 

•  99 

7 

.03 

7 

OMPS 

1.21 

•  23 

.02 

.26 

.36 

.06 

.18 

.08 

PARKERSBURG  CAA  AP 

1.62 

7 

.09 

•  04 

.05 

•  03 

7 

7 

7 

7 

.06 

.05 

.18 

.04 

.23 

•  13 

.72 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

1.41 

T 

.0? 

.07 

.04 

.06 

7 

7 

7 

7 

.05 

.09 

.14 

.22 

.10 

.62 

PARSONS  7 

E2.47 

T     .10 

.28 

.15 

E.13 

E.13 

E  .10 

7 

.20 

.68 

•  29 

.1? 

.29 

7 

PETERSBURG  WR  CITY 

.79 

.11 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

.06 

•  09 

.10 

.19 

7 

.09 

.15 

PHILIPPI 

1.21 

.14 

7 

.07 

.08 

•  03 

T 

.01 

7         7 

7     7 

•  29 

•  05 

.40 

7         7 

7 

.14 

7 

PICKENS  1 

4.29 

T 

.58 

•  04 

.09 

.43 

.06 

.07 

.08 

.04 

.64 

.54 

•  69 

.35 

.38 

.28 

P I EDMONT 

.70 

.01 

7 

T 

T 

7 

.22 

.37 

7 

7 

.It) 

P1NEVILLE 

1.67 

.30 

7 

.43 

.06 

T 

7 

•  26 

.01 

.97 

•  02 

•  02 

POINT  PLEASANT 

1.45 

•  36 

.12 

.01 

•  24 

.10 

.22 

.40 

POINT  PLEASANT  A  NNE 

.83 

7 

.08 

.07 

7 

.09 

7 

7 

.06 

.04 

.20 

.15 

.14 

POLK  CREEK 

1.36 

•  19 

•  02 

.14 

.22 

.23 

.31 

.12 

•  10 

.03 

PRINCETON 

1.19 

.15 

T 

7 

.10 

•  93 

•  01 

7 

T 
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Table  3— Continued 


3 
o 

Day  of  month 

Station 

1   2 

3 

4   1 

5  1 

6 

7  1 

e 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22   23  1  24 

25  1 

26 

27 

28   29  1  30 

31 

RAINELLE 

2.6* 

.24 

.16 

.09 

.19 

T 

T 

•  03 

.41 

.27 

.66 

.15 

•  44 

RAVENSWOOO  DAM  22 

■  BO 

.05 

•  06 

.07 

T 

.14 

.0? 

.05 

.15 

■  12 

.11 

•  03 

RENlCK  2  S 

1.3S 

.04 

.05 

•  02 

•  02 

T 

.14 

T 

T 

.89 

T 

.09 

•  13 

T 

RICHWOOD  2  N 

2.1* 

.25 

.21 

.10 

■  09 

.13 

.75 

.30 

T 

•  25 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

1.72 

.34 

.02 

T 

.  14 

T 

.03 

T 

T 

.28 

.11 

■  40 

.06 

•  26 

T 

RIPLE8 

1.14 

•  20 

.09 

T 

.26 

.11 

.30 

.03 

.15 

ROANOKE 

2.05 

T 

.37 

.05 

.04 

.18 

.01 

.38 

.10 

.58 

.07 

•  22 

•  05 

ROCKFORD 

1*15 

.03 

T 

T 

•  06 

T 

T 

T 

.16 

.16 

.55 

.07 

•  10 

T 

T 

ROHRBOUGH 

1.59 

.33 

T 

.15 

T 

T 

.26 

.65 

.07 

•  13 

ROMLESBURG  1 

1.97 

T 

.05 

.08 

.10 

•  08 

.10 

T 

•  15 

T          T 

T 

.29 

.18 

.50 

T 

.07 

•  32 

.05 

ST  MARYS 

1.03 

T 

T 

.05 

.01 

•  04 

T 

T 

.26 

.25 

.03 

.22 

.11 

.06 

SAND  FORK 

l.*3 

.10 

.15 

.02 

•  12 

.20   .24 

.45 

.05 

•  10 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

3.46 

.24 

•  10 

.04 

.36 

1*14 

.06 

1*54 

SH INNS TON 

1.24 

T 

T 

.01 

•  02 

.05 

•  04 

•  01 

.01 

T     .13 

.30 

.36 

•  13 

•  15 

•  03 

SPENCER 

1.15 

.36 

.01 

.05 

.  12 

T 

T 

T 

.01   T 

.21 

.03 

T 

•is 

.03 

■  13 

.01 

T 

SPRUCE  KNOB 

1.33 

.02 

.11 

.11 

.03 

■  08 

.22 

.48 

.28 

STONY  RIVER  DAM 

El.  69 

E.20 

E.10 

E.10 

E.10 

£•15 

E.20 

.46 

•  38 

SUGARCAMP  RUN 

1.4B 

.40 

.02 

T 

•  16 

T 

T 

.31 

T 

•  59 

T 

T 

SUMMERSVILLE  2 

1.96 

.30 

•  05 

.10 

•  30 

,20 

.ft  A 

.05 

.29 

SUTTON  2 

1.39 

•  45 

.02 

•  03 

.16 

T 

.02 

.25 

■46 

SYCAMORE  CREEK 

1.20 

.02 

.03 

•  15 

.22 

.06 

•  36 

.24 

.10 

THOMAS 

3.07 

•  16 

.10 

.09 

.17 

.18 

•  01 

.21 

.03        .01 

T 

.86 

•  13 

•  26 

.17 

.17 

.26 

.26 

UNION 

.94 

T 

.08 

.01 

.01 

.32 

.50 

T 

.02 

UPPER  DAVISSON  RUN 

.83 

.65 

•  16 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

.36 

T 

.11 

.02 

T 

T 

T 

.25 

T 

VALLEY  CHAPEL 

1.13 

.01 

.03 

.06 

•  09 

T 

•  04 

T 

T 

•  22 

.05 

•  40 

.10 

.13 

T 

VALLEY  HEAD 

3.09 

•  24 

T 

•  10 

.15 

.10 

T 

.17 

T          T 

T 

.56 

•  12 

1.00 

T           .02 

.12 

•  43 

.09 

VANDAL  I  A 

1.93 

.37 

.03 

.02 

.15 

.02 

.33 

.16 

.54 

.06 

.21 

.02 

VIENNA  BRISCOE 

.80 

•  10 

.01 

T     .10 

.09 

•  05 

.20 

.25 

WARDENSVlLLE  R  M  FARM 

.92 

T 

T 

.32 

•  55 

.02 

.03 

WASHINGTON  DAM  19 

.71 

.04 

.06 

•  05 

T 

T 

.06 

.05 

•  10 

.14 

.04 

.15 

WEBSTER  SPRINGS 

2.62 

.41 

.03 

.10 

■  14 

T 

T 

.05 

T 

.54 

•  05 

•  63 

.24 

•  16 

•  07 

WEIRTON 

.90 

T     T 

T 

.06 

.05 

T 

.04 

T 

.01 

T 

T     .27 

.05 

.09 

.06 

T 

•  18 

.09 

WELLSBURG  3  NE 

.58 

T 

•  05 

■  05 

.02 

.20 

.00 

.16 

WESTON 

1.96 

T 

.34 

.06 

•  11 

.04 

T 

.05 

T          T 

T 

.23 

•  05 

.65 

•  03 

.07 

.26 

.07 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

.83 

.05 

.06 

.02 

.02 

.02 

T     .06 

•  04 

•  25 

.03 

.11 

.17 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

.87 

T 

.04 

■  05 

T 

T 

T 

.33 

•  03 

T 

■29 

.05        T 

.04 

.08 

T 

WILLIAMSON 

1.49 

•  72 

.27 

,04 

.31 

.03 

.05 

.07 

WILLIAMSON  2 

1.33 

.62 

.10 

.26 

T 

■  20 

.03 

.05 

.07 

T 

WINFIELD  LOCKS 

.88 

.23 

T 

.10 

•  01 

.07 

T 

.05 

•  17 

.05 

•  16 

.04 

T 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGJNIA 
FEBRUARY  195* 

Day  Of  Month 

• 
o> 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

51 
14 

57 
29 

52 
25 

42 
22 

36 
28 

36 

30 

34 
21 

37 
6 

48 
30 

63 
11 

59 
25 

42 
20 

45 
9 

69 
19 

76 
32 

72 

40 

66 
35 

58 
22 

60 
24 

57 
28 

62 

47 

57 
35 

61 
22 

59 
32 

65 

2  5 

62 
33 

64 
22 

58 
32 

55.3 
25.6 

ATHENS  CONCORD  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

47 
21 

47 
32 

51 
25 

35 
24 

30 
24 

35 
27 

33 
25 

33 
9 

44 
25 

58 
23 

57 
28 

28 

9 

41 
12 

56 

18 

69 

44 

66 
53 

62 
30 

50 
25 

54 
31 

52 
33 

58 
37 

49 

39 

59 
23 

54 
42 

58 
33 

55 
32 

55 
25 

50 
33 

49.6 
27.9 

BAYARD 

MAX 
MIN 

42 

9 

43 
32 

42 
29 

32 
20 

29 

18 

27 
23 

24 
15 

30 

7 

30 
24 

49 
23 

46 
20 

32 

8 

33 
-  4 

58 
11 

64 
44 

70 

41 

63 
29 

48 
21 

53 
15 

48 
22 

55 

40 

51 
36 

51 

15 

48 
37 

49 

30 

45 
27 

55 
16 

63 
28 

45.7 
22.7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

56 
14 

51 
37 

44 
32 

33 
22 

30 
24 

31 
23 

23 

10 

33 
3 

42 
26 

58 
20 

51 
24 

38 

15 

46 
8 

63 
27 

71 

43 

68 

50 

60 
30 

55 
25 

58 
28 

52 

44 

57 

43 

52 
35 

62 
20 

56 

40 

62 
23 

57 
30 

62 

23 

57 
48 

51.0 
27.4 

BENSON 

MAX 
MIN 

47 

13 

50 
28 

49 
33 

48 
17 

35 
27 

37 
29 

35 
22 

32 

16 

40 
29 

60 

17 

60 
19 

44 
16 

42 

7 

70 
30 

73 

57 

73 
52 

70 
33 

55 
25 

65 
18 

65 
25 

62 
44 

56 
32 

62 
20 

61 
33 

59 
29 

59 
32 

69 

21 

68 
42 

55.2 

27.4 

BENS  RUN 

MAX 

MIN 

48 
18 

52 
29 

48 

35 

40 
22 

35 
29 

35 
28 

37 
23 

35 
21 

44 
28 

61 
21 

58 
26 

33 

14 

43 

12 

68 
29 

74 
57 

72 
59 

67 
34 

55 
28 

65 
24 

65 
33 

58 
42 

54 
31 

63 
25 

59 

41 

6  0 
31 

58 
33 

68 

27 

65 
49 

54.3 
30.3 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

43 
8 

54 
27 

51 
31 

38 
24 

36 
24 

39 

30 

37 
21 

37 
23 

40 
29 

61 
21 

57 
28 

38 

14 

32 
2 

60 
12 

76 
29 

79 

40 

70 
37 

60 
32 

59 
16 

50 
22 

55 
39 

55 
39 

51 

17 

45 
24 

60 
27 

52 
27 

55 
24 

61 
27 

51.9 

24.8 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

47 
9 

50 
28 

45 
32 

38 

19 

31 
25 

31 

23 

34 
15 

32 
6 

41 
27 

59 
11 

59 
21 

42 
9 

43 

67 
38 

71 
52 

67 
44 

65 
31 

55 
23 

60 
17 

58 
37 

57 
42 

56 
32 

61 
16 

61 
37 

59 

20 

60 
30 

65 
18 

63 

50 

52.8 
25.6 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

49 

17 

52 
31 

47 
28 

36 
24 

33 
25 

34 
26 

32 

16 

36 

7 

48 
27 

61 
28 

57 
30 

41 
14 

49 
12 

64 
33 

72 
46 

71 
53 

62 
29 

59 
27 

56 
36 

54 
43 

57 
39 

53 
38 

62 
21 

56 
43 

63 
30 

59 

33 

58 
25 

57 
46 

52.9 
29.5 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

40 
20 

51 
23 

50 
29 

43 

2  8 

36 
28 

36 
28 

37 

31 
11 

39 
13 

43 
22 

62 
22 

48 
20 

30 
15 

42 
21 

67 
26 

73 
34 

69 
39 

39 
29 

58 

27 

60 
28 

56 
35 

60 
38 

54 
26 

64 
26 

50 
30 

65 
30 

51 
26 

61 
25 

50.5 
25.8 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

28 

10 

44 
20 

47 
30 

42 
21 

29 
20 

29 

21 

28 
19 

28 

11 

29 

19 

33 
16 

53 
22 

38 

9 

18 

-  1 

38 

7 

63 
36 

69 

56 

71 
32 

34 
21 

50 

20 

58 
21 

62 

41 

56 
35 

44 
15 

54 
21 

43 
32 

55 
36 

43 
17 

62 
25 

44.6 
22.6 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

49 

13 

52 
28 

50 
32 

40 
20 

38 
27 

34 
28 

32 
22 

31 
12 

43 
28 

61 
13 

61 
21 

43 
16 

44 
8 

71 
33 

74 
48 

73 
48 

70 
34 

58 
26 

67 
19 

64 
32 

62 

45 

56 
37 

64 
20 

64 
40 

60 
24 

61 
33 

70 

31 

70 
38 

55.9 
27.6 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

49 
13 

49 
33 

42 
32 

36 

21 

32 
25 

33 
26 

27 
20 

32 

13 

38 
28 

58 
19 

51 
22 

32 
16 

42 
9 

67 
35 

72 

54 

72 

54 

64 
32 

53 
28 

63 
22 

63 
30 

58 
45 

51 

39 

63 
21 

53 

41 

58 

30 

59 

31 

68 

23 

62 
42 

51.7 
28.7 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

57 
18 

56 
28 

51 
35 

42 
22 

37 
29 

37 
30 

32 
22 

40 
10 

51 
20 

67 
18 

53 
27 

32 

18 

53 
13 

72 
27 

75 
39 

75 
48 

61 
36 

59 
28 

65 

22 

74 
34 

61 
42 

59 
33 

70 
23 

64 

41 

68 
24 

64 
36 

74 
26 

70 

41 

57.8 
28.2 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

50 
14 

52 
25 

48 
35 

38 
19 

34 
29 

33 
24 

28 
24 

36 

14 

43 
25 

63 

18 

50 
22 

32 

17 

45 
16 

71 
24 

76 
42 

73 
48 

68 

34 

66 
20 

65 
28 

61 
38 

54 

29 

66 
21 

55 
39 

61 
26 

63 
34 

70 
23 

65 
46 

54.3 
27.2 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

39 
10 

42 
30 

38 

25 

31 
12 

22 

15 

29 

19 

22 

12 

27 
0 

26 
18 

46 
23 

39 
23 

30 
7 

30 

3 

59 
24 

62 
46 

56 
46 

55 
20 

45 
17 

50 

31 

46 
36 

56 

37 

47 
34 

54 
14 

50 
34 

48 
30 

46 
23 

54 

13 

54 
40 

43.1 
22.9 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
25 

51 
36 

46 

34 

36 

28 

34 
30 

34 
24 

26 

20 

39 
18 

46 
32 

64 
29 

47 
26 

30 
18 

50 
17 

70 
45 

73 
59 

72 

53 

55 
35 

57 
33 

65 
28 

64 
52 

60 
46 

56 
39 

67 
29 

53 
39 

65 
37 

64 
29 

72 
29 

63 
32 

54.1 
32.9 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

41 
23 

57 
28 

54 
35 

46 
25 

36 
29 

36 
31 

33 
22 

29 

15 

40 
26 

49 
22 

65 
25 

48 
20 

32 
17 

53 
26 

71 
46 

75 
51 

74 
36 

40 
30 

57 
26 

65 
31 

66 

42 

60 
36 

56 
28 

68 
34 

53 
31 

65 
35 

41 
29 

73 
35 

53.0 
29.8 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

33 
16 

49 
23 

50 
29 

44 
20 

35 
25 

35 
26 

33 
23 

32 

19 

34 
20 

41 

19 

59 
20 

43 

17 

26 
10 

46 
15 

69 

44 

73 

55 

71 
35 

43 
27 

53 
23 

63 
27 

65 
37 

57 
37 

50 
22 

63 
22 

47 
33 

61 
33 

48 
24 

70 

31 

49.8 
26.1 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

38 

7 

45 
32 

40 
22 

34 
20 

28 

18 

27 
21 

24 
12 

29 
6 

35 
20 

51 
27 

50 
26 

36 

11 

32 

0 

59 
16 

64 

43 

61 

44 

58 
25 

59 
16 

50 
24 

46 
33 

51 
41 

50 
33 

51 
19 

50 
31 

53 
29 

53 
26 

51 

18 

50 
39 

45.6 
23.5 

CRESTON 

MAX 
MIN 

39 
16 

53 
22 

53 
25 

48 
19 

35 

24 

40 
31 

33 

22 

32 

12 

36 
23 

45 

17 

64 
21 

47 
18 

30 
10 

46 

12 

72 

38 

78 
48 

75 
35 

39 
28 

57 
20 

65 
22 

65 
42 

60 
29 

55 
21 

63 

23 

52 
26 

64 
26 

42 
28 

72 
26 

52.1 
24.5 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

12 

48 
32 

39 
30 

31 
22 

30 
23 

30 
22 

24 

4 

32 

0 

35 

16 

53 
13 

39 

18 

21 

7 

39 

7 

65 
28 

69 
50 

70 
50 

51 
31 

55 
26 

59 

20 

56 

44 

55 

43 

48 
25 

60 

19 

48 
30 

56 
30 

53 
22 

63 
22 

62 
46 

47.8 
24.7 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

47 
20 

51 
35 

45 
29 

32 
23 

33 
23 

32 
24 

34 
20 

29 

18 

40 
29 

60 
?  5 

44 
20 

24 
13 

40 
12 

68 
38 

72 
57 

70 
51 

52 
32 

52 
27 

62 
33 

60 
45 

58 
44 

48 

)1 

59 
21 

48 
38 

59 
36 

57 
28 

67 
26 

62 
51 

50.2 
30.3 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

45 
24 

48 
33 

36 
26 

29 

20 

27 
20 

28 

15 

23 

10 

29 

12 

39 
23 

54 
33 

44 
20 

20 
8 

42 
14 

59 
30 

66 
49 

62 
45 

45 
25 

47 
21 

52 
32 

47 
40 

52 
39 

46 
24 

57 
19 

44 
34 

57 
30 

51 
22 

55 
21 

53 
29 

44.9 
25.6 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

46 
16 

55 

35 

50 
27 

42 
25 

35 
25 

35 
27 

33 

18 

38 
12 

40 
28 

61 

2  3 

57 
31 

44 
10 

49 
9 

70 
29 

75 
40 

74 

51 

65 
35 

55 
25 

60 
22 

46 
22 

64 
39 

60 

60 
22 

54 
39 

61 

31 

59 
34 

59 
23 

63 

45 

54.0 
27.9 

GARY 

MAX 
MIN 

40 
21 

54 
25 

56 
35 

44 
26 

36 
26 

40 
30 

37 
23 

35 
11 

39 
12 

50 

2  2 

64 

21 

43 
21 

40 
16 

63 
28 

67 
34 

75 
34 

71 
34 

37 
32 

59 
27 

63 
27 

61 
47 

57 
37 

55 
25 

66 
25 

50 
28 

66 
29 

51 
26 

70 
26 

53.2 
26.7 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

53 
18 

52 
35 

46 
30 

40 
24 

36 
26 

34 
28 

29 
22 

36 
12 

44 
28 

63 
20 

52 
25 

40 
16 

47 

12 

72 
28 

76 
40 

73 
44 

68 
35 

58 
28 

65 

18 

65 
28 

60 
42 

5  6 
35 

67 
24 

60 
38 

64 
27 

62 
34 

70 
23 

65 
36 

55.5 
27.9 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

52 

17 

62 

29 

48 
32 

42 
23 

35 
29 

34 
29 

32 

23 

34 
14 

44 
31 

63 
20 

57 
24 

35 
18 

45 
12 

71 
43 

75 
58 

72 

50 

64 
34 

55 
29 

64 
21 

61 
44 

55 

43 

54 

-0 

65 
23 

59 
41 

60 
27 

54 

34 

61 
24 

63 
42 

54.1 
30.5 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

45 
12 

50 
26 

45 
32 

40 
17 

31 
22 

31 
27 

30 

20 

31 

12 

39 
28 

58 

15 

52 

19 

31 
10 

41 
6 

68 

24 

71 

54 

74 
51 

66 
32 

53 

25 

62 

20 

63 
26 

59 

44 

53 

33 

60 
19 

52 

39 

57 
28 

46 
19 

68 
21 

65 
43 

51.5 
25.6 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

40 
17 

53 

24 

54 
27 

48 
21 

36 
24 

36 

30 

34 
23 

33 

13 

37 
23 

45 
18 

65 
19 

46 
17 

3  0 
11 

46 
19 

73 

37 

68 

41 

75 
34 

40 
28 

58 
21 

66 
26 

67 
40 

6  0 
31 

56 
23 

66 
27 

50 
27 

64 
28 

42 
25 

70 
32 

52.2 
25.2 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

43 
17 

59 
25 

54 
26 

48 
19 

38 
24 

37 
29 

34 
17 

30 
9 

41 
18 

51 

21 

67 
21 

50 
19 

34 
10 

58 
22 

73 
43 

75 
50 

74 
34 

41 
25 

58 
19 

66 
26 

71 

40 

61 
30 

58 
21 

72 
27 

55 
23 

68 
30 

45 
24 

75 
36 

54.9 
25.2 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

44 
15 

50 
32 

48 
21 

33 
20 

33 
25 

33 
23 

30 

19 

31 
21 

40 
22 

58 

19 

42 
21 

23 

9 

4  0 

9 

69 
36 

72 
61 

71 
53 

54 
34 

55 
26 

63 

2  2 

63 
30 

58 
42 

48 
26 

59 
21 

45 
34 

56 
30 

57 
23 

69 
23 

58 

31 

50.1 
26.7 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 

MIN 

40 
21 

55 
26 

50 
32 

46 

20 

38 
25 

38 
29 

32 
23 

33 

15 

40 
22 

50 
22 

64 
19 

46 
19 

30 

13 

52 

21 

69 

50 

75 
51 

71 
35 

42 
29 

57 

2  3 

63 
23 

64 

40 

56 
30 

58 
25 

68 
26 

53 

28 

65 
30 

45 
27 

72 
29 

52.6 
26.9 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

40 
12 

43 
32 

39 
28 

33 
20 

25 
17 

27 
21 

25 

14 

26 

11 

31 
22 

49 

2  2 

47 
20 

25 
5 

30 

59 
16 

64 
51 

70 

55 

61 
28 

50 

21 

51 
23 

47 
35 

53 
39 

49 
33 

52 

15 

47 
31 

49 
32 

50 
25 

53 

14 

60 
36 

44.8 
24.1 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

58 
22 

56 
35 

48 
37 

41 
21 

37 
31 

35 
29 

30 
14 

39 
13 

49 
25 

65 
20 

56 
34 

35 
20 

53 
14 

71 
41 

76 
59 

70 
58 

58 
35 

56 
28 

6  5 
2  5 

72 
41 

60 
47 

56 
37 

69 
26 

63 

41 

67 

30 

65 

35 

75 
28 

71 
40 

57.0 
31.6 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
28 

52 
37 

46 
29 

38 
25 

38 
31 

36 
22 

34 

18 

41 
22 

50 
27 

66 
25 

49 
27 

32 
19 

53 

20 

71 
48 

76 
49 

71 
50 

50 
36 

58 

31 

66 

30 

71 
49 

62 

47 

59 

37 

69 
31 

55 

41 

67 

36 

66 
35 

74 
33 

65 
33 

56.2 

32.7 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

13 

44 
18 

45 
22 

37 
17 

37 
25 

38 
26 

36 

37 
10 

46 
19 

60 
17 

50 
24 

35 

11 

36 

1 

71 
11 

72 
23 

77 
31 

68 
20 

60 
20 

62 

15 

48 
20 

61 

40 

52 

32 

56 
15 

55 
29 

60 
25 

47 
27 

61 
16 

69 
27 

51.8 
20.7 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

46 
14 

58 
20 

52 
35 

39 
25 

40 
25 

43 
32 

39 
23 

36 
17 

42 
27 

64 
21 

58 
36 

48 
17 

31 
7 

60 
22 

78 
30 

78 
52 

72 

40 

59 
32 

59 
21 

53 

31 

55 
40 

56 
31 

50 
24 

49 
31 

61 

30 

60 
36 

54 
23 

61 
28 

53.6 
27.5 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

40 
5 

45 
31 

40 
28 

30 
18 

26 

17 

25 
18 

21 
13 

27 
-  8 

30 
20 

51 

7 

45 
19 

31 
7 

33 

-  7 

60 
20 

61 
35 

65 

37 

60 
27 

50 
22 

53 
24 

45 
35 

50 
37 

45 
32 

55 
17 

52 
29 

54 
27 

50 
24 

55 

44.4 
20.5 

See   reference   i 


i   following   Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1954 


Day  Ol  Month 


9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 

M1DDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELO 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PICKENS  1 


PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 


MAX 
MIN 

48 
17 

51 
37 

MAX 
MIN 

41 
22 

58 
26 

MAX 
MIN 

40 
19 

56 

24 

MAX 
MIN 

41 
21 

56 
26 

MAX 
MIN 

48 
12 

52 
30 

MAX 
MIN 

40 
13 

58 
24 

MAX 
MIN 

43 
11 

55 
28 

MAX 
MIN 

34 
15 

48 
24 

MAX 
MIN 

48 
14 

55 
30 

MAX 
MIN 

48 
8 

54 
24 

MAX 

MIN 

47 
19 

50 
35 

MAX 
MIN 

48 
17 

51 
34 

MAX 
MIN 

42 
19 

47 
32 

MAX 
MIN 

47 
18 

50 
28 

MAX 
MIN 

35 
19 

48 
22 

MAX 
MIN 

49 
20 

51 
33 

MAX 
MIN 

52 
22 

52 
36 

MAX 

MIN 

45 
12 

44 
22 

MAX 
MIN 

49 
15 

57 

38 

MAX 
MIN 

42 
10 

45 
29 

MAX 
MIN 

26 

15 

40 
21 

MAX 
MIN 

42 
20 

55 
26 

MAX 
MIN 

53 
35 

53 
35 

MAX 

MIN 

53 
18 

53 
35 

MAX 
MIN 

48 
13 

50 
26 

MAX 
MIN 

52 
19 

53 
26 

MAX 
MIN 

45 
15 

45 
31 

MAX 

MIN 

55 

17 

49 
26 

MAX 
MIN 

47 
15 

49 

31 

MAX 
MIN 

47 

48 

MAX 
MIN 

53 

17 

53 
32 

MAX 

MIN 

45 
27 

32 
23 

MAX 
MIN 

39 
15 

48 
23 

MAX 
MIN 

50 
14 

54 
27 

MAX 
MIN 

35 
15 

50 
27 

MAX 
MIN 

35 
12 

45 
24 

MAX 
MIN 

50 
16 

53 
35 

MAX 
MIN 

41 
20 

45 
33 

MAX 
MIN 

44 
15 

47 
27 

40 
25 

32 
24 

32 

25 

46 
28 

39 
29 

38 
32 

42 

25 

35 
25 

36 
29 

44 
24 

37 
27 

37 
32 

36 
15 

34 

19 

35 
20 

36 
26 

38 
26 

42 
29 

37 
25 

34 
23 

33 
29 

46 
19 

36 
24 

34 
26 

44 
24 

39 
27 

38 
30 

45 
17 

36 
26 

38 
28 

32 
22 

32 
23 

32 

24 

39 
21 

34 
25 

33 
27 

35 
22 

34 
27 

36 

27 

36 
21 

36 
26 

35 
27 

37   34   33 


36   3  2 
30   25 


28   28 
22   22 


39   35 
27   28 


34   35 
25   26 


40   37 
30   27 


43   36   35 


31 
22 

31 
21 

34 
29 

35 
26 

28 
20 

26 
17 

36 
28 

35 
26 

32 
24 

31 
28 

30 

30 

34 
29 

34 
26 

28 
13 

26 
23 

33 
26 

32 
25 

34 
27 

33 
29 

35 

26 

35 
28 

36 
24 

36 
25 

34 
26 

32 

27 

32 

24 

33 
26 

33 

20 

33 
27 

34 
10 

43 
27 

60 
31 

57 
30 

32 

16 

41 
17 

53 
25 

68 
25 

29 
13 

41 
13 

48 
24 

65 
23 

29 

14 

40 
18 

50 
22 

60 
23 

33 
19 

41 
29 

60 
14 

52 
20 

36 
18 

41 
31 

64 
24 

49 
23 

36 
10 

37 
28 

62 

19 

56 

30 

37   40 
13   33 


35   38   40 


32   40 
20   31 


36   28   35 


30   33 
2   24 


38   41 
20   33 


21   28   33 


30   35 
20   27 


36   39   45 


37   46 
15   20 


28   33   42 


20   29   36 


33   36   47 


25   31   40 


30  36  44 
22  16  29 

27  22  30 

12  9  20 

34  32  36 

18  8  M 

34  33  44 

22  17  28 

31  32  36 

23  20  22 


28   35   43 


35   33   37 


34   34   37 
20   21   25 


41   59   44 


63   61 
19   28 


62   58 
15   24 


43   59 
22   24 


51   42 
15   19 


52   40 
8   20 


3  7   5  7   46 


60   60 
23   30 


58   48 
15   25 


55   51   37 


63   58 
21   30 


29   50 
25   27 


48   63 
20   20 


65   73 
21   39 


57   71 
23   33 


72   73 
21   56 


68   75 
21   38 


73   78 
22   47 


69   77 
17   32 


68   72 
43   57 


46   66 
31   42 


70   75 
42   58 


61   66 
22   50 


72   76 
23   55 


62   70 
33   45 


40   68 
15   30 


68   73 
38   56 


65   71 
22   32 


62   66 
29   50 


67   72 
22   43 


42   60   66 


70   75 
42   58 


42   59 
19   24 


61   46 
17   27 


25 
16  !  11 


50  I  27 


41   42 

18  !  12 


40   55 
31   33 


70  73 
34  54 

59  70 

23  43 

\\  \\ 

71  74 
34  50 


77   74 
48   36 


75   74 
48   31 


76   73 
53   36 


77   55 
56   38 


73   65 
41   35 


79   71 
48   40 


78   74 
43   39 


71   53 
52   33 


70   68 
54   34 


70   62 
55   33 


71   65 

41   34 


70   53 
53   33 


72   55 
55   34 


70   51 
51   30 


77   55 
55   36 


68   58 
47   25 


77   72 
36   36 


73   65 
63   35 


73   67 
60   33 


65   55 
50   26 


75   66 

47   34 


73  65  55 

63  33  28 

60  60  58 

40  30  30 


73   69   56 


74  71  41 

61  33  25 

78  76  48 

32  44  24 

74  65  61 

55  34  29 

69  65  55 

61  32  24 

71  70  55 

57  32  20 


53 
30 

56 
40 

55 
37 

5  8 
22 

66 
30 

66 
46 

60 

40 

55 
36 

63 

26 

62 

46 

61 
37 

56 

30 

66 
26 

68 

42 

61 
37 

58 
26 

65 
26 

60 
42 

54 

31 

58 
17 

46 
28 

54 
41 

55 
34 

50 
24 

52 

23 

60 
43 

55 
39 

54 
18 

62 
20 

64 
34 

57 
29 

50 
22 

61 
25 

62 

37 

60 
37 

58 
22 

57 
31 

62 
36 

62 
30 

57 
15 

60   62   59 


62   62 
30   44 


58   55 
38   45 


62   63   58 


62   64   59 


54   54 
38   41 


60   50   62 


64   62 
28   39 


64   68   68 


71   65 
41   45 


57   51   57 


65   62 
40   43 


48   50   53 


64   60 
32   40 


60   59 
30   44 


55   48   55 


62   63   59 


47   56   53 


54   53 
28   23 


52   58 
30   23 


52   61 
32   26 


46   57 
32   20 


50   58 
32   20 


58   52   53 


60   58 
35   25 


61   67 
36   29 


59   67 
25   23 


51   60 
35   21 


57   65 
29   25 


51   55   47 


57   68   60 


53   62 
39   22 


50   58   57 


36   26   40 


59 
29 

56 
38 

54 
34 

56 
35 

53 
33 

55 

37 

54 
23 

58 
31 

56 

45 

59 

34 

52 
20 

60 
25 

68 
21 

67 
29 

62 

45 

59 
36 

66 
20 

66 
47 

54 
22 

61 
33 

64 

45 

58 
27 

51 
22 

62 
24 

58 
18 

60 
22 

55 

30 

55 

37 

55 

19 

56 

23 

64 
29 

60 
43 

61 
46 

56 

40 

66 
25 

59 
42 

62 
29 

61 
40 

59 
44 

52 
32 

52 
23 

49 

40 

61 

19 

63 
29 

62 

40 

56 
27 

53 
19 

53 
37 

33   33   30 


52   67   45 


60 

31 

69 
21 

59 
34 

53 
27 

55 
24 

59 
35 

57 
32 

54 
20 

63 

44 

60 
28 

38 
24 

67 
29 

61 
32 

60 
23 

61 
36 

6  0 
26 

60 
18 

68 

30 

58 
28 

64 
25 

63 

50 

53 
29 

63 
25 

65 
45 

45 
30 

62 
24 

60 
36 

52 

28 

66 
25 

58 
49 

62 

32 

55 
27 

61 
29 

59 
29 

67 
30 

58 
35 

64 
32 

69 
32 

61 
34 

53 
26 

59 
21 

62 
45 

48 
27 

59 
25 

67 
52 

53 
25 

60 
16 

58 
46 

58 

33 

47 
27 

57 
33 

68 

30 

50 
27 

68 
27 

63 

35 

72 
32 

73 
38 

64 
23 

72 
22 

71 

52 

30 

59 
23 

53 

46 

63 

33 

70 
27 

69 

49 

50 
30 

51 
30 

53 
32 

63 

31 

71 
25 

69 

45 

53 
32 

67 
24 

67 
35 

59   58   56 


64   68 
32   26 


50   52 
37   27 


62   61   73 
27   33   22 


62 

33 

43 
25 

69 
32 

61 
29 

50 
21 

56 
36 

60 
33 

69 
25 

63 
52 

42 
29 

62 
28 

57 
48 

48 

31 

62 
22 

62 

32 

See   reference   notes   following   Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST   VIRGINIA 
FEBRUARY    195* 


Day 

Ol  Month 

■ 
o> 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

WESTON 

MAX 
M1N 

34 
17 

57 
26 

56 

31 

45 
23 

35 
24 

35 

27 

38 
23 

31 

17 

33 

19 

42 
21 

60 
23 

45 
18 

30 
13 

46 

15 

71 
45 

73 
53 

71 
35 

38 
30 

55 
23 

66 
23 

66 

38 

60 
39 

51 
24 

66" 
24 

47 
31 

52 
32 

44 
25 

72 
29 

50.7 
26.7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

35 

17 

45 
30 

50 

31 

44 
24 

34 
23 

35 
27 

35 
21 

35 

21 

34 
27 

40 
24 

57 
26 

39 
12 

23 

11 

48 

la 

64 
48 

72 
59 

70 
35 

40 
26 

55 
26 

63 
26 

63 
39 

63 
32 

45 
26 

56 

26 

47 
35 

53 
32 

39 
28 

65 

34 

48.2 
28.0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

49 
15 

54 
32 

48 
26 

42 
27 

34 
27 

34 

29 

33 
17 

35 
5 

44 
30 

60 
21 

59 
27 

45 
17 

43 
9 

67 
28 

76 
33 

70 
40 

66 
36 

55 
21 

57 
26 

55 
31 

59 
42 

56 
32 

60 
20 

59 
32 

61 
29 

61 
35 

58 
24 

62 

38 

53.6 
26.8 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

46 
IB 

61 
23 

56 
33 

48 
27 

38 
31 

40 
33 

38 
27 

37 

14 

43 
15 

55 
23 

69 
24 

51 
23 

38 

18 

58 
25 

74 
32 

76 
41 

74 
37 

44 
34 

63 
28 

69 
29 

70 

45 

64 

35 

61 
27 

72 
29 

55 
32 

73 
32 

43 
27 

76 
32 

56.9 

28.4 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 
MIN 

40 
20 

57 
28 

52 
32 

48 
25 

37 
28 

37 

30 

34 
23 

31 
16 

40 
21 

48 
25 

64 
24 

47 
23 

31 
17 

52 
25 

70 
46 

73 
52 

72 

37 

42 
32 

55 
29 

64 
28 

67 
44 

59 
34 

55 
30 

67 
30 

52 
30 

65 
30 

43 
30 

73 
32 

52.7 
29.3 

to    basis.       There    will    be    . 
om   the    post    office. 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  In  tbe  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  at. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  f: 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue, 
dimensional 


of  numbers  within 


Degree  days  are  based  < 


Sleet  and  ball  were  Included 

Amounts  In  Table  3  are  from  n 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  obser 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It 
for  successive  observations;  conseque 


wfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

ordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

all  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


tlo 


time  for  all  except  Weather  Bure 
Bured  at  selected  stations  wbe 
casional  drifting  and  other  ca 


the 


stat 


of  local 


of  observation.   See  the  S 

For  these  stations 
the  ground  is  two  In 
lability  in  the  snowpack  r 


Index  for  observa 
n  ground 


ult 


apparen 


:  are  at  7:30  A. H.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  tbe  water 
equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
onslstencles  in  the  record. 


ord  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  i 

n  unknown, 
have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  i 

etter  "C"  Indicates  recorder  stations. 


No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measures* 

Data  in  the  column  formerly  beaded  No, 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index 

Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adj 

Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  sontb. 

Observation  time  Is  1:30  a.m.  E.S.T.  of  the  following  day. 
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more  effective  January  I,  1954. 
These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
ted  to  represent  the  value  for  a  full  : 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VIRGINIA 
FEBRUARY    1954 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

.5 
2 

1.0 
3 

2.5 
5 

.5 
5 

1.0 
5 

2.0 

7 

5 

4 

1.0 

4 

4 

T 

T 
T 

T 

T 

BECKLEY  V   A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.2 
T 

3.0 
3 

3.0 
3 

3.0 
3 

2.5 
3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

BLUEFIELD   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

5 

- 

- 

_ 

- 

1 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
T 

.2 

T 

.2 

T 

1.4 

1 

.1 

T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

T 

.1 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
4 

2.0 
4 

6.0 
10 

10 

6.0 
15 

6.0 
15 

10 

6 

6 

6 

4 

.5 

1 

.5 

1 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

CLARKSBURG   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 
T 

1.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

ELKINS   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR   EQDIV 

1.7 

1.7 
3 
.2 

.2 

1 

1.0 

1 

1.2 
2 
.3 

.4 
3 

.3 

.7 

3 

.3 

.5 

3 

.2 

1 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
T 

1.5 

1 

.3 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

5 

S 

5 

5 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

GLENVILLE    1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.  1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 
T 

T 

1.4 

KEARNEYSVILLE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

EUMBRABOW   STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 
5 

1.0 
6 

2.0 

7 

2.0 
9 

9 

9 

1.0 
9 

5 

4 

4 

4 

1 

1.0 

1 

T 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

T 
1 

MORGANTOWN  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

.4 

1 

T 
T 

1.0 

T 

1 

T 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

PAREERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PARKERS  BURG   WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

.4 

T 

.6 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.2 

.1 

PARSONS   2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1 

1.5 
2 

1.3 
3 

1.3 
3 

4 

1.0 
5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EO.UIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PICXEHB   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

4 

2.0 

4 

3.0 

5 

6.0 
9 

1.0 
9 

2.0 
11 

1.0 

7 

5 

3 

3 

3.0 

3 

2 

2.0 
1 

POINT  PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

.3 
1 

T 

T 

T 

.3 

T 

RICHWOOD   2   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

2.0 
3 

1.0 

4 

4 

1.0 
5 

2 

1.0 

1 

1 

.5 
1 

IOWLESBURG   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

2.0 
3 

T 

2 

1.0 
3 

T 
3 

_ 

T 
T 

T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.6 
T 

1.1 

1 

.4 
1 

T 

1 

.5 

1 

T 

T 

.5 

.5 

WHITE  SULPHUR   SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
T 

T 

T 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NH 

AR80VALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELJNGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

6LUEFIELD  1 

BLUEF1ELD  2 
BLUE5TONE  0AM 
BRANCHLAND 
BRAND ONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUC SHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN-ON-GUALEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I A 
CHARLESTON  MB  AIRPORT 


COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
DA1LEY 

DAVIS 

DAVI5SON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RA1NELLE 


FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 
GARY 

GAS SANA Y 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  M 
GRIFFITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 

HALL 
HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOCSETT  GALLIPOLIS  0AM 

HOPEMONT 
HORNER 

HOULT  LOCK  IS 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
UEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWI5BURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 
WOOD 
NICHOLAS 
HARR I  SON 
PLEASANTS 


0710  MORGAN 
071B  LEWIS 
062*  LEWIS 
08*4  NICHOLAS 
Q91B  MERCER 


1328  RITCHIE 
1363  WEBSTER 
1393  TUCKER 
15261  BRAXTON 

1570  I 


MERCER 

SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 


KANAWHA 


KANAWHA 


1B06    HARRISON 
2013    POCAHONTAS 
2022   LEWIS 
205*|W]RT 
2151 [RANDOLPH 

2209  TUCKER 

2217'HARRISON 
2*66  HARRISON 
2638  GREENBRIER 
270l|HARRlSON 

2716  RANDOLPH 
2920  MARION 
302*  UPSHUR 
3072|MERCER 
3215|PENDLET0N 

3236 : LEWIS 
3353|MC  OOWELL 
3361  BRAXTON 

35**j GILMER 
3630! TAYLOR 

36*8  CALHOUN 

37*9  LINCOLN 
3793  HARRISON 
3616  BARBOUR 
38*6   LINCOLN 

3927   JEFFERSON 
397*   WETZEL 
*200iHASON 
*26*lpREST0N 

[*2bi|lewis 

1*3091  MAR  I  ON 

'.369  WET/EL 
,*378i CABELL 

]*368|CABELL 
U*06  MC  DOWELL 

U*7b!lEWIS 
**99  HARRISON 
*559  LEWIS 
*619  LEWIS 
*697  HAMPSHIRE 

*763  JEFFERSON 


MINGO 
MINERAL 
RANDOLPH 
HARR | SON 


5002  MONONGALIA 
522*  GREENBRIER 
528*  MONROE 
531*, LEWIS 
5323  JACKSON 


39  09 

38  1* 

39  09 
39  27 


38  13 

39  *0 
39  03 

36  50 

36  11 
39  00 

38  52 

37  59 

39  10 

36  22 
39  03 
36  37 

38  22 

36  21 

39  16 
38  27 
38  28 

38  29 

39  15 

38  11 
38  52 
38  57 


39  16 
39  09 

37  58 
39  11 


36  56 

38  1* 

39  06 
39  03 
38  17 


39  30 
39  *1 
36  25 


39  06 
39  06 

39  19 


39  22 

38  35 

39  17 


80  18 

79  38 

80  39 
80  13 
79  *0 

79  *9 

80  31 

61  01 


78  1* 
80  21 
80  26 

80  *7 

81  13 

81  13 
80  53 

82  12 

79  37 

80  29 


79  26 

80  3* 

81  36 


81  05 
61  0* 
81  22 

80  26 
80  16 
80  26 


80  00 

81  06 

61  59 
80  26 
60  07 

62  06 


80  22 

80  08 
60  27 
82  22 
82  27 

81  *9 

80  28 


82  2* 

79  00 

80  05 
80  30 

79  51 

80  26 
80  *0 

80  25 

81  32 


Obser- 
vation 

time 


Refer 
to 

tables 


Station 


LONDON   LOCKS 
LOOKOUT    2 
MADISON 
MAN 

MANNINGTON    1    I 


HANN 


nivton   i 


AS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 
I0DLE6OURNE  2  ESE 

IDVALE 
MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

MORGAN  TOWN    CAA    AIRPORT 

iMORGANTOWN  LOCK  &  DAM 
MOUNT  CLARE 
JMT  STORM 

InAOMA    1    E 

|NEW   CUMBERLAND   DAM   9 
NEW    MARTINSVILLE 


PETERSBUtO   WB   CITY 
JPHILIPPI 

I  PIC KENS    1 

PIEDMONT 

PI  NEVILLE 
'POINT    PLEASANT 

POINT    PLEASANT    6   NNE 

POLK   CREEK 

PRINCETON 
RAINELLE 

RAVENSWOOD   DAM   22 
RENICK   2   S 

RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  Cf 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 

ROHRBOUGH 

ROWLESBURG  1 

ST  MARYS 

SAND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 


SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

^SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

[UPPER    DAVISSON    RUN 
UPPER   SYCAMORE   CREEK 
VALLEY   CHAPEL 
VALLEY   HEAD 

|  VANDAL  I A 
IVIENNA-BRISCOE 
WARDENSV1LLE    R   M    FARM 
{WASHINGTON    DAM    19 
|WEBSTER   SPRINGS 

IWEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


3-GUYANDOT . 


.  ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPMON  RIFFLE 
WILLIS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
I.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 

D.  MARTS 
MRS.  C.  W.  REA 

RUPPENTHAL  111 
,  A.  P.  SWISHER 
.IAM  K.  BUTCHER 

HAMILTON  GAS  CORP 

C.  K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADK1NS 
JAMES  I.  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 

JOHN  t.  SHREVE 
MIJS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COMPTON 
GEORGE  8.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
.S.  WEATHER  BUREAU 

.  VA  WATER  SVC  CO 

ENRY  R.  GAY 

ARAH  6.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PHI  SON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

NARY  DUMAS 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 

:LAVIUS  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON, JR 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  B.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
F  &  K  WELLS 
WILLIAM  D.  MYERS 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  0.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
.  VA  WATER  SVC  CO 

ISS  E.  J.  WHITE 

.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DULIN 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  A.  FURBEE 
H.  H.  ROBINSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEFF  LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 
J.  P.  KUYKENDALL 

UNIVERSITY  EXP  STA 
ROY  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
0.  C.  HAMILTON 
W.  M.  BENNETT 

WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 
BETTY  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


LITTLE  KANAWHAi   6-MONONGAHELA,   7-NEW,   8-OHIOi   9-P0T0MAC >   10-TYGARTi   11-YOUGHIOGHENY 


WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LXKS 


County 


FAYETTE 
BOONE 
LOGAN 
MARION 

MARION 
POCAHONTAS 
BERKELEY 
BERKELEY 
ARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 
MONONGAL I  A 
MONONGALIA 
HARRISON 
GRANT 

RALEIGH 
NCOCK 
WETZEL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOO 

WOOD 
TUCKER 
GRANT 
BARBOUR 

RANDOLPH 

INERAL 
WYOMING 
MASON 
MASON 

LEWIS 

MERCER 

GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

ICHOLAS 
LEWIS 
JACKSON 
LEWIS 
HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 
DODDRIDGE 
RITCHIE 

ROANE 
HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 

NICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 
WOOO 
HARDY 
WOOO 
WEBSTER 


8  12  Bl  22 

0*  80  58 

03  81  *9 

**  81  53 


80  52 
BO  OS 

78  56 


9  09  78  5* 

9  38  79  55 

9  37  79  56 

9  13  !  60  20 

9  17  79  1* 

52 I  81  29 

30  80  37 

9  39  !  BO  52 

7  SB  '  Bl  09 

9  30l  78  17 


81  26 
81  3* 
79  *1 

79  07 

80  02 

80  13 

79  02 

81  32 

B2  08 

62  0* 

60  3* 

61  OS 
90  *7 
61  *S 

80  21 

80  32 

80  26 

81  A3 
80  29 
SO  20 

80  30 

79  *0 
61  12 
BO  26 

81  03 

80  18 

80  *3 

81  05 
81  21 

78  *3 

79  31 
79  18 
60  25 
60  51 
60  *3 


38  S6 
9  21 

9  06 
9  16 
B  2  9 

24 


7B  35 

81  *2 
80  25 


80  35 

80  26 
BO  *2 


82  17 
62  17 
61  52 


Obser 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  0.  WAOE 

'A  WATER  SVC  CO 
RUSSELL  E.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 


8A  |ORA   G.    FROST 

!ID  'CECIL   A.    CURRY 
MID   CIVIL   AERO.    AOM. 
MID   ROBERT    L.    CRISWELL 

6P  JVIRGIL   L.    MATH  I  AS 

7A  NOVELDA   THOMPSON 
7A  [CORPS   OF    ENGINEERS     ' 
7A   LAWRENCE   A.CRUMRINE 
7A  JttS.RUTH   G.    DARNALL 
7A    MRS.    LOLA    H.    VANCE      ■ 


6P      6P  MRS.    JOHN  W.    SavllIE 
ID   CIVIL   AERO.    ADM. 
7A   CORPS   OF   ENGINEERS     | 
I  6P  [johnny  CHISLER 
6A   JOHN   E.    ELRICK 


7A    HARLEY    C.    WALKER 
6P   CORPS   OF   ENGINEERS 
6P    DR.     2.    W.    ANKROM 
7A  'MILES    H.    MARTIN 
7A    JULIA   M.    HOVERMALE 


CIVIL    AERO.    ADM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DELBERT  ROY 

WEATHER  BUREAU 
MAXINE  LEACH 

NELL  BENNETT 

..  SUTER,  JR. 

WALTER  C.  BYRD 
;.  WINGER 

HERBERT  C.  DAHL 

'.  HITT 

'A  WATER  SVC  CO 

I.  SWING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARY  V.  MC  FERRIN 

CARTER  ROGERS 
CREED  R.  SUMMERS 

'  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD  I 
CREED  FOGG 

MISS  E.  CUTRIGHT 
WALTER  H.  BOLYARD 

r.  H.  CORE 
L0R1S  WEAVER 

'.  KESSINGER 

,  R   D.  SNIDER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
HOPE  NATURAL  GAS 

'A  WATER  SVC  ( 
HARRY  L.  GRACE 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 

.  BESSIE  GREINER 
GERTRUDE  KING 

M.  HOOVER 

MRS.    GAY   DAVISSON 
CHARLES    E.    TREMBLY 
MRS. MARGARET    PERKINS 
NORMA   RUTH   CASTO 
CORPS   OF    ENGINEERS 

MRS.THELMA   SPANGLER 

RANKLIN  MILLER 
0.  A.  POST 

ROSCOE  H.  JACKSON   I 
KENT  SWECKER 

lISS  MARY  HORNOR 
ENN  METAL  COMPANY  | 
UNIVERSITY  EXP  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  H.  DONALD 

:.  STETSON 
GEORGE  P.  PFISTER 

ARTHUR  HENRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 

NORFOLK  &  WEST.  RWY 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


W.R.P.C. ,  Cba 
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WEST  VIRGINIA  -  MARCH  1954 


G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 
WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  amounts  averaged  slightly 
above  normal  during  this  month  follow- 
ing eight  consecutive  months  in  which 
they  had  been  deficient.   Mean  tempera- 
tures averaged  below  normal.   The  per- 
centage of  sunshine  and  the  average 
speed  of  the  wind  were  relatively  close 
to  normal.   Snowfall  over  the  State 
was  one  and  one-half  times  the  normal 
amount . 

Although  precipitation  amounts  averaged 
only  one-third  of  an  inch  above  normal, 
it  was  the  first  month  since  June  1953 
in  which  they  have  been  excessive  to  any 
extent.   They  were  above  normal  by  the 
greatest  amounts ,  one  to  two  inches ,  in 
a  fairly  narrow  belt  -along  the  Allegheny 
Plateau  from  Hampshire  and  Mineral 
Counties  to  Mercer  County.   Some  amounts 
in  southern  Randolph  County  exceeded 
normal  by  two  to  three  inches.   The 
largest  deficiencies  in  precipitation 
were  slightly  above  one  inch  and  were 
in  the  extreme  southwest.   Elsewhere 
amounts  deviated  from  normal  by  less 
than  one  inch,  as  a  rule.   The  amounts 
at  various  stations  ranged  from  8.25" 
at  Pickens  1  to  2.47"  at  Cranberry 
Glades.   The  greatest  one-day  amounts 
were  recorded  on  the  1st  at  more  than 
90%  of  the  stations.   One-day  amounts 
in  most  eastern  counties  were  one  and 
one-half  to  three  inches.   Westward 
there  was  a  gradual  decrease  to  slightly 
less  than  one  inch  near  the  Ohio  River. 

Most  of  the  snow  occurred  in  a  storm 


which  began  late  on  February  28th  and 
carried  over  to  March  1st.   Measurable 
snow  was  reported  from  practically  all 
of  the  State  with  the  top  amount  of 
fifteen  inches  at  Pickens.   Lighter 
snows  fell  on  the  11th,  and  the  14th- 
15th. 

Mean  temperatures  averaged  almost  two 
degrees  below  normal  with  only  a  very 
few  stations  being  above  normal.   They 
were  encompassed  by  averages  of  44.3° 
at  Huntington  WB  City  and  34.3°  at 
Kumbrabow  State  Forest.   Extremes  were 
90°  at  Cabwaylingo  State  Forest  on  the 
25th  and  at  Grantsville  on  the  26th, 
and  2  degrees  below  zero  at  Pickens  1 
on. the  5th  and  at  Kumbrabow  State  Forest 
on  the  6th.   The  highest  temperatures 
generally  were  in  the  80' s  on  the  25th 
and  26th,  while  lowest  temperatures 
were  mostly  in  the  teens,  with  a  goodly 
number  of  those  in  the  mountains  from 
10°  to  zero.   The  period  of  the  lowest 
temperatures  was  the  4th-6th  with  rela- 
tively few  exceptions. 

The  heavy  rains  and  snows  which  melted 
rapidly  at  the  start  of  the  month  raised 
stream  levels  considerably  but  all 
remained  below  flood  stages.   The 
snowstorm  of  the  1st  did  considerable 
damage  to  utility  lines  particularly 
near  Huntington.   At  the  end  of  the 
month,  pastures  and  hays  had  not  fully 
recovered  from  the  earlier  drought. 
Farm  activities  were  seasonal  and  up 
to  date  in  most  of  the  counties.  -  H.L.A, 
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wsw 
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10.9 
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70 
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0 
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18 

7.8 
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PARKERSBURG   WB  CITY 
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7.7 
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w 
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- 

6 

3 

7 

1 

1 

0 

18 

49 

7.1 
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I  Airport  Data 

*  This  datua  is  obtained 

by    visual    observation 

since  recording  equip- 

ment  is  not   available. 

It    is   not   necessarily 

the  fastest  Mile  occur- 

ring during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tan 

e  z3 
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<     (0 

1891 

34.9 

4.91 

1892 

36.4 

87 

8 

3.50 

_ 

1893 

40.7 

84 

3 

1.49 

5.2 

1894 

45.8 

88 

1 

1.94 

1.9 

1895 

39.6 

90 

0 

3.05 

7.9 

1896 

36.1 

76 

-10 

4.45 

_ 

1897 

46.1 

81 

12 

3.60 

- 

1898 

48.5 

86 

9 

5.13 

T 

1899 

42.5 

76 

0 

5.82 

4.5 

1900 

38.5 

78 

-   5 

3.79 

14.7 

1901 

42.9 

83 

-11 

3.23 

2.3 

1902 

43.4 

80 

-   5 

4.30 

15.0 

1903 

51.3 

87 

13 

4.47 

0.2 

1904 

43.8 

86 

7 

4.12 

1.9 

1905 

46.6 

88 

-   2 

4.10 

0.7 

1906 

37.3 

75 

-  7 

4.77 

13.4 

1907 

49.6 

94 

2 

4.77 

4.2 

1908 

47.8 

89 

15 

6.04 

1.1 

1909 

40.8 

83 

10 

3.38 

4.7 

1910 

49.5 

90 

5 

0.55 

1.1 

1911 

40.5 

90 

-   5 

3.30 

5.2 

1912 

39.9 

80 

6 

5.02 

5.1 

1913 

45.7 

89 

-   3 

4.53 

2.7 

1914 

37.3 

83 

-13 

3.03 

17.7 

1915 

34.4 

63 

7 

1.61 

6.7 
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88 
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4.88 

9.0 

1917 
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41.9 
46.5 

85 
85 

-    3 

9 

6.58 

11.6 
0.1 

4.  26 

1919 

44.5 

81 

12 

2.92 

0.8 

1920 

42.8 

83 

-   5 

3.38 

3.1 

1921 

52.7 

90 

10 

2.84 

T 

1922 

45.0 

85 

0 

5.33 

3.3 

1923 

41.7 

82 

-   4 

3.23 

3.2 

1924 

38.9 

83 

4 

4.16 

9.9 

1925 

43.6 

82 

-12 

3.25 

2.2 

1926 

35.9 

75 

-   9 

2.87 

10.0 

1927 

45.4 

89 

5 

2.66 

1.0 

1928 

41.4 

86 

-    3 

3.87 

16.3 

1929 

46.7 

92 

-    2 

3.47 

4.8 

1930 

40.3 

79 

0 

3.21 

6.9 

1931 

37.4 

68 

10 

3.52 

9.0 

1932 

36.6 

80 

-   3 

5.32 

8.0 

1933 

40.5 

80 

-   4 

5.92 

5.1 

1934 

38.9 

80 

-18 

4.26 

11.4 

1935 

48.7 

86 

10 

5.51 

1.8 

1936 

45.3 

86 

10 

6.21 

15.9 

1937 

38.5 

80 

-   3 

2.05 

11.0 

1938 

48.3 

92 

3 

4.02 

0.7 

1939 

44.9 

87 

3 

4.21 

0.5 

1940 

38.8 

79 

-   3 

3.70 

3.4 

Year 

Temperature 

Precipitation 

CO 

« 
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> 

< 

I 

-a 

13 

1 

i 
3 

m 
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io 
5 

> 
< 

it 
it 

1941 
194  2 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

34.8 
44.1 
40.0 
40.2 
52.1 

50.7 
34.1 

46.7 
42.4 
38.9 

42.7 
41.5 
43.8 
40.5 

72 
89 
85 
87 
91 

88 
76 
89 
88 
89 

78 
90 
82 

90 

-  7 
0 

-17 

-14 

12 

11 

-  7 
0 

-  6 

-  9 

5 
8 
5 

-  2 

1.95 
3.64 
4.59 
5.21 
4.58 

3.62 
2.27 
4.30 
2.50 
3.71 

4.96 
4.38 
4.00 
4.24 

12.2 

15.5 

6.5 

4.4 

1.2 

0.2 

17.9 

0.8 

4.8 

6.9 

6.9 
3.6 

6.6 
9.7 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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Temperature 


<2 


No.  of  Days 


Precipitation 


II 

Ok 


Snow.  Sleet.  Hail 


No.  ol  Days 


NORTHEASTERN    PANHANDLE    DIV 

RAYARD 

RERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  3  NE 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  WB  CITY 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 


NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON 

GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBUR6  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

OAK  HILL 

P1NEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 


47,4 
52.1 

54.8 
53.  5M 
54.7 


46.5 
56.5 
52.6 


46.6 
50.8 
52.6 


52.7 
53.4 
51.8 


49.8 
50.8 


50.8 
52.1 


50.3 
53.5 
56.8 
50.3 

49.6 
51.5 


56.9 
52.7 
52. 6M 
53.8 
54.9 

53.8 
57.2 
54.3 
53. 8M 
47.5 

46.0 
55. 4M 
56. 4M 
54.9 
51.2 

55.5 
55.5 
53.2 
56.2 

54.7 

56.1 
50.5 
55. P 
56.5 
55.0 


24.1 
27.8 


25. 3M 
29.9 


27.1 
29.3 
23.5 

27.3 
27. 1M 


22.5 
26.7 
23.9 


26.3 
26.3 

25.5 

23.4 
21.0 
25.7 
24.6 
28.5 

28.7 
27.3 
27.6 
29.8 
30.9 


21.1 
28.9 
27.6 
27.9 

28.0 
27.2 
26.9 
27.7 


28.8 
29.0 
25. 5M 
23.4 

29.7 

29.1 
30.1 
32.8 
31. 1M 
23.1 

26.6 
28. 7M 
27. 7M 
26.8 
27.1 

31.3 
33.0 
29.0 
31.5 
27.9 

30.0 
27.6 
28.0 
31  .6 
27.3 


35.8 
40.0 
42.5 
39. 4M 
42.3 

41.1 


30.7 

43 

1 

27.8 

41 

6 

30.3 

41 

7 

29.5 

39 

4 

28.5 

38 

2 

29.1 

41 

0 

41  .4 
41.9 
35.0 
41  .9 
39. 9M 


34.6 
38.8 
38.3 


39.9 
38.7 


39.7 

41.0 
39.1 
40.5 
40.3 
41.5 


35.7 
41.2 
42.2 

39.1 

38.8 
39.4 
39.4 
38.2 

39.1 


42.9 
40.9 
39. 1M 
38.6 
42.3 

41.5 
43.7 
43.6 
42, 5M 
35.3 

36.3 
42. 1M 
42. 1M 


41.1 
43.9 

41.3 

43.1 
39.1 
41.9 


1.1 
1.6 


3.5 
2.1 


1.6 
2.9 


900 
768 
690 
784 
696 

732 
761 
673 
720 

717 


729 
714 


712 

77  1 


777 
720 
786 


922 
944 
769 

778 

739 

796 
750 
760 
729 


900 
733 
700 


805 
789 


677 
743 
804 
818 
698 


665 
665 

913 

881 

707 


668 
642 

732 


642 

736 


0  :  1 

0  i  2 

°l  ' 

0  I  1 

o !  i 


0  ■  5 

0  2 

0  '  1 

01  2 


0   1 

0   * 
0   2 


22  0 

17  j  0 

23  |  0 


25  1  0 

25;  0 

'3  '  0 

21  0 

20  0 


18  I  0 

19  |  0 
17  0 
16  |  0 
26  0 

19  '  0 

20  |  0 

21  '  0 

22  !  0 
24  I  0 


20 : 

19 
17 
23 


6.07 
4.16 
3.86 
4.55 
3.32 

3.19 
5.84 
4.00 
5.30 
3.38 

5.22 
5.17 


3.90 
3.76 
4.55 


4.08 

3.66 

4.10 
4.03 
4.29 
4.29 

5.55 
6.79 
3.71 
3.36 
3.18 

3.80 
3.88 
3.53 

2.80 
3.58 


4.66 
3.58 
3.81 
2.94 
4.32 

3.56 
4.31 
3.25 

3.51 
2.47 

4.17 
4.30 
4.62 
4.49 
4.97 

3.46 
3.22 

3.54 
3.60 
4.66 

4.19 
3.89 
3.51 
4.44 
3.51 


.02 
.51 
.29 

.31 
.19 
.27 


1.31 
.32 


•  03 
.64 
.26 


2.34 
.00 


1.09 

.76 

.86 

.10 

1.12 

.50 

.01 


2.14 
2.40 
1.55 
2.55 
1.70 

1.34 
3.73 
2.00 
3.16 
1.65 

2.45 
2.26 
2.38 


1.80 
2.46 

1.51 
1.32 
1.58 


2.18 
1.20 
1.55 
1.14 

1.35 
1.52 

1.46 
.72 

1.79 

1.12 
1.70 
1.75 
1.37 
1.11 

1.31 
1.45 
1.85 
.53 
1.25 


2.68 

1.13 

1.58 

.72 

1.62 
1.67 
1.22 
1.20 


2.10 
.83 
1.15 
1.80 
1.44 

1.25 

1.52 

.95 

1.51 
.54 

.78 
1.38 
1.60 
2.00 
1.06 


1.22 

.89 

1.12 

1.32 

1.78 

1  .64 
1.33 
1.07 


2.3 

1.5 

2.0 
1.2 
2.0 


3.5 
3.0 


24.0 
9.0 
6.5 
9.4 

13.6 

9.6 

18.0 


13.4 

11.2 

4.0 

10.5 
4.4 
7.8 


45.0 
16.5 
11.0 


10.4 
10.4 


5.2 
14.2 

15.0 

2.0 

10.5 
11.9 


14.7 
8.9 


12.1 
9.0 

3.0 
9.0 

6.8 
12.0 
15.8 
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WEST  VIRGINIA 
MARCH  1954 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

* 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

9 

£ 

Station 

<2 

a 
i 

.1 

H 

11 

Qb. 

X 

a 

« 

i 

1 

Q 

Q 

a 
a 
6 

a 

Max. 

Mir. 

3 

H 

.1 

Is 

a 

a 

a 

— 
a 

3 

•S-o 
11 

a  o 
«D 
So 

a 
Q 

1 

i 

*J 

5  * 

o 

—    0 

RAINELLE 

50.9 

25.6 

38.3 

-     1.0 

83 

25  ' 

8 

7 

821 

0 

3 

23 

0 

5.86 

.31 

1.58 

1 

15.5 

6 

1 

12 

4 

1 

RAVENSW0O0    DAM    22 

55.8 

28.9 

42.4 

-       .9 

82 

25 

10 

6 

699 

0 

1 

21 

0 

3.74 

-       .15 

.81 

12 

10 

4 

0 

RICHWOOD    2    N 

48.6 

26.5 

37.6 

76 

25 

9 

4  + 

845 

0 

5 

22 

0 

7.79 

1.55 

1 

14.5 

5 

4  + 

12 

6 

3 

RIPLEY 

56.3 

26.8 

41.6 

88 

25 

9 

6 

725 

0 

0 

23 

0 

4.44 

1.20 

1 

12 

4 

1 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

51. 7M 

M 

80 

25 

0 

5 

3.16 

.61 

13 

12 

2 

0 

SPENCER 

53.  9 

29.5 

41.7 

-    1.2 

87 

25 

10 

6 

717 

o     : 

19 

0 

4.29 

.22 

1.32 

1 

9 

3 

1 

UNION 

51.5 

28.8 

40.2 

-    3.2 

83 

26 

11 

4 

0 

2 

18 

0 

4.51 

.96 

2.30 

1 

1.7 

1 

1  + 

6 

2 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

56.0 

29.6 

42.8 

86 

25 

11 

6 

685 

0 

1 

19 

0 

5.94 

1.85 

1.77 

1 

9 

1 

12 

3 

2 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

55.4 

29.1 

42.3 

-       .3 

85 

25 

15 

16 

701 

0 

2 

19 

0 

4.88 

1.31 

1.84 

1 

10 

4 

1 

WILLIAMSON 

57. 4M 

29. 9M 

4  3.7M 

-    3.0 

88 

26 

15 

2 

0 

0 

18 

0 

3.52 

-    1.02 

1.60 

1 

5.0 

4 

1  + 

7 

2 

1 

WINFIELD    LOCKS 

52.7 

29.0 

40.9 

85 

26 

15 

5 

0 

1 

18 

0 

3.53 

-       .38 

1.10 

1 

5.1 

5 

2 

8 

2 

1 

DIVISION 

41.3 

4.13 

9.4 

STATE 

40.5 

-    1.9 

4.24 

.33 

9.7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

AR90VALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  C0NC0RO  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

6ELINGTON 

BELLEVILLE  DAM  ?0 

BELVA 

RENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

RIRCH  RIVER  6  5SW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 


RUN 


BRUSHY 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

8URNSVILLE 

CARWAVLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CFNTRALIA 
CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDENIN  2  SW 
COBURN  CREEK 

CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 

CRESTON 

DAILEY 

DAVISSON  RUN 

DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE 

ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

F[NK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
SASSAWAY 

GLENV1LLE  1 
GRAFTON 

GRANT^VILLE  2    NW 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JFSSF  RUN 

JUNCTION 

►-FARNEYSVILLE  I  NW 

KERMIT 

KNORLY  MOUNTAIN 

KUMRRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISRURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCK<; 
LOOKOUT  2 

MADISON 

MAN 

MANNINGTON  1  N 

MANNINGTON  1  W 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 

MIDOLEBOURNE  ?  ESE 
MIDVALE 
MOOREFIELO 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKER^PURG  CAA  AP 

PARKERSRURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
P I EDMONT 

PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 


1.16  .08  .06 

1.03  ,*1  .03 

1.29  ,25  .08 

.70  - 


1.4* 

1.58 
1.25 
1.52 
1.51 
1.32 

1.27 


RECORD 

MISSING 

1.6*. 

.20 

.02 

.14 

T 

2. IS 

E.40 

E.  10 

1.47 

.35 

.0? 

.12 

.01 

.95 

•  OS 

T 

1.51 

.15 

.03 

T 

1.20 

.37 

.03 

T 

T 

.90 

.10 

.12 

1.70 

•  36 

.03 

T 

T 

RECORD 

MISSING 

.35 

.01 

.54 

.06 

1.30 

.05 

T 

1.55 

•  20 

.05 

T 

T 

1.23 

.24 

.03 

.08 

.01 

1.33 

.05 

.02 

1.63 

.29 

.06 

.04 

1.92 

.It 

.06 

.08 

T 

1.55 
1.36 

1.60 


.43   .43 

.16   .11 
T    1.00 


1.76 
1.12 
2.90 
1.80 
1.32 

1.76 
1.54 
1.64 
1.04 
1.75 


.18   .02 
.02   T 


.03   .01   .04 


15 

.27 

.06 

20 

.22 

05 

.33 

.40 

.05 

18 

.24 

02 

•  51 

T 

.59 

E.10 

31 

.41 

.15 

08 

.27 

.01 

.14 

.05 

23 

.14 

.15 

T 

18 

.14 

.31 

.01 

1.85 
1.33 
1.41 


RECORD  MISSING 
1.65  .0? 
.97  ,39  .05 
2,68   .20   .26 


,20 
.26 
.08       .15 

.25  .06 

.59       T  T 

.09       .35  .02 

.43 

•35  .0? 


.17  ,06 
,52  ,10 
.56  .21 
.32 
.15       .29 

.21       .13 


.30       ,02 
.34 

.18       .40 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


WEST    VIRGINIA 
MARCH    195* 


Day  of  month 


IK 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RENICK  2    S 

RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  C 

RIPLEY 
ROANOKE 
ROCKFORD 
POHRROUGH 
ROWLESRURG  1 

ST  MARYS 

^AND  FORK 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SH INNS TON 

SPENCER 

spruce  knop 
<;tonv   rivfr  dam 
su6arcamp  run 
5ummfpsville  ? 

SUTTON  ? 

SYCAMORE  CREEK 

THOMAS 

UNION 

UPPER  OAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDAL  !A 
VIENNA  PRI^C^E 
WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

WASHINGTON  D«M  19 
WERSTER  SPRINGS 
WEIRTON 

WELL^RURG  3  NE 
WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  \ 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


1.2* 
1.55 
1.93 

1.20 
1.5* 
1.30 


3.31 

1.35 

4.29 

1.32 

5.17 

2.26 

E5.21 

1.77 

3.87 

1.64 

RECORD 

MIS 

1.56 

.06 

2.50 

■  44 

1.85 

.7? 

•  09 

2.36 

■  40 

.80 

.06 

1.77 

.29 

1.62 

.05 

1.67 

1.22 

.47 

.0*       .09       .04 

.1* 
•01       .02 


S—  fUf»r»nc*  Not**  Following  Station  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MARCH    1954 


Station 


Day  Ol  Month 


9       10      11       12      13      14     15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

RAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  OAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  5 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  KB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 


GRANTSVILLE  2  NW 


HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 


HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
KUMBRAROW  STATE  FOREST 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


52   47 

30   20 


58   45 
26   19 


56   41 
26   22 


54   48 
25    7 


60   49 
30   23 


61   52 

33   31 


56   46 
27    2 


51   49 
21   15 


61   35 
31   20 


65   31 
29   23 


62   48 

30   18 


59   46 
29   21 


52   39   40 
21   15   18 


32   50   46 
29   25   24 


57   36   50 
32   19   25 


60   33 

32   26   27 


38   40  |  55 

17   lsl  11 


29   30 
13   12 


24   28 

11 


28  32  34 

17  15  10 

30  34  36 

18  18  18 

32  35  37 

17  18  19 

29  30  33 


32   36 
11 


44   31   35 


38   19   28 


51   43   42 
22   18   21 


59   33   47 
32   16   16 


58   45   40 
27   26   19 


57   46   40 
27   26   19 


29   39   35 
19   16   12 


60   32   51 

30   11 


52   52   44 
30   12   28 


45   51   44 
31   19   28 


54   47   42 
29   19   23 


61   34   49 
32   17   19 


58   37   51 
29   10   20 


39   46   39 
29   26   20 


58   35   46 
30   27   26 


59   39 

23   22   19 


40   48   45 
31   25 


66   53   45 
35   31   26 


61   55   50 
31   32   26 


50   45   4? 
21   13   19 


34   37 
13 

30 
12 

37   38 
9   14 


19  24   25 
4    4    8 

27  34   36 

20  18   21 

37  30 

22  17 

42  24 

17  16 

24  25 
6    8 

40  27 
19    9 

21  27 

13  13 

23  34 

10  14 

22  26   29 


39   28 
19   14 


29   34 
18   12 


28   34 
18   17 


25   31 
14   14 


60   65 
21   20  ' 


53   58 
19   26 


44   57 
20   19 


53   60 
19   23 


52   63 
19   20 


53   65 
24   25 


57   53   68 
28   22   18 


50   60 
16   19 


56   59 
28   26 


54   58 
16   25 


47   44 
22   18 


53   65 
20   22 


39   27   35 


36   31 
18   10 


26   31 

19   14 


19   24   25 


30   36 
20   16 


21   19   22 

29   37 

12   16   12 


20   26   28 


42   54 
23   23 


57   65 
29   32 


56   56 
26   27 


46   54 
22   20 


55   53 
14   21 


48   59 
22   21 


48   64 
28   29 


48   54 
28   25 


55   58 
24   25 


55   65 
20   22 


52   65 
21   23 


49   63 
19   21 


55   54 
21   23 


58   59 
20   22 


49   64 
24   21 


42   54 
23   20 


56   66 
24   26 


29   28   29 


65   65 
28   34 


63   63 
34   41 


53   40 
33   22 


58   60 
23   22 


66   46 
30   31 


61  53  65 

30  26  37 

61  56  65 

39  40  49 

63  63  66 

26  30  39 

59  41  42 

25  22  28 

63  53  50 

35  32  33 

57  45  49 

38  31  33 


64   61   59 
34   39   41 


51   42   49 
32   23   32 


57   54   59 
40   36   38 


66   58   54 
35   37   37 


66   54   45 
23   31   35 


58   40   47 
30   29   31 


58 

43 


61   53   36 
37   30   32 


65   63   68 
28   32   41 


62   52   52 

36   30   38 


61   48   50 
37   33   34 


58   41   50 
30   24   33 


67   56   46 
29   33   34 


67   61   54 
29   35   35 


58   47   50 
27   26   33 


65   55   46 
25   29   33 


61   50   49 
36   36   36 


56   39   36 
32   21   31 


65   46   39 
42   25   33 


46   45   51  I  48   45 
7   16   IB   30   25 


54   40 
30   29 


58   58   28 
40   26   18 


55   42   26 
31   25   18 


64   60   22 
32   20   10 


70   56   32 
42   24   23 


53   43   24 
39   16   15 


55   54   34 
34   32   24 


65   67   34 
48   32   23 


73   67   36 
38   30   26 


55   75   37 
36   34   26 


64   75   36 
37   30   24 


55   74   36 
33   33   25 


65   63   25 

25   24   17 


75   64   37 


76   58   37 


40   52   61 
27   12   23 


28   47   59 
18   18   30 


33   41   49 
19   20   17 


35   48   61 
23   21   24 


40   49   58 
25   17   18 


45   52   61 
28   24   23 


45 

36 

44 

51 

57 

31 

25 

24 

25 

18 

64 

29 

34 

48 

58 

27 

21 

23 

10 

16 

56 

26 

39 

51 

63 

24 

18 

21 

17 

28 

54 

48 

34 

39 

52 

43 

25 

25 

19 

20 

69 

32 

28 

36 

44 

29 

21 

21 

20 

18 

71 

36 

43 

49 

60 

32 

24 

27 

17 

20 

67 

31 

IB 

48 

57 

28 

21 

25 

21 

70 

37 

46 

56 

66 

30 

25 

20 

17 

28 

26   40   50 
15   19   18 


42   52   64 
26   24   28 


75 
34 

36 
27 

36 
28 

43 
22 

73 

38 

40 

25 

34 
26 

42 
21 

54 
21 

23 
14 

29 
17 

40 
17 

75 

3? 

36 

26 

37 

25 

43 
18 

49 
21 

29 
21 

33 
23 

45 
20 

42   49   57 
26   26   24 


29   41 
18   21 


40   50 
25   24 


31  40  54 

24  20  21 

40  53  62 
28  18  20 

42  51  59 

28  19  22 

39  48  57 

25  18  18 

36  44  52 
25  19  21 

37  46  55 

25  16  23 

41  48  61 

26  18  21 

36  40  52 

25  25  21 

31  41  49 

17  22  18 

46  52  64 

26  19  2  5 

47  54  66 


29 

27 

26 

2  6 

45 
29 

37 
23 

45 
18 

52 
21 

49 
30 

41 
25 

47 
25 

54 
28 

6  0 
19 

23 

14 

29 

16 

40 
4 

59   48 
46   35 


50   49 
23   32 


58   52 

37   31 


63   58 
25   38 


61   53 

31   22 


55   54 
29   32 


58   53 
25   37 


61   53 
44   39 


64   59 
33   38 


65   57 
28   39 


64   55 

18   36 


58   55 
30   42 


58   48   30 


58 

56 

45 

33 

63 

59 

34 

42 

59 

61 

22 

33 

51   47   32 


62   57 
21   33 


61   53   32 
27   32   20 


52   44   30 


65   61 
32   39 


62 

56 

30 

39 

61 

56 

25 

37 

6  2 

59 

29 

39 

66 

58 

29 

40 

61   61   46 
30   24   15 


62   55   49 


59   49   33 
29   33   14 


61   56   42 


59   54   41 
42   35   27 


55   58   41 
22   36   25 


55   40 
23   30 


54   55   61 


53   52   58 
20   30   37 


54   54   60 


49   63 
35   32 


53   52   68 
13   38   29 


53   68 
39   35 


56   61 
35   23 


55   51   59 
16   33   37 


56   53 
22   37 


30   47   46 


49   67 
37   29 


57   53   64 
15   41   41 


43 

42 

15 

30 

56 

53 

22 

40 

38 

57 

20 

32 

34   50   52 
17   17   32 


45 

46 

17 

}2 

36 

53 

15 

16 

50 

46 

16 

31 

50 

50 

22 

37 

48 

43 

18 

32 

56 

55 

23 

39 

57 

18 

20 

58 

52 

14 

38 

52 

52 

16 

38 

49   51   66 
12   38   28 


36   54   55 
16   25   30 


42 

56 

14 

27 

51 

50 

15 

34 

40 

53 

19 

18 

43 

44 

15 

33 

55 

55 

16 

41 

54 

57 

22 

41 

61 

54 

12 

35 

56 

56 

.''6 

37 

82   83   63 


81   81 
46   48 


81   68 
42   47 


82   61 
49   49 


68   75   71 


58   69   68 
30   31   48 


58   56.9 
41   28.8 


62  |  52.7 
40  !  29.0 


46   46   50 


85   70 
52   47 


83   63 
50   44 


57   63 
42   46 


85   84 
55   40 


83   75 
48   47 


62   84 
40   46 


63   79 
30   41 


85   61 
48   50 


90   67 
55   48 


64   73   66   34 
22   29   33   27 


67   71   65 


70   74   74   42 
27   35   35   31 


71   73   70   48 


66   78   70   41 
23   34   36   32 


68   73   72   38 
22   29   32   32 


68   74   66   62 
38   36   45   35 


54   69   69   65 
33   34   38   39 


55   61   72   35 
23   36   33   23 


74   76   75   41 
27   36   36   31 


79   64   50 
41   44   25 


79   61   49 
43   44   24 


62   60 
49   36 


86   63   64 
55   45   39 


68   60 
41   32 


65   52 
44   25 


76   77   68   40 
30   35   38   29 


63   70   62   35 
24   31   33   28 


87 

61 

61 

73 

75 

67 

41 

58 

44 

37 

39 

53 

35 

32 

66 

88 

64 

62 

73 

70 

40 

45 

53 

37 

34 

40 

38 

35 

69 

85 

58 

59 

70 

73 

42 

37 

49 

27 

28 

29 

39 

31 

77 

76 

52 

58 

65 

53 

49 

37 

37 

29 

24 

27 

28 

36 

71 

89 

68 

60 

74 

76 

39 

31 

50 

21 

28 

29 

36 

33 

84 

57 

5* 

67 

74 

62 

37 

49 

35 

27 

26 

38 

31 

31 

84 

58 

55 

68 

73 

43 

40 

51 

36 

29 

34 

43 

32 

29 

78 

59 

47 

62 

67 

57 

44 

45 

35 

34 

34 

42 

36 

27 

79 

76 

63 

67 

73 

70 

60 

46 

51 

36 

32 

39 

49 

30 

67 

85 

65 

65 

70 

74 

62 

44 

47 

40 

33 

36 

39 

39 

88 

63 

60 

73 

77 

72 

42 

48 

50 

30 

30 

34 

37 

35 

88 

61 

57 

72 

75 

71 

43 

50 

50 

29 

29 

41 

37 

33 

85 

62 

55 

70 

75 

70 

40 

50 

45 

22 

26 

33 

34 

30 

71 

90 

66 

59 

73 

75 

49 

36 

36 

28 

29 

35 

36 

32 

67 

89 

64 

63 

74 

76 

40 

43 

50 

35 

29 

34 

35 

31 

83 

63 

53 

55 

75 

46 

46 

35 

32 

27 

25 

41 

31 

29 

66 

85 

59 

52 

65 

68 

39 

33 

45 

32 

30 

31 

36 

3  2 

70   66 
32   28 


74   74   71   39 
32   44   37   33 


75   74   66   40 
37   52   35   33 


71   79   71   42 


31   41   33 


77   71   45 
42   40   33 


64   68   65   41 
25   31   36   29 


efereoce   notes   following   St. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1954 


LONDON  LOCKS 
MADISON 

MANNINGTON  1  N 
MARTINSBURG  CAA  AP 


MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERS8UR6  WB  CITY 
PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITV 
PICKENS  1 


PI  NEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 


Day  Of  Month 


60   34 

33   17 


56   34 
30   16 


58   35 
32   16 


62   54 
35   33 


64   54 
36   33 


64   54 
35   29 


62   45 
29   25 


65   47 
31   27 


35   45 
26   24 


55   45 

21    9 


65   37 
35   32 


69   32 
30   11 


47   52 
36   27 


52   46   41 


55   46 
29   19 


50   42 
23   16 


58   47 
27   15 


63   49 
30   27 


50   43   42 


52   45   44 
29   26   26 


50   43 
34   20 


59   33   46 
29   16   23 


56   55   53 
31   16   25 


52   37 
32   24 


63   46   54 
44   32   28 


51   45   41 
29   25   22 


52   42   46 

31   24   24 


40   34   39 


32   38 
19   18 


37   38 
22   20 


34   36 

14   13 


34   38 
21   IB 


35   38 
20   15 


31   33 
14   16 


33   35 
13   15 


37  26  32 

14  14  14 

24  34  35 

17  17  17 

26  34  36 


35   38 
21   22 


30   32 

-2-1 


32   37 
14   14 


17   19 
35   37 


31   34 
12   10 


34   3  5 

17   10 


27   29 

9   10 


37   38 
12    9 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


52   61 
27   27 


57   59 
24   26 


50   68 
19   19 


55   69 
26   23 


55   65 
22   22 


57   69 
25   22 


55   67 
19   17 


48   62 
25   28 


50   64 
24   24 


35   51   54 


50   63 
25   27 


58   67 
26   22 


48   58 
17   22 


52   51 
23   23 


56   60 
18   25 


57   55 
27   29 


56   65 

19   21 


56   56   64 


50   58 
20   27 


57   66 
19   22 


46   50   57 


60   59   57 
40   36   40 


68   65   62 
30   39   43 


66   62   62 

30   38   40 


59   44   52 
28   24   32 


56   37   39 
29   26   33 


60   50   34 
34   26   31 


62   54   39 
38   27.  34 


64   57   40 
32   23   32 


55   42   45 
29   29   32 


56   44   47 
32   27   32 


58   48   56 
31   26   31 


58   47   51 
29   30   32 


50   45   49 
34   32   32 


58  38 

31  30 

52  49 

29  26 

64  49 

30  27 

67  64 

30  37 

54  54 

33  35 

63  52 
28  32 

56  60 

26  30 

64  5  3 

31  33 


63   46 
31   32 


57   60   57 


26 
17 

33 
16 

35 
10 

55 

24 

53 
22 

65 
24 

61 
35 

48 
33 

47 
33 

33 

7 

30 
3 

39 
6 

45 
32 

42 
30 

43 

55 
39 

50 
37 

42 
29 

38 
11 

28 

15 

34 
16 

37 
17 

52 

24 

57 
23 

62 
29 

62 

36 

61 
41 

31 
17 

34 
13 

36 

12 

54 

18 

54 
20 

64 
22 

63 
35 

54 
31 

50 
35 

35 

18 

26 
16 

32 

14 

40 
22 

52 
20 

48 
22 

63 
29 

50 
28 

43 
33 

47 
19 

27 
19 

35 
17 

35 

13 

58 
22 

56 
20 

67 
32 

58 
25 

37 
32 

28 

16 

34 

13 

37 
11 

56 

12 

53 
26 

65 
26 

58 
35 

54 
32 

65 

41 

22 

15 

31 
13 

33 
13 

48 
26 

47 
25 

60 
25 

55 
30 

46 
26 

53 
30 

26 
16 

31 
15 

34 
10 

49 
22 

47 
30 

61 
19 

60 
29 

47 
35 

52 

32 

30 
19 

35 
22 

46 
21 

39 

28 

37 
28 

46 
23 

41 
24 

42 
25 

42 
21 

35 
27 

37 
27 

46 
21 

35 
25 

42 
22 

51 
16 

37 
28 

45 
26 

53 
30 

31 
25 

39 
23 

50 
23 

35 
26 

35 
24 

42 

17 

35 
27 

44 
28 

52 
23 

37 
26 

44 
27 

52 

18 

31 
23 

39 
25 

48 
25 

71   67   34 
41   30   26 


73   65   35 
40   29   26 


74   60   37 
43   29   26 


60   64   34 
44   33   21 


73   52   35 
45   28   26 


75   55   35 


49   37 
28   27 


68   60   38 


47  34 

28  25 

68  33 
32  19 

70  46 
31  28 

69  37 
28  24 

53  28 

24  19 

71  50 
28  26 

53  25 

20  16 


70   36 
29   24 


68   33 
30   24 


56   53   26 


74  65  35 

44  29  25 

49  48  42 

35  32  17 

55  54  36 

41  35  22 

73  72  34 

38  29  25 


35   32   27 


51   45 
36   23 


73   65   34 
50   30   24 


64   34 
25   25 


30   38   24 


62   53   36 
30   33   21 


61   53   38 
30   36   21 


39   32   25 


59   54 
28   38 


60   50 
29   30 


59   57 
29   35 


68   54 
31   35 


64   55 

37   32 


41   51   59 


45   49   57 
23   20   22 


45   51   59 
25   20   21 


21   21   22 


43   50   58 
24   23   25 


45   51   59 
25   25   26 


43   50   59 
27   25   27 

30   42   53 


33   41   50 
26   29   24 


46   55 
25   24 


33   46   55 
21   13   24 


27   41 
19   15 


37   49   57 
25   25   22 


32   45   58 


41   50   59 
24   19   23 


35   48   42 
12   15   32 


32   38   49 
22   18   25 


43   52   62 


36   4  3   5  0 


35   45   52 
25   28   26 


35   52   64   64 

26   17   24   34 


44   49   55  !  61   52 


56   49   42 


36   42   32 


58   52 
37   22 


58   51 
39   28 


66   53   38 
25   37   21 


55 

39 

55 

55 

38 

26 

25 

35 

5? 

42 

55 

54 

42 

26 

23 

28 

60 

45 

35 

51 

33 

22 

15 

16 

60   52   42 
27   42   27 


50 

42 

57 

54 

38 

26 

17 

35 

55 

31 

50 

51 

31 

22 

19 

36 

54 

36 

50 

50 

56   50 
28   35 


53  49  36 

42  31  12 

61  53  41 

29  39  23 

67  54  37 

31  37  23 

56  46  38 


57   56   39 


32  39   27 

60   56   49 

33  43   20 


50   50   59 
22   36   32 


21   22   42 


38   57   50 
19   19   36 


42   56 
19   20 


51   51   66 
12   38   28 


58   55   65 
25   39   27 


16   39   29 


51   60   65 
12   33   38 


56 

47 

35 

54 

43 

23 

20 

22 

48 

36 

50 

51 

32 

25 

22 

38 

50 

37 

52 

52 

56   55   65 
28   35   29 


48   42   56 


40   53   51 

28   34   30 


41   57   51 


55   55   70 


53   53   67 
15   37   28 


52   49   56 
16   34   31 


51   52   66 


44   48   51 
16   36   29 


49   52   69 
19   38   30 


50   50   60 


51   52   66 
16   38   31 


46   47   57 
33   35   30 


35   52   52 


55   54   72 


27   38   24   15   38 


58 
44 

45 
24 

37 
16 

58 

38 

53 

25 

38 
25 

57 
38 

39 
23 

56 

15 

66   67   65 

33   47   37 


69   88   67 
39   51   40 


64   57 
46   22 


62   67   52 


69   58 
54   28 


66   83   55 
33   45   25 


65   61 
54   34 


57   56 
35   27 


83   59   56 


65   56 
43   28 


62   69   59 
50   36   25 


83   60 
46   32 


57   57 
36   29 


65   72   68   54 
28   34   49   39 


65   75   77   51 
37   35   41   34 


61   72   76   52 
34   34   40   34 


62   74   76   48 
34   39   40   35 


70   75   71   43 
25   36   33   29 


28   42   34   32 


66   73   65   45 
25   38   45   29 


57   69   72   37 
25   33   35   28 


72   80   76   47 
28   38   37   33 


72   79   78   47 
24   31   42   33 


67   74   65   41 


36   26   27 


69  74  48  49 
30  41  33  27 

63  70  73  43 

33  36  42  32 

70  72  45  46 
36  46  34  29 


84   57   57   70   74   46   46 


56   39   31 


80   75   57 


36   46   33 


66 

54 

70 

77 

44 

33 

29 

38 

58 

53 

65 

72 

42 

25 

26 

34 

65 

60 

52 

68 

49 

29 

28 

36 

87 

65 

67 

73 

47 

40 

33 

35 

63 

67 

73 

74 

45 

34 

35 

41 

62 

59 

72 

75 

42 

28 

29 

37 

61 

56 

62 

72 

41 

31 

27 

30 

64 

59 

70 

72 

44 

29 

31 

39 

56 

53 

62 

72 

46 

30 

33 

4? 

61 

63 

74 

74 

46 

29 

29 

36 

66 

57 

69 

75 

51 

27 

30 

37 

53.2 
29.0 

56.2 

31.5 

54.7 
27.9 

56.1 
30.0 

54.0 
25.7 

52.1 
30.0 

52.1 
28.4 

49.8 
24.6 

55.4 
30.7 

55.4 
27.8 

50.8 
28.5 

53.3 
28.7 

50.8 
?7.3 

53.3 
27.6 

50.5 
27.6 

50.8 
29.6 

52.1 
30.9 


53.0 
30.3 

50.3 
21.1 

49.2 
29.5 

55.8 
28.0 

56.5 
31.6 

55.0 
27.3 

50.9 
25.6 

55.6 
28.9 

48.6 
26.5 

56.3 
26.8 

53.5 
28.9 


26   25   23 


73   69   35  |  45   50   50 
41   32   25  I  23   16   17 


38   33   20 


64   54   38 
27   35   22 


51   47   60 


52   50   60 
14   37   25 


87 

60 

58 

71 

49 

45 

31 

34 

60 

65 

60 

63 

33 

40 

35 

37 

60 

83 

64 

51 

40 

49 

36 

29 

78 

74 

59 

73 

50 

49 

26 

27 

67 

83 

56 

55 

47 

44 

26 

29 

61 

76 

65 

58 

37 

52 

29 

25 

86 

73 

60 

72 

53 

50 

34 

31 

72 

63 

55 

58 

47 

42 

30 

35 

75 

65 

57 

62 

47 

44 

24 

28 

65   70   66   44   51.7 


39   35   32 


61   52   47 


61   75   66 
39   39   40 


36   35   31  I  27.6 


70   72   38   50.3 
28   35   30   27.9 


76   75   58   52.9 
35   44   31   29.1 


77   70   40  ;  56.0 
40   40   35  I  29.6 


53   37   45 
37   27   25 


55   47   47 
45   29   26 


See  reference  notee  following  Station  Index 
-  33  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  195* 


Station 

Day 

Of  Month 

a* 
a 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

m 
> 

< 

WESTON 

MAX 
MIN 

6? 
32 

33 
24 

50 
25 

42 
17 

26 
17 

33 
15 

36 
16 

53 
23 

50 
23 

65 
24 

54 
33 

43 
33 

50 
34 

72 

37 

37 
25 

34 
2% 

40 
20 

50 
20 

60 
23 

65 
34 

48 
25 

3? 
17 

53 
18 

5? 
32 

70 
34 

87 

47 

60 
29 

58 
30 

72 
30 

75 
40 

47 
32 

51.9 
26.9 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

59 
33 

35 
27 

47 
30 

39 
18 

25 

17 

31 
17 

34 

17 

49 
25 

48 
25 

60 
30 

42 
29 

45 
30 

56 

35 

72 
36 

36 
26 

35 
25 

44 
24 

50 
23 

57 
25 

62 

36 

44 
24 

37 
21 

50 
24 

51 
31 

60 
36 

73 

44 

50 
26 

56 
27 

62 
38 

62 
32 

36 
27 

48.6 
27.7 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 
29 

48 

18 

48 
29 

30 
16 

35 
16 

36 

20 

52 
16 

57 
22 

64 
20 

61 
28 

61 
36 

60 

40 

54 
35 

52 

30 

31 
22 

38 
15 

50 
16 

59 
25 

59 
28 

57 

41 

44 
24 

53 
22 

52 

37 

57 
37 

85 

48 

83 
50 

62 
33 

68 
28 

66 

34 

78 
46 

60 
41 

55.4 
29.1 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

58 
32 

34 
15 

52 

16 

40 
22 

37 
17 

40 
18 

42 

16 

62 
17 

64 
26 

69 
29 

68 
41 

61 
44" 

66 

46 

76 
35 

38 
28 

39 
30 

50 
21 

58 
22 

71 
31 

60 
42 

53 
29 

44 
20 

58 
22 

54 

41 

88 
47 

67 
43 

63 
34 

76 
36 

78 

41 

55 
37 

57.4 
29.9 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

59 
32 

36 

24 

48 
22 

39 
20 

30 
15 

35 
17 

37 
18 

56 
21 

56 
25 

64 
30 

56 
34 

46 
36 

55 

37 

75 
36 

34 
28 

35 
26 

45 
23 

51 
23 

62 
27 

59 
39 

50 
27 

40 
20 

54 
20 

55 
34 

64 
34 

85 

50 

61 

35 

61 
36 

72 
36 

74 
39 

41 
35 

52.7 
29.0 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  sta 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  Ju 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  rec 


i  duplication  of  numbers  within  a  state. 


tbe  post  offic 


of  this  bulletin, 
o  late  to  be  Included  in 


al 


aits 


:sed 


Sleet 


ired  in  the  standard  Weather  1 
eluded  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observatio 


See  the  Station  Index  for  observatio 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observatio 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  mi 
for  successive  observations;  consequently 


for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  sm 
t  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inch' 
lonal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaclt  res 


ur.Ml 


-   No 


And  al: 


rd  in  Tables  3,  6 
O  on  a  later  date 
eluded  in  folio 


*  Amount  ii 

<D  Data  in  the  column  formerly  headed 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

H  One  or  more  days  of  record  missing; 

R  Amounts  from  recording  gage  (These 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measui 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:30  a.m.  E.S.T 

iption  Price:   15 


7  and  the  Station  Index. 

me  dlst 
f  Days  .01 


rd  Id  Tables  2  and  5  le  indicated  by  i 

unknown, 
more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  < 

the  letter  "C"  indicates  recorder  stations. 


tive  January  1,  1954. 

ons  are  processed  for  special  purposes  and 


published  later  in 


,ited 


using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
ailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 
lly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


of  the  following  day. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1954 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

5.0 
5 

T 
4 

1.0 

5 

5 

T 
5 

5 

3 

T 

T 

T 

4.0 
3 

2 

T 
T 

8.0 

6 

T 
3 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

BECKLEY   V    A    HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

10. C 
10 

1.0 
10 

2.0 
3 

1 

T 

1.0 
1 

.2 

T 

BLUEFIELD    1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

12.0 
9 

3 

T 
3 

1.0 
3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

T 

BLUESTONE    DAK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

L2.6 
9 

4 

.6 
2 

.1 
2 

1 

T 

T 

T 

.2 

.3 
T 

.2 

T 

T 

.1 

T 

CANAAN   VALLEY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

6.0 

6 

2 

4.0 
4 

4 

1.0 
5 

5 

3 

2.0 

2.0 
2 

3.0 

3.0 
6 

3 

T 

3.0 
3 

T 

T 
T 

CHARLESTON    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

9.9 

7 

5 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.3 

CLARKSBURG   1 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 
3 

3.0 
5 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

1 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

4.0 

4 

2.0 

6 

3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR   EQUIV 

5.3 
2 
.5 

5 
.7 

.4 

1 

.2 
1 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

.5 
T 

1.3 

.7 

1 

.3 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

.4 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

8.5 

7 

3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.5 

T 

.5 
T 

.5 

T 

1.0 

T 

.6 
T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

11.0 
8 

11 

3.4 
8 

T 
11 

11 

9 

6 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

GLENVILLE   1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 
3 

5.1 
5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

GRAFTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

9.0 
8 

2 

1.5 

1 

3.5 

1 

T 

2.5 
T 

1.5 

T 

HOGSETT  GALLIPOLIS   DAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

5 

2 

T 

T 

T 
T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

8.9 
6 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.5 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

10 

5 

5.0 
9 

2.0 
11 

9 

6 

5 

3 

1.0 

1 

7.0 

7 

5 

2 

1.0 

1 

T 

T 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

3.0 

3 

1 

T 

T 

T 

MARTINSBURG   CAA   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.0 

1 

T 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

8.0 
3 

5 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

.6 

1 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 

NEW    CUMBERLAND   DAM    9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEW    MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

7.5 
7 

2 

T 
1 

1.5 
2 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG   CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 
2 

3 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

7.0 
3 

5 

.2 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 
T 

.2 

.1 

T 

T 

T 
T 

PETERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

2.5 

T 

T 

T 
T 

PICKENS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

15.0 
15 

4.0 
10 

5.0 
8 

6.0 
12 

8 

6 

3 

3 

2 

1 

2.0 

1 

8.0 

9 

1.0 
8 

1 

2.0 
2 

T 
T 

2.0 
2 

POINT   PLEASANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

8.0 
6 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

4.5 
2 

T 
T 

1.0 

T 

RICH  WOOD   2   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

6.0 
8 

T 
2 

3.0 

5 

5 

3 

1 

T 

T 
T 

1.5 

2 

1.5 
3 

3 

T 
T 

.5 

1 

ROWLESBURG   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.0 

7 

3 

2.0 
3 

T 
3 

2 

2.0 
2 

2.0 

1 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1.0 

1 

.5 
T 

WARDENSVILLE   R  M   FARM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

- 

3.0 

WESTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

3.0 

3 

4.7 

5 

T 

.7 
1 

.2 

1 

1 

T 

T 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 
2 

- 

T 

T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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i 
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« 

1 

8 
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time 
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to 

a 

s 

g 

1 

1 

1 

> 
0 

S 

a 
B 

tables 

J9 

a 

3 

3 

a 

£ 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39   03 

BO   IB 

1060 

w 

L.    ESLE    BOND 

ALBRIGHT 

009*. 

PRESTON 

2 

39   29 

79   3B 

1219 

7A 

MONONGAKELA   POWER   CO          3 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

37   43 

80   39 

1550 

6P 

JOHN   E.    FOSTER 

2   3   5 

ALEXANDER 

0107 

UPSHUR 

10 

38   47 

BO   13 

less 

5P 

MRS.     DALPHON    RIFFLE 

ALPENA    1    NW 

01-3 

RANDOLPH 

2 

38    55 

79   40 

2980 

7A 

WILLIS   G.    GAINER 

ARBOVALE    2 

0249 

POCAHONTAS 

7 

38    26 

79   49 

2730 

8A 

NETTIE   R.    SHEETS 

ARNOLD 

0307 

LEWIS 

6 

38    54 

BO   31 

980 

5P 

WARD    B.    PERRINE 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37    25 

Bl    01 

2600 

Jp 

3P 

CONCORD   COLLEGE 

2    3    5 

BAYARD 

0527   GRANT 

9 

39    16 

79   22 

2375 

5P 

5P 

HOWARD    R.    FULK 

2   3    5        7 

BECKLEY    V   A    HOSPITAL 

0580    RALEIGH 

7 

37    47 

Bl    11 

2330 

6P 

BA 

V.    A.    HOSPITAL 

2    3    3        7 

BEL1NGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39    02 

79   56 

1679 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELLEVILLE   DAM   20 

06*5 

WOOD 

8 

39    09 

81    45 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

38    14 

Bl    12 

710 

7A 

CHARLES    0.    SMITH 

BENSON 

06  7  9 

HARRISON 

10 

39    09 

80   33 

1080 

4P 

4P 

R.    D.    MART5 

2    3    5 

BENS   RUN 

068  1 

PLEASANTS 

8 

39   27 

81     OT 

652 

5P 

5P 

MRS.    C.    W.    REA 

2   3    5 

BERKELEY   SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39   37 

78    1* 

640 

6P 

6P 

H.M.    RUPPENTHAL     III 

2    3    3 

BERLIN 

0/18 

LEWIS 

6 

39    02 

80   21 

1050 

u 

MRS.    A.    P.    SWISHER 

BIG    SKIN    CREEK 

0B24 

LEWIS 

6 

38    58 

80   26 

1050 

WILLIAM  K.    BUTCHER 

BIRCH   RIVER   6   SSW 

NICHOLAS 

36    25 

80   47 

18B5 

HAMILTON   GAS    CORP 

2   3    5 

eLUEFIELD    1 

0918 

MERCER 

7 

37    16 

81    13 

2550 

6P 

6P 

C.    K.    CALDWELL 

2    3    5        7 

BLUEFIELD   2 

0929 

MERCER 

7 

37   16 

81    13 

2590 

7A 

OTA  C.    KEENEY 

8LUESTONE    DAM 

093  9 

SUMMERS 

7 

37    39 

80   53 

1388 

8A 

QA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5   6   7 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

3B    13 

B2    12 

VERLIN   H.    ADKINS 

6RANDONVILLE 

1  DB3 

PRESTON 

2 

39   40 

79   37 

1798 

MM 

10.". 

JAMES    I.    GALLOWAY 

2   3    5        7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

6 

39   03 

80   29 

1032 

4P 

4P 

M.    D.    HAWKINS 

2   3    5 

BRUSHY    RUN 

120*    PENDLETON 

9 

39    50 

79   15 

1375 

7A 

JOHN   B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215! POCAHONTAS 

7 

38   11 

80    06 

2100 

7A 

MISS    ILEAN  WALTON 

12201  UPSHUR 

10 

39    00 

80    16 

1459 

6P 

bP 

DR.    ARTHUR   B.    GOULD 

2    3    5        7 

8URNSVILLE 

1282    BRAXTON 

5 

38    52 

80    40 

ROLAND    H.    SCOTT 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

1319   WAYNE 

8 

37   59 

B2    21 

740 

6P 

6P 

FOREST    CUSTODIAN 

2    3    5 

CAIRO   3   S 

132B   RITCHIE 

5 

39    10 

Bl    10 

680 

6P 

6P 

EUREKA   PIKE    LINE   CO 

2    3    5 

CAMDEN-ON-GUALEY 

1363   WEBSTER 

36    22 

80   36 

2030 

BA 

WILLIAM    F.    COMPTON 

CANAAN    VALLEY 

1393 'TUCKER 

2 

39    03 

79   26 

3250 

6P 

GEORGE    8.    THOMPSON 

2    3    5        7 

CENTRAL U 

1526    BRAXTON 

38    37 

80    34 

950 

6a 

MRS.    CLARA   F.HOLDEN 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

1570 'KANAWHA 

* 

36    22 

81    36 

950 

HID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5        7   C 

CHARLESTON    1 

157  5    KANAWHA 

4 

38    21 

81    39 

600 

9A 

9A 

W.    VA   WATER   SVC   CO 

2    3    5 

CLARKSBURG   1 

1677IHARRISON 

39    16 

80   21 

977 

7A 

7A 

HENRY    R.    GAY 

2    3    5   6   7   C 

CLAY    1 

1696    CLAY 

38   27 

Bl    05 

722 

7A 

SARAH    B.    FRANKFORT 

CLAY   2 

170H  CLAY 

4 

36   28 

61    04 

650 

MIL- 

MUNICIPAL   WATER   PL 

C 

CLENDEN1N    2   SW 

1723 

KANAWHA 

* 

38   29 

81    22 

617 

8A 

BERTHA    J.     YOUNG 

COBURN   CREEK 

L806 

HARRISON 

6 

39   15 

80   26 

1075 

5P 

RITCHIE   GREATHOUSE 

CRANBERRY   GLADES 

2013 

POCAHONTAS 

7 

38    11 

80   16 

3400 

3P 

3P 

FEDERAL   PRISON   CAMP 

2    3    5 

CRAWFORD 

2022 

LEWIS 

6 

38    52 

80   26 

1107 

6P 

MISS    BELLE    BLAIR 

CRESTON 

2054 

WIRT 

5 

38    57 

81    16 

640 

7A 

7A 

MRS. NELLIE    B.ARTHUR 

2    3    5        7 

DA1LEY 

2151    RANDOLPH 

10 

38   49 

79    53 

1965 

7A 

LAURA   E.    FULW1DER 

DAVIS 

2209ITUCKER 

2 

39   08 

79   28 

3120 

HID 

MARY    DUMAS 

C 

DAVISSON   RUN 

2217    HARRISON 

39   16 

80   24 

1000 

5P 

MRS.    DOROTHY   FOGG 

DUCK   CREEK 

2488    HARRISON 

39   09 

80    24 

1068 

MRS.    A.    E.    TALBOTT 

EAST    RA1NELLE 

2633   GREENBRIER 

3  7    56 

30   45 

2410 

MR.FLAVIUS    E.    BROWN 

ELK 

2701    HARRISON 

6 

39    11 

80   14 

1000 

5P 

MRS. S.R. HARRISON, JR 

ELK  INS   WB   AIRPORT 

2716   RANDOLPH 

10 

38    S3 

79   51 

1970 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5         7   C 

FAIRMONT 

2920    MAR  J  ON 

6 

39   28 

80   03 

1298 

MID 

HIO 

CITY    FILTRATION    PL 

2    3    5         7 

F INK    RUN 

3024' UPSHUR 

10 

3  9   00 

80   16 

1420 

LAYTON    THAP» 

FLAT    TOP 

3072.MERCER 

7 

37    35 

81    07 

3225 

FRED   E.    BOWLING 

2    3    5        7   C 

FRANKLIN    3    NE 

3215   PENDLETON 

9 

38    42 

79   20 

1700 

5P 

7A 

DICK   B.    MURPHY 

2    3    5             C 

FREEMANSBURG 

3238   LEWIS 

6 

39   06 

80   31 

1030 

MID 

EQUITABLE   GAS   CO 

C 

GARY 

3353 ,MC   OOWELL 

1 

37    22 

81    33 

1426 

8A 

BA 

WM.    L.    DAUGHERTY 

2    3    5             C 

GASSAWAY 

3361    BRAXTON 

38    41 

80   46 

840 

6P 

6P 

AUSTIN   D.    DUCKWORTH 

2    3    5             C 

GLENVILLE    1 

3544   GILMER 

5 

38    56 

80    51 

805 

6P 

F    6  K   WELLS 

2    3    5        7 

GRAFTON 

3630   TAYLOR 

10 

39    21 

BO    00 

1100 

6P 

6P 

WILLIAM   D.    MYERS 

2    3    5        7 

GRANTSVlLLE    2   NW 

3648' CALHOUN 

5 

38    56 

81     06 

730 

8A 

6A 

HOPE   NATURAL   GAS   CO 

2    3    5 

GRIFFITHSVIlLE 

3749   LINCOLN 

3 

38    14 

81    59 

850 

MID 

ROBIN   0.    MOORE 

C 

HACKERS   CREEK 

3793   HARRISON 

39   03 

80   26 

1020 

6P 

WADE    D.    ALLMAN 

HALL 

3816   BARBOUR 

10 

39   03 

80   07 

1375 

7A 

MRS. OPAL   R.JACKSON 

3                  C 

HAMLIN 

3846, LINCOLN 

3 

38    17 

82    06 

642 

8A 

BA 

W.    VA   WATER   SVC   CO 

2    3    5 

HARPERS   FERRY 

3927] JEFFERSON 

9 

39   19 

77   44 

405 

7A 

MISS   E.    J.    WHITE 

HASTINGS 

3974   WETZEL 

8 

39  33 

80  40 

809 

MID 

3P 

L.    G.    MC    INTYRE 

2    3    5 

HOGSETT    GALLIPOL1S    DAM 

4200   MASON 

8 

38    41 

82    11 

564 

MID 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5   6   7 

HOPEMONT 

4264   PRESTON 

11 

39   26 

79   31 

2540 

6A 

ROBERT    F.    DULIN 

2   3    5 

HORNER 

4281    LEWIS 

6 

38    59 

80   22 

1075 

4P 

MAPLE   H.    SUMMERS 

MOULT    LOCK    15 

4309    MARION 

6    39   30 

80   08 

878 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369  WETZEL 

a 

39   41 

80   27 

1034 

MID 

J.    A.    FURBEE 

C 

HUNTINGTON   1 

43  78    CABELL 

6 

38   25 

62    22 

675 

6P 

6P 

H.    N.    ROBINSON 

2   3    5 

HUNTINGTON   WB  CITY 

4388   CABELL 

8 

38    25 

82    27 

365 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5         7    C 

lAEGER 

4408    MC    OOWELL 

1 

37   28 

81    49 

980 

7A 

JEFF    LOCKHART,    JR. 

IRELAND 

4478    LEWJS 

6 

38   49 

BO   28 

1142 

5P 

ROBERT    CRAIG 

ISAACS   CREEK 

4499    HARRISON 

6 

39    12 

80   30 

1063 

50 

MRS.     Z,     A.    MOORE 

JANE    LEW 

4559   LEWIS 

39   06 

80   25 

1020 

MRS.     RETA    GOLDSMITH 

JESSE   RUN 

4619   LEWIS 

6 

39    06 

80   20 

1120 

MRS.    JAMES  MYERS 

JUNCTION 

4697    HAMPSHIRE 

9 

39   19 

78    52 

800 

6P 

6P 

J.    P.    KUYKENOALL 

2    3    5 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

4763    JEFFERSON 

9 

39   23 

77    53 

550 

5P 

SP 

UNIVERSITY    EXP   5TA 

2   3    5        7 

KERMIT 

4816IMINGO 

1 

37    50 

62    24 

620 

ROY   A.    OEMPSEY 

KNOBLY    MOUNTAIN 

4941    MINERAL 

9 

39   12 

79   00 

1400 

DAVID    A.    ARNOLD 

KUMBRABOW   STATE   FOREST 

4971    RANDOLPH 

10 

38   35 

60   05 

3210 

5P 

5P 

0.    C.    HAMILTON 

2    3    5        7 

LAKE    FLOYO 

4994   HARRISON 

6 

39   17 

80  30 

1110 

6P 

W.    M.    BENNETT 

LAKE    LYNN 

5002    MONONGALIA 

2 

39   43 

79    51 

900 

7A 

WEST    PENN   POWER   CO 

3                  C 

LEW1SBURG 

5224   GREENBRIER 

37   48 

80   26 

2250 

5P 

5P 

HUGH   A.    SCOTT 

2    3    5 

LINDSIDE 

5284    MONROE 

37   27 

80   40 

2000 

BA 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

3 

LITTLE   SKIN   CREEK 

5314    LEWIS 

6 

38    58 

80   25 

1068 

6P 

BETTY   J.    RADABAUGH 

3 

LIVERPOOL 

5323 ; JACKSON 

B 

38    54 

81    32 

660 

HID 

BROOKS   E.    UTT 

C 

LOCKNEY 

5341    GILMER 

s 

38    51 

80   58 

720 

M  1  D 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

c 

LOGAN 

5353   LOGAN 

3 

37    51 

82    00 

664 

8A 

8A 

DONALD   C.    BROWN 

2   3    5        7   C 

Obser- 

Station 

2° 

County 

0 

■ 

2 

8 

vation 

time 

Observer 

Refer 
to 

a 

1 

X 
XI 

1 

2 

J3 

1 

a 

i 

a 

a 

tables 

1 

5 

3 

3 

s 

£ 

LONDON    LOCKS 

5365 

KANAWHA 

4 

38    12 

81    22 

623 

7A 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2   3    5 

LOOKOUT    2 

S.UQQ 

FAYETTE 

38    04 

80   58 

2300 

7A    JOHN    0.    WADE 

MADISON 

5563 

BOONE 

38    03 

81    49 

675 

8A 

BA  *.    VA   WATER   SVC   CO 

2    3    3 

5,600 

LOGAN 

3 

37    44 

81    53 

750 

6P    RUSSELL    E.    WHITE 

MANNlNGTON    1    N 

5621 

MARION 

6 

39    33 

80   21 

97* 

6P 

6P   JAMES   N.    MORGAN 
8A    ORA    G.    FROST 

2    3   5 

MANNINGTON    1    W 

5626 

MARION 

6 

39   32 

80   22 

995 

MARL  INT ON 

5672 

POCAHONTAS 

7 

38   13 

80   05 

2150 

MID   CECIL   A.    CURRY 

C 

MARTINSBURG   CAA    AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39    24 

77   59 

537 

MiD 

MID    CIVIL   AERO.    ADM. 

2   3    5 

7 

MARTINSBURG   2   W 

5712 

BERKELEY 

9 

39   28 

78    00 

535 

MID   ROBERT    L.    CRISWELL 

C 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9   38    52 

78    32 

1625 

6P 

fcP    VIRGIL    L.    MATHIAS 

2    3    3 

C 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

7   37   26 

81    15 

2600 

7A  INOVELDA    THOMPSON 

MC    MECHEN   DAM    13 

5847 

MARSHALL 

8 

39    59 

80    44 

646 

7A  [CORPS   OF   ENGINEERS 

MIDDLE80URNE   2    ESE 

5963 

TYLER 

8 

39   29 

80    52 

750 

7* 

7A   LAWRENCE   A.CRUMRINE 

2   3    3 

M1DVALE 

59  y  4 

RANDOLPH 

10 

38    57 

BO    05 

1613 

7A  MRS. RUTH  G.    DARNALL 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39   03 

78    58 

820 

5P 

7A   MRS.    LOLA   H.    VANCE 

2    3    5 

c 

MOOREFIELD  MC   NE1LL 

6166 

HARDY 

9 

39    09 

78    54 

800 

6P 

6P   MRS.    JOHN  W.    SAVILLE 

2   3    5 

MORGANTOWN   CAA   AIRPORT 

6:02 

MONONGAL 1  A 

6 

39    38 

79   55 

1245 

-10 

MID    CIVIL    AERO.    ADM. 

2   3    5 

7 

MORGAN TOWN    LOCK    6    DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39    37 

79    58 

825 

7P 

7A    CORPS    OF    ENGINEERS 

2   3   5 

MOUNT   CLARE 

Bl  76 

HARRISON 

6 

39   13 

60   20 

1040 

6P   JOHNNY   CHISLER 

MT    STORM 

b?93 

GRANT 

9 

39   17 

79   14 

2650 

8A   JOHN   E.    ELRICK 

C 

NAOMA    1    E 

636: 

RALEIGH 

4 

37    52 

81    29 

1130 

7A 

HARLEY   C.    WALKER 

C 

NEW   CUMBERLAND   DAM   9 

6*^2 

HANCOCK 

B 

40   30 

80   37 

671 

6P 

6P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2   3    3 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

3 

39   39 

80   52 

637 

6P 

6P 

DR.    Z.    W.    ANKROM 

2   3    5 

7 

OAK   HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37    58 

81    09 

1992 

MILES   H.    MARTIN 

2   3   3 

C 

OMPS 

66  7* 

MORGAN 

9 

39   30 

78    17 

950 

7A     JULIA    M.     HOVERMALE 

PARKERSBURG   CAA    AIRPORT 

6849 

WOOD 

B 

39   21 

81    26 

837 

MID 

MID   CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3    3 

7 

PARKERSBURG   WB    CITY 

6B59 

WOOD 

8 

39    16 

81    34 

615 

MID 

MID   U.S.    WEATHER    BUREAU 

2   3    3 

7  C 

PARSONS   2 

b666 

TUCKER 

2 

39    06 

79    41 

1900 

tP 

6P   DELBERT    ROY 

2   3    5 

7 

PETERSBURG  WB  CITY 

69St, 

GRANT 

39    00 

79    07 

1013 

MID 

MID   U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   3    5 

7   C 

PHILIPPI 

6962 

BARBOUR 

10 

39    09 

80   02 

1261 

7A    MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38   40 

80   13 

2695 

7P 

7P  NELL    BENNETT 

2    3    5 

7 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39    29 

79    02 

1053 

6A 

BA  C.    A.    SUTER,    JR. 

2   3   5 

P1NEVILLE 

r029 

WYOMING 

3 

37    35 

81    32 

1350 

7A 

WALTER    C.     BYRD 

2    3   5 

POINT    PLEASANT 

7105 

MASON 

B 

38    51 

62    08 

569 

4° 

u> 

E.    C.    WINGER 

2   3   3 

7 

POINT    PLEASANT    6   NNE 

7110 

MASON 

8 

38    55 

82    04 

625 

5P 

$p 

HERBERT   C.    DAHL 

2   3    3 

POLK   CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39    03 

80   34 

1074 

5P 

0.    W.    HITT 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37   22 

81    05 

2410 

W.    VA  WATER   SVC   CO 

RAINELLE 

'3  06 

GREENBRIER 

37    58 

80   47 

2424 

*p 

6P 

L.    G.    SWING 

2   3    5 

RAVENSWOOO   DAM   22 

7352 

JACKSON 

8 

38    57 

81    45 

5B* 

7J 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3    5 

RENICK   2   S 

7444 

GREENBRIER 

7 

37    56 

80   21 

1900 

SA 

MARY    V.    MC    FERRIN 

RICHWOOD   2   N 

750" 

NICHOLAS 

4 

38    15 

60  32 

3000 

6P 

7A 

T.    CARTER   ROGERS 

2    3    5 

7 

RT    FORK   OF   STONECOAL   CR 

7536 

LEWIS 

6 

36    54 

80   26 

1086 

3P 

CREED   R.    SUMMERS 

' 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

33    49 

81    43 

610 

5P 

5P 

CITY   OF   RIPLEY 

2    3   5 

ROANOKE 

759? 

LEWIS 

6 

38    56 

60    29 

1050 

ftp 

MISS  MARY   A.    CONRAD 

ROCKFORO 

7c5S 

HARRISON 

6 

39    08 

80   20 

1035 

6P 

CREED    FOGG 

ROHRBOUGH 

77  18 

LEWIS 

38    59 

80  30 

1036 

4P 

MISS   E.    CUTRIGHT 

ROWLESBURG   1 

7785 

PRESTON 

2 

39   21 

79   40 

1375 

WALTER   H.    BOLYARO 

2    3    3 

7 

ST   MARYS 

•P7S 

PLEASANTS 

39   23 

81    12 

640 

5P 

W.    G.    H.    CORE 

SAND   FORK 

7901 

LEWIS 

6 

38    55 

80    26 

1085 

MOOnlORIS   WEAVER 

SHADY    SPRINGS   2    ESE 

9093 

RALEIGH 

7 

37   42 

81    03 

2660 

5P 

5P 

C.    T.    KESSINGER 

2   3    5 

SHINNSTON 

BUS 

HARRISON 

6 

39   23 

60   IB 

910 

6P 

MRS.     R.    D.    SNIDER 

SMITHBURG 

627* 

DODDRIDGE 

8 

39    17 

80    43 

800 

MID 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

C 

SMITHVILLE 

*:se 

RITCHIE 

5 

39   04 

81    05 

840 

MID 

HOPE    NATURAL    GAS 

c 

SPENCER 

8384 

ROANE 

5 

38   48 

81    21 

964 

6P 

8A 

W.    VA  WATER   SVC   CO 

2    3    5 

SPRINGFIELD   2    S 

C-09    HAMPSHIRE 

9 

39   26 

7B   43 

700 

MID 

HARRY    L.    GRACE 

c 

SPRUCE    KNOB 

8433 [PENDLETON 

9 

38   41 

79   31 

3050 

8A 

8A    HARRY    J.    GORDON 

2    3    5 

STONY    RIVER   DAM 

8536 

GRANT 

9 

39   08 

79   IB 

3400 

8A 

FRED    C.     BECKER 

SUGARCAMP    RUN 

6580 

LEWIS 

6 

38    50 

60    25 

1160 

laoN 

MRS.    BESSIE   GREINER 

SUMMERSVILLE    2 

8  6  03 

NICHOLAS 

38    17 

80   51 

1650 

7A 

MRS.    GERTRUOE    KING 

c 

SUTTON   2 

8662 

BRAXTON 

* 

38   40 

80    43 

628 

7A 

RAY    M.    HOOVER 

3 

SYCAMORE    CREEK 

8  6  99 

HARRISON 

6 

39    14 

80   25 

1000 

6° 

MRS.    GAY    DAVISSON 

TERRA   ALTA    2 

'.'■7  62 

PRESTON 

2 

39    27 

79    33 

2580 

HIO 

CHARLES   E.    TREMBLY 

c 

8  8  07 

TUCKER 

2 

39    09 

79   30 

3010 

7A 

MRS. MARGARET    PERKINS 
NORMA    RUTH    CASTO 

TRI6BLE 

B924 

MASON 

38   41 

81    50 

630 

MID 

c 

TYGART    DAM 

6986 

TAYLOR 

10 

39   19 

80   02 

1200 

MID 

CORPS   OF    ENGINEERS 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37   36 

80   32 

1973 

7A 

7A 

MRS.THELMA    SPANGLER 

2    3    5 

c 

UPPER   DAVISSON   RUN 

9  03  6 

HARRISON 

6 

39   16 

80   26 

1084 

5P 

FRANKLIN    MILLER 

UPPER   SYCAMORE   CREEK 

9044 

HARRISON 

6 

39   14 

80   27 

1074 

7A 

0.    A.     POST 

VALLEY    CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6   39   06 

80   24 

1011 

4P 

ROSCOE   H.    JACKSON 

2    3    5 

VALLEY    HEAD 

9086   RANDOLPH 

10 

38    33 

80   02 

2426 

7A   KENT   SWECKER 

c 

VANDAL  I A 

9104   LEWIS 

6 

38    56 

80   24 

1120 

6P  MISS  MARY  HORNOR 

VIENNA-BRISCOE 

9168   WOOD 

8 

39   21 

81    32 

634 

9A 

9A 

PENN    METAL    COMPANY 

2    3    5 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

9281  IHARDY 

9 

39   06 

78    33 

1200 

9A 

9A 

UNIVERSITY    EXP    STA 

2   3    5   6 

7 

WASHINGTON   DAM   19 

9309  WOOD 

8 

39   16 

81    42 

600 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WEBSTER   SPRINGS 

9333   WEBSTER 

38    29 

80   25 

1560 

6P 

8A 

THOMAS   H.    DONALD 

2   3    5 

C 

WEIRTON 

9345   HANCOCK 

a 

40   24 

80  36 

1050 

6P 

6P 

C.    E.    STETSON 

2    3   5 

WELLSBURG  3   NE 

9368  1  BROOKE 

8 

40   19 

BO  35 

663 

6P 

6° 

GEORGE   P.    PFISTER 

2   3   5 

WESTON 

9436   LEWIS 

6   39    02 

80   28 

1026 

7P  i    7A    J.    ARTHUR    HENRY.     JR 

2   3    5 

WHEELING   WARWOOD    DAM    12 

9492   OHIO 

8    40   06 

80   42 

659 

8A      7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3    5 

WHITE    SULPHUR   SPRINGS 

9522  |  GREENBRIER 

7 

37    46 

BO   18 

1914 

5P 

7A 

GREENBRIER   HOTEL 

2   3    5 

7 

WILLIAMSON 

960s|mING0 

1 

37    40 

82    17 

673 

BA 

8A 

NORFOLK    t  WEST.     RWY 

2   3    5 

7 

WILLIAMSON   2 

9610 

MINGO 

1 

37    40 

62    17 

700 

p,i 

LAWRENCE   T.    FINK 

W1NF1ELD   LOCKS 

96B3 

PUTNAM 

4 

38    32 

81    52 

571 

7A 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2   3    5 
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CHATTANOOGA:   1954 


WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1954 
G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md, 
WEATHER  SUMMARY 


Record-breaking  warmth  overspread  the 
State  of  West  Virginia  during  this 
April.   The  average  of  precipitation 
amounts  of  the  various  stations  was 
somewhat  below  normal  although  scat- 
tered stations  reported  totals  which 
were  above  normal.   The  number  of  days 
with  thunderstorms  and  the  percentage 
of  sunshine  were  slightly  above  normal 
but  the  average  speed  of  the  wind  was 
slightly  below  normal.   Snowfall  was 
only  25%  of  the  usually  small  amount 
for  April.   There  were  no  reports  of 
severe  weather  or  flooded  streams 
during  the  month. 

Mean  temperatures  were  above  normal 
by  five  to  seven  degrees  in  most  areas. 
The  State  average  of  57.9°  was  0.2° 
higher  than  the  previously  warmest 
April  of  1896.   There  was  little 
variation  in  the  departure  from 
normal  among  the  various  areas. 
Mean  temperatures  for  the  month 
ranged  from  62.5°  at  Huntington  1 
and  Huntington  WB  City  to  51.6°  at 
Kumbrabow  State  Forest.  Extremes 
were  93°  at  Ripley  on  the  22nd  and 
14°  on  the  2nd  at  Birch  River  6  SSW. 
The  first  four  days  were  cool  but  the 
remainder  of  the  month  was  generally 
well  above  normal  except  that  there 
were  some  one  or  two-day  intervals 
in  which  temperatures  were  near  or 
slightly  below  normal.   In  practically 
all  cases,  the  month's  lowest  tempera- 
tures at  the  various  stations  were 
15°  to  25°.   Most  of  the  occurrences 
were  on  the  2nd  and  all  were  on  the 
1st,  2nd,  or  4th.   Other  than  a  few 
readings  near  -90°  in  the  central  and 
western  parts  of  the  State  and  a 
couple  upper  70  readings  at  the  higher 
elevations,  the  month's  highest 
readings  were  in  the  80 's.   Much  the 
greater  portion  of  these  occurrences 
were  near  the  21st.   Although  mean 
temperatures  were  at  record-breaking 
heights ,  the  extreme  temperatures  of 
the  various  stations  were  far  below 
record  levels. 

Precipitation  amounts  averaged  about 
one-half  inch  below  normal  for  the 
ninth  month  in  the  last  ten.   Scattered 


stations  in  various  parts  of  the  State 
reported  totals  which  were  above  normal 
and  only  three  stations  were  above  nor- 
mal by  as  much  as  one  inch.   Scattered 
stations  in  many  areas  reported  amounts 
which  were  deficient  by  one  to  two 
inches.   Monthly  totals  varied  from 
5.17"  at  Alderson  to  0.83"  at  Berkeley 
Springs.   The  precipitation  was  distrib- 
uted fairly  well  through  the  month 
although  the  smallest  amounts  fell 
during  the  first  two  weeks.   The 
precipitation  was  frequent  although, 
in  most  cases ,  the  amounts  were 
relatively  small.   Only  one-seventh 
of  the  stations  reported  one-day 
amounts  which  were  as  much  as  one 
inch.   While  most  amounts  were  one- 
half  to  one  inch,  Berkeley  Springs 
reported  one-fourth  of  an  inch  as 
its  largest  one-day  amount. 

Snowfall  was  only  one-fourth  of  normal 
with  most  of  it  falling  over  and  to 
the  east  and  south  of  the  Clarksburg 
Water  Shed.   Totals  of  three  to  four 
inches  were  reported  from  Nicholas , 
Webster  and  Randolph  Counties.   All 
of  the  measurable  amounts  occurred 
on  the  1st  or  4th. 

Surface  soil  moisture  was  adequate 
for  current  needs  in  all  areas. 
However,  a  shortage  of  subsoil 
moisture  existed  over  much  of  the 
State,  and  this  was  especially  true 
in  northern  and  eastern  counties. 
Pastures  and  hays  made  good  growth 
during  the  month  and  were  in  fairly 
good  condition  at  the  end  of  the 
month  but  continued  to  reflect  last 
season's  drought.   Preparation  of 
corn  ground  was  nearly  complete  and 
planting  was  progressing  rapidly  as 
April  ended.   Also,  as  the  month 
ended,  wheat  was  making  good  growth 
with  good  prospects  but  with  spotty 
stands  in  some  acreages,  fruit 
prospects  continued  good  and  seasonal 
sprays  were  being  applied.   An  ample 
supply  of  tobacco  plants  was  assured. 
Most  of  the  oats  had  been  sown  and 
germination  had  been  rapid  with  early 
sown  oats  looking  excellent.  -  H.L.A. 
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87 

17 

4.28 

- 

1893 

53.4 
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1894 

50.6 
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14 
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1895 
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90 

17 
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1896 

57.7 
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12 

2.06 

_ 

1897 

51.5 

90 

19 

2.97 

- 

1898 

48.0 
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2 

3.14 
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1899 

53.4 
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18 
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1900 

51.8 

88 

16 

1.35 
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1901 

47.5 

95 

18 

7.05 
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1902 

49.8 
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21 
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10.0 

1903 
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1905 
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93 

16 
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0.1 
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101 
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1.93 

T 
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17 
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1917 

51.7 
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10 
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50.3 
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18 
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51.8 

90 

10 

2.44 

0.2 
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49.7 
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15 

4.91 

1.2 

1921 

55.7 

95 

10 

2.50 

0.4 

1922 

54.4 

91 

15 

3.15 

0.1 

1923 

50.1 

88 
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3.45 

0.1 
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50.5 
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12 
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1925 
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0.2 

1928 

48.6 

88 

11 

5.08 

11.4 

1929 

55.4 

94 

18 

4.54 
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94 
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87 

18 
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1950 

48.7 

90 
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2.14 

1.9 

1951 

51.0 

89 

9 

4.13 

0.4 

1952 

52.6 

91 

17 

4.24 

0.9 

1953 

50.5 

94 

12 

3.29 

2.6 
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57.9 

93 

14 

3.06 

0.4 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  39  - 
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41.9 
44.1 
39.9 
44.7 

56.4 
55.9 
59.4 
57.3 

58.7 

4.8 
6.5 

B5 
83 
89 
89 
88 

20  + 

25 

20 

20 

20 

24 
19 
22 
17 
22 

2 
2 
2 
2 
2 

269 
273 
207 
239 
227 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 

8 

7 

7 

10 

7 

0 
0 
0 

0 
0 

3.00 
2.21 
1.76 
2.44 
1.42 

-  .11 

-  1.41 

1.00 
.62 
.60 
.64 
.43 

23 

17 
16 
17 
16 

T 
2.0 
.0 
.0 
.3 

0 
0 
0 
0 

T 

1  + 

6 

8 
5 

5 

2 
1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

PIEDMONT 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

69.9 
65.7 
70.3 

43.5 
42.1 
40.6 

56.7 
53.9 
55.5 

6.3 
5.9 

90 
80 
85 

20+ 
21  + 
21 

22 

20 
19 

2 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

7 

7 
9 

0 
0 
0 

1.72 
1.80 
2.28 

-  1.29 

-  .23 

.71 
.68 
.56 

16 
16 
17 

T 

.0 
1.0 

0 
0 
0 

4 
6 
5 

1 

1 

3 

0 
0 
0 

DIVISION 

56.5 

2.24 

.4 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
RUCKHANNON 

75.4 
74.6 
66.5 
76.7 
72.6 

42.2 
45.5 
39.9 
42.0 
43.3 

58.8 
60.1 
53.2 
59.4 
58.0 

6.2 
7.3 

7.1 
6.9 

90 
89 
86 
91 
86 

21 
21 
21  + 
21  + 
26 

18 
24 
17 
20 
22 

2 
2 

2 
2 

2 

215 
188 

203 
223 

1 

0 
0 
3 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
8 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.62 
3.61 
3.36 
3.01 
3.70 

.41 
.05 

-  .38 

-  .35 

-  .19 

1.33 
.94 
.84 
.64 
.88 

28 
27 
28 

17 
17 

1.3 
.0 
.0 
.0 

1.8 

0 
0 

0 
0 
0 

8 
5 

7 
8 

2 
3 

1 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT          R 

74. 8M 
66.2 
71  .5 
72.5 
69.4 

41. 4M 

38.8 

41.8 

38.5 

41.7 

58. 1M 

52.5 

56.7 

55.5 

55.6 

4.1 

5.5 
2.1 
6.5 

88 
30 
91 
89 
83 

21 
20  + 
22 
22 

19  + 

20 
17 
25 
20 
20 

2 
4 

1  + 
2 
2 

229 
366 

285 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
8 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.14 
E  3.24 
2.43 
2.54 
2.87 

-  .32 

-  .94 

-  1.15 

-  .49 

.68 
.50 
.70 
.71 
.54 

16 
17 
16 
28 
27 

.0 
3.0 
1.0 

.7 
2.2 

0 
0 

1 

T 
2 

4 
4 
4 

8 

11 
6 

7 

11 

2 
1 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

71.6 
75.8 
73.2 
73.6 
73.3 

46.2 
44.2 
40.7 
43.8 
42.6 

58.9 
60.0 
57.0 
58.7 
58.0 

7.1 
6.1 
5.5 

88 
88 
86 
89 
90 

21 
21 
21 
22 
21 

23 
22 
19 
22 
19 

4 
2 
2 
1 
2 

230 
184 
250 

233 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 
9 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
2.83 

3.84 
2.76 
4.32 

-  .38 

-  .93 

.55 

.31 

.75 
.82 
.73 
.65 
.92 

15 
28 
16 
17 
17 

.5 

1.0 

1.5 

.0 

.0 

0 
1 
0 
0 
0 

4 

7 
7 
10 
9 

8 

3 
2 

2 
1 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

67. 6M 
67.0 
75.1 
70.0 
71  .5 

40. "M 

36.1 

40.8 

40.0 

46.0 

54.  2M 

51.6 

58.0 

55.0 

58.8 

6.9 

81 
80 
87 
86 
88 

26 
29 
20+ 
21  + 
21 

18 
16 
18 
21 
23 

1  + 
2 
2 
2 
1  + 

319 
399 
221 

236 

o 

0 
0 
0 
0 

° 

0 
0 
0 
0 

6 

11 
8 
8 

6 

0 

s 

0 
0 

3.80 
4.12 
2.86 
4.03 
2.89 

-  1.04 

-  .84 

1.08 
.74 

1.12 
.81 

17 
27 
28 
15 

T 

3.0 

.5 

T 

T 
1 
T 

0 

1  + 
1  + 
4 

12 
7 
7 
8 

3 
2 
3 
2 

0 

1 

0 

1 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBUR3  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

73.8 
73.3 
74.1 
72.0 
73.3 

43.2 
41.8 
43.4 
47.3 
47.6 

58.5 
57.6 
58.8 
59.7 
60.5 

8.4 
5.7 

6.7 

88 
88 
90 
87 
88 

21 
21 
21 

21 

21 

24 
20 
22 
25 
26 

1  + 
4 
1 
1 

1 

219 
239 
219 
205 
193 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

o 

0 
0 

7 
7 
6 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
3.78 
3.61 
3.23 

3.64 

-   .16 

.50 
.11 

.56 

.81 
1.23 

.63 
1.02 

16 

16 
16 
27 

T 
.0 

T 
T 
.8 

T 
0 
0 
0 

1 

4 

4 

8 

7 
9 
8 

2 
2 
3 
3 

0 
2 

0 

1 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESRURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

69.2 
73.3 
77.2 
70.7 

39.2 
42.9 
43.5 
43.9 

54.2 
58.1 
60.4 
57.3 

6.1 
7.3 

82 
89 
88 
85 

20 
21 
20  + 
22 

19 
21 
20 
21 

1  + 

2 

2 

1 

315 
223 
185 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Q 
7 
6 

6 

0 
0 
0 
0 

4.35 
3.89 
5.09 
3.02 

-  .84 

-  .30 
1.68 

1.32 
.85 

1.10 
.64 

17 
16+ 
28 
17 

4.0 

.5 

1.5 

0 

1 

0 

T 

4 
4 

12 
9 
8 
9 

2 

4 
4 
2 

1 

0 

1 

0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

71.8 
74.1 
74.2 
69.1 

44.4 
40.5 
41.2 
43.4 

58.1 
57.3 
57.7 
56.3 

7.7 
4.9 
4.7 

86 
90 
90 
87 

21 
21 
22 
22 

21 
19 
23 
23 

1 

1  + 
2 
1 

238 

241 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

5 

9 

a 
7 

0 
0 
0 
0 

4.42 
4.21 
3.47 
2.89 

1.05 

-  .04 

-  .34 

.80 
.85 
.70 
.63 

16 
23 
28 

17+ 

.0 

.0 

1.4 

T 

0 
0 

1 

0 

4 

10 
9 

10 
9 

3 
3 

3 

2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

57.4 

3.48 

.8 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

75. 1M 

69.5 

71.7 

73.0 

72.9 

42. 4M 

43.1 

40.2 

40.3 

44.5 

58. 8M 

56.3 

56.0 

56.7 

58.7 

5.8 
5.1 

86 
80 
83 
85 
82 

18 
25 
20 
23 
15  + 

20 
21 
15 
14 
25 

2 

1 
1 
2 

1  + 

195 
259 
269 
259 
197 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.17 
3.34 
2.61 
1.98 
1..92 

.89 

-  .87 

-  1.19 

1.83 
.86 
.75 
.40 
.59 

24 

16 

5 

15 

17 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
7 
8 
5 

3 
2 

2 
0 
1 

1 

0 

0 
0 
0 

BLUESTONE  DAM 
CARWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

71  .3 
78.2 
75.3 
74.? 
66.3 

42.4 
43. 6M 
49.4 
46.6 
38.7 

56.9 
60. 9M 
62.4 
60.4 
52.5 

7.4 
4.1 

85 
89 
90 
89 

77 

26 
7 
21 
?■> 
20 

25 
21 
26 
25 

17 

2 
2 
2 
2 
2 

175 
165 

366 

0 

0 

1 
o 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

! 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.82 
3.04 
2.55 
2.48 
1.31 

-  1.19 

-  1.30 

.65 
.57 
.60 
.63 
.34 

17 
16 
5 
17 
15 

T 
T 
.5 

0 
0 

T 
T 
0 

1 

1 

10 
9 

g 

fl 

4 

2 
2 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

64.9 
74.8 
76.9 
74.5 
71.1 

41.1 
43.4 
42.9 
43.1 
41.9 

53.0 
59.1 
59.9 
58.8 
56.5 

3.9 

5.7 

76 

86 
90 
89 
86 

20 

21  + 
21 
21  + 
22 

22 

25 
20 
20 
23 

1 
2 
2 
2 
2 

358 

184 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
5 
5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
2.42 
3.30 
3.22 
2.84 

-  .25 

-  1.07 

-  .43 

.65 

.90 
.90 
.64 
.61 

15 
17 
15 
17 
6 

T 

.0 

.0 

1.0 

T 

T 
0 
0 

T 
T 

17 

1 
4 

8 
7 
» 
1  1 
9 

3 

1 
3 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISRURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

76.8 
75.7 
71.1 
75.7 
73.3 

48.1 
49.3 
42.0 
47.0 
42.9 

62.5 
62.5 

56.6 

61.4 
58.1 

7.9 
5.2 

6.1 
4.1 
2.8 

89 
90 
82 
91 
88 

14 

25 

26 
21 
20+ 

22 
27 
22 
27 
25 

? 
2 

? 
? 

2 

155 
161 
251 

0 

1 

0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

7 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.42 
4.04 
4.60 
2.26 
2.50 

.91 

.62 

1.28 

-  1.89 

-  .81 

.89 
.73 
.74 
.64 
.48 

15 
5 
16 
17 
17 

.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
3 

1 

11 
10 

10 

9 

10 

4 
4 
5 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

74.9 
70.6 
75. 4M 

75.8 

45.2 
42.6 

41. 3M 

44.3 

60.1 
56.6 
58. 4M 

60.1 

5.8 

89 
84 
88 

87 

22 
21 
21  + 

7  + 

26 
25 
24 

20 

2 
1  + 

2 
1 

184 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 

6 

6 

7 

0 

0 

o 

0 

3.05 
3.36 
1.63 

2.62 

.79 

.90 
.57 
.47 

.78 

28 
17 
17 

23 

.0 

T 

.0 

T 

0 

T 
0 

0 

1 

10 

1 1 

6 
6 

2 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
APRIL    195* 


Temperature 

Precipitation 

.1 

si 

°§ 

<2 

i 

t> 
< 

.1 

¥a 

a.  g 

A 
01 

S 

S 

| 

£ 

a 

3 

& 

a 

No.  of  Days 

o 
t- 

.1 

u 

Is 

>• 

a 
o 

a 

Snow. 

Sleet.  Hall 

Ho 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1- 

■3-a 

"     r- 

S  o 

o 

a 

a 

I 

o 

I 

g| 

sJ 

9  8 

8.1 

gS 

RAINELLE 

70.3 

39.5 

54.9 

6.7 

82 

25  + 

18 

2 

299 

0 

0 

9 

0 

3.20 

-       .99 

.91 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

RAVENSWOOD   DAM    22 

74.0 

44.5 

59.3 

5.5 

85 

21  + 

22 

1  + 

204 

0 

0 

7 

0 

2.31 

-       .85 

.66 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

RICHWOOD    2    N 

66.9 

43.3 

55.1 

79 

20 

21 

1 

296 

0 

0 

7 

0 

4.86 

1.06 

17 

T 

T 

1+ 

12 

3 

1 

RIPLEY 

76.8 

43.1 

60.0 

93 

22 

20 

2 

188 

1 

0 

6 

0 

3.54 

.80 

16 

T 

0 

3 

0 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

SPENCER 

74.7 

47.3 

61.0 

8.2 

87 

21 

22 

2 

180 

0 

0 

5 

0 

2.81 

-       .5e 

.90 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

UNION 

70.4 

42.0 

56.2 

4.4 

81 

20+ 

23 

2 

0 

0 

6 

0 

2.35 

.54 

.66 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

76.4 

45.8 

61.1 

90 

20 

24 

2 

167 

1 

0 

5 

0 

4.54 

.54 

.96 

17 

1.2 

1 

4 

15 

3 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

73.5 

40.3 

56.9 

5.5 

86 

25  + 

18 

2 

247 

0 

0 

8 

0 

3.12 

-       .16 

.76 

25 

.0 

0 

0 

WILLIAMSON 

77.4 

45.6 

61.5 

6.0 

91 

21  + 

26 

2 

3 

0 

3 

0 

2.67 

-    1.01 

.86 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

W INFIELD    LOCKS 

72.8 

45.1 

59.0 

89 

20+ 

26 

2 

0 

0 

5 

0 

3.23 

-        .19 

.68 

17+ 

T 

T 

4 

9 

3 

0 

DIVISION 

5B.6 

3.03 

.1 

STATE 

57.9 

5.9 

3.06 

-       .46 

.4 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

WEST  VIRGINIA 
APRIL  1954 

■g 

Day  of  month 

Station 

S 

12   3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

25  ]  26  1  27 

28  1 

29  I 

30 

31 

ABERDEEN 

4.67 

.07 

.03 

.10 

.04 

.04 

.07 

.06 

.48 

.09 

.30 

.47 

7fi 

T 

•  08 

1  .Ofi 

.07 

.94 

ALBRIGHT 

3.96 

T 

•  19 

.04 

•  09 

•  08 

.23 

.05 

.30 

.02 

.88 

67 

•  03 

.17 

.10 

.04 

.02 

.67 

T 

ALOERSON 

5.17 

.02 

.81 

•  40 

.10 

.33 

.35 

e[ 

1.83 

.1? 

.04 

.32 

ALEXANDER 

3.95 

.28 

■  11 

.19 

.16 

•  14 

.07 

.34 

.21 

.01        .58 

.62 

4.9 

.01 

.08 

.09 

.29 

.28 

ALPENA  1  NW 

3.56 

.10 

.15 

.23 

T 

.02 

.36 

•  02 

T 

.45 

.01 

.42 

57 

.17 

.10 

■  05 

.90 

•  01 

ARBOVALE  2 

3.15 

.30 

.05 

.22 

T 

.13 

.42 

1.16 

53 

.04 

.18 

.12 

ARNOLD 

2.74 

.05 

.03 

.14 

.16 

.11 

.12 

.40 

.06 

• 

» 

93 

•  06 

.11 

.  19 

.38 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.34 

.37 

.48 

T 

.06 

.11 

.37 

.06 

.14 

.66 

69 

T 

T 

T     . 

>0   T 

BAYARD 

3.94 

•  05 

.10 

.10 

.03 

•  09 

.16 

.20 

.56 

•  49 

49 

.02 

•  02 

.2° 

.58 

■  44 

.30 

BECKLEV  V  A  HOSPITAL 

2.61 

.25 

.75 

.12 

.15 

.08 

.16 

.20 

.03 

64 

.0? 

.06 

.04 

.03 

.07 

.01 

BELINGTON 

3.62 

•  14 

.14 

.22 

.02 

.12 

.02 

•  12 

T 

.23 

.22 

.45 

70 

.16 

.11 

.07 

.04 

.85 

•  01 

BELLEVILLE  DAM  20 

3.73 

T 

.05 

T 

.11 

T 

.15 

T 

.34 

.69 

•  28 

72 

•  42 

.09 

.02 

•  86 

BELVA 

BENSON 

3.62 

.15 

.03 

.05 

.14 

.39 

.05 

.40 

.25 

73 

.10 

1*33 

BENS  RUN 

3.61 

.08 

T 

.09 

•  06 

.04 

.70 

,80 

37 

.06 

•  38 

. 

)2   ,94 

.07 

BERKELEY  SPRINGS 

.63 

.02 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.12 

.17 

24 

.14 

.04 

• 

)1   .07 

T 

BERLIN 

5.05 

.16 

.14 

.17 

.57 

■  26 

.54 

76 

■98 

.46 

.99 

BIG  SKIN  CREEK 

3.44 

.05 

.03 

.10 

.11 

.11 

T 

.03 

.10 

.33 

.22 

.78 

78 

.07 

.76 

BIRCH  RIVER  6  S5W 

1.96 

.02 

.20 

•  04 

•  04 

.16 

•  40 

.02 

36 

.28 

.10 

.20 

•  14 

BLUEFIELD  1 

1.92 

.08 

.04 

.08 

•  43 

.06 

T 

.26 

•  24 

.14 

59 

T     T 

T 

T 

T 

BLUEFIELD  2 

2.62 

.42 

•  58 

.01 

.26 

.15 

.07 

91 

.02 

.07 

.03 

.10 

BLUESTONE  DAM 

2.82 

.24 

•  13 

.17 

•  19 

•  03 

.03 

T 

.11 

.52 

65 

.03 

•  06 

•  12 

.11 

.40 

.03 

T 

BRANCHLAND 

3.40 

.20 

.16 

•  05 

•  52 

.03 

.10 

T 

•  20 

77 

•  19 

.26 

.42 

.47 

•  03 

BRANDONVILLE 

3.36 

.13 

•  16 

T 

.30 

.20 

.12 

.69 

62 

T 

•  16 

.1? 

T 

•  64 

.02 

BROWNSVILLE 

3.01 

.04 

.05 

.08 

•  03 

•  04 

.42 

.44 

.39 

6<. 

.06 

.15 

.26 

.41 

BRUSHY  RUN 

1.60 

.17 

.05 

.10 

.08 

T 

T 

.23 

20 

.07 

T 

.13 

.08 

•  49 

BUCKEYE 

4.23 

.28 

.08 

.09 

.05 

•  15 

•  38 

•  03 

.20 

1.26 

63 

T 

.40 

•  55 

.08 

•  05 

T 

BUCKHANNON 

3.70 

.03 

.04 

.08 

.06 

.14 

•  04 

.22 

.03 

.44 

.39 

BE 

T 

•  08 

•  35 

.53 

.39 

T 

BURNSVILLE 

2.39 

.03 

.11 

.15 

.08 

.01 

.01 

.03 

.39 

.23 

.14 

56 

•  10 

.02 

■14 

.59 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

3.04 

.05 

T 

.01 

•  03 

•  30 

.29 

.12 

.57 

26 

.10 

.31 

T 

.50 

•  43 

.03 

.02 

CAIRO  3  S 

3.14 

.08 

.11 

•  04 

•  04 

.28 

.13 

.47 

•  68 

44 

.02 

.55 

.30 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.45 

.27 

.12 

.11 

.37 

•  08 

•  18 

•  03 

.30 

.15 

.50 

82 

.02 

•  13 

•  18 

■  19 

CANAAN  VALLEY 

E3.24 

E.05 

■  18 

.15 

.19 

•  03 

•  08 

.23 

.1- 

.48 

.09 

50 

*22 

.04 

.45 

.19 

■  22 

CENTRALIA 

3.73 

.15 

.12 

.62 

.15 

•  01 

.11 

.05 

.22 

.18 

.25 

ea 

•  15 

•  IS 

.60 

T 

.01 

.06 

CHARLESTON  WB  AP 

2.55 

T 

T 

.60 

.21 

•  16 

•  16 

.07   .23 

.46 

31 

T 

.11 

T 

• 

)3   .20 

.01 

CHARLESTON  1 

2.46 

.20 

.38 

.11 

.24 

•  09 

.02 

.05 

.06 

.29 

T 

63 

.02 

.15 

.06 

.16 

CLARKSBURG  1 

2.43 

T 

.07 

.02 

T 

.05 

.38 

.16 

.70 

43 

.07 

T 

•  12 

■  06 

.37 

CLAY 

2.61 

.30 

T 

•  70 

.10 

.14 

.27 

.05 

•  08 

.22 

.06 

60 

.15 

.12 

CLENDENIN  2  SW 

3.12 

.25 

T 

.75 

.40 

.10 

•  08 

T 

•  15 

.41 

.07 

65 

.07 

T 

.09 

.10 

COBURN  CREEK 

RECORD 

MISSING 

CRANBERRY  GLADES 

1.31 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

•  02 

.02 

.10 

.34 

.32 

26 

.09 

•  02 

.01 

.02 

CRAWFORD 

2.40 

.02 

T 

.11 

.12 

.20 

•  12 

.28 

.07 

.19 

.02 

59 

.03 

.12 

.29 

.24 

CRESTON 

2.54 

T 

.07 

.16 

.02 

T 

T 

.16 

.38 

.32 

53 

.06 

•  13 

.71 

T 

DAILEY 

2.68 

.25 

.20 

•  12 

T 

.12 

.22 

T 

T 

T 

.15 

.09 

• 

66 

.09 

•  04 

.10 

T 

.06 

.78 

T 

OAVISSON  RUN 

2.42 

•  03 

.01 

.01 

.17 

.47 

.33 

.45 

54 

.01 

.10 

.25 

.05 

DUCK  CREEK 

3.04 

.10 

.17 

.07 

.35 

.30 

.43 

50 

.21 

•  04 

.87 

EAST  RAINELLE 

2.93 

.28 

T     .03 

T 

.41 

.25 

•  02 

.01 

T 

.15 

.33 

.29 

7? 

.02 

.06 

•  02 

.05 

.11 

•  16 

ELK 

3.44 

.70 

.15 

.85 

53 

.32 

.11 

.18 

.60 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

2.87 

.04 

.15 

.17 

.06 

.11 

.07 

.12 

.35 

.47 

28 

.24 

.10 

T 

.54 

•  13 

•  02 

FAIRMONT 

2*89 

T 

.11 

T 

.09 

•  14 

.43 

.75 

.50 

12 

.03 

.07 

•  05 

T 

)4   .53 

•  03 

T 

FINK  RUN 

3.59 

.06 

•  05 

.09 

.08 

.13 

•  05 

.33 

.53 

.32 

81 

.20 

•  10 

.84 

FLAT  TOP 

2.77 

.02 

.17 

T 

.17 

.65 

.56 

10 

.38 

.13 

.50 

. 

34   T 

.03 

T 

FRANKLIN  3  NE 

RECORD 

MISSING 

GARY 

2.42 

.16 

T 

.33 

.23 

.06 

.05 

90 

•  20 

.07 

.20 

T 

.20 

GASSAWAY 

3.30 

.65 

.20 

.20 

.15 

.90 

BO 

.30 

.10 

GLENVILLE  1 

2.83 

T 

.07 

.13 

.20 

T 

.04 

.04 

.26 

.11 

.36 

61 

.07 

.03 

.06 

.03 

.82 

GRAFTON  1  NE 

3.84 

.06 

T 

.09 

•  07 

•  20 

.42 

.  17 

.43 

.73 

66 

•  19 

.25 

.47 

•  10 

GRANTSVILLE  2  NW 

2.76 

.09 

.11 

.10 

.08 

.06 

.06 

.26 

.32 

.19 

65 

.10 

.30 

.42 

•  02 

HACKERS  CREEK 

3.51 

.06 

.22 

.02 

.02 

.45 

.65 

05 

•  25 

.30 

•  60 

.03 

.i.<. 

HALL 

3.75 

.14 

.06 

.15 

.03 

•  14 

T 

T 

T 

.39 

.21 

.42 

76 

.19 

T 

.21 

.26 

.79 

HAMLIN 

3.22 

.24 

.26 

•  03 

.09 

•  32 

.10 

.03 

.05 

.14 

.20 

64 

.21 

■26 

.29 

•  36 

HARPERS  FERRY 

3.26 

.14 

.17 

.06 

.27 

94 

•  01 

T 

•  79 

.02   T 

.88 

T 

HASTINGS 

4.32 

.09 

.02 

.05 

•  03 

•  06 

.14 

.10 

.65 

.62 

92 

•  02 

.34 

• 

>0   .32 

•  04 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.84 

T 

T 

.61 

•  13 

•  03 

T 

T 

.20 

.24 

.60 

55 

.03 

.25 

.10 

.08 

■  02 

HOPEMONT 

3.60 

.05 

T     ,04 

.03 

T 

.15 

•  06 

.16 

.05 

.50 

* 

.68 

62 

.04 

.05 

.18 

.05 

•  69 

•  05 

T 

HORNER 

3.45 

.09 

.09 

•  08 

.10 

.12 

.06 

•  33 

.06 

.55 

.52 

65 

•  02 

.06 

.14. 

•  30 

.26 

HOULT  LOCK  15 

3.12 

.05 

•  05 

.06 

•  04 

•  20 

.10 

.27 

T 

■65 

69 

•  02 

.08 

.02 

.07 

.15 

.67 

HUNTINGTON  1 

4.42 

.44 

■  36 

•  15 

.23 

.89 

.70 

19 

T 

.31 

T 

T 

.11 

.53 

.01 

•  50 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4.04 

.73 

.15 

•  16 

.26 

.01   .64 

•56 

04 

•  52 

•  25 

T 

•42   .03 

•  09 

.16 

IAEGER 

IRELAND 

3.09 

.10 

.03 

.08 

.19 

.  36 

T 

•  12 

.15 

.17 

.18 

.03 

95 

.06 

.16 

•  04 

.24 

.23 

ISAACS  CREEK 

2.76 

T 

.10 

.02 

.39 

.03 

.25 

.25 

70 

.02 

.50 

.50 

JANE  LEW 

3.86 

.03 

.17 

.06 

.14 

•  06 

•  47 

.07 

.38 

60 

.06 

•  49 

.01 

•  68 

JESSE  RUN 

3.78 

T 

.08 

.04 

T 

T 

.86 

1.04 

■BO 

.35 

.35 

.26 

JUNCTION 

2.40 

T 

ill 

.11 

T 

.10 

.61 

46 

T 

.11 

.20 

.49   .21 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

3.10 

.12 

.03 

.08 

T 

.03 

.12 

.18 

38 

.39 

.58 

.02 

.37 

.78 

.02 

KERMIT 

2.01 

.14 

T 

.03 

.26 

.06 

.12 

74 

.04 

.28 

T 

.32 

KNOBLY  MOUNTAIN 

RECORD 

MISSING 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4.12 

.60 

T 

.10 

•  38 

.03 

■  21 

.21 

.23 

.56 

.10  1 

08 

.04 

.20 

.03 

T 

.12 

.72 

.01 

LAKE  FLOYD 

2.29 

•  07 

7 

.05 

•  20 

•  42 

.24 

•  31 

56 

.10 

•05 

.25 

.02 

LAKE  LYNN 

3.10 

.02 

.04 

.02 

•  02 

•  13 

.06 

.22 

.07 

.72 

66 

•  01 

.09 

■  07 

.16 

.10 

.67 

.02 

LEWISBURG 

4.60 

.15 

.47 

•  26 

■  63 

.04 

.33 

•  7* 

62 

.01 

•  66 

.07 

.50 

.02 

.10 

LINDSIOE 

1.91 

.26 

T 

•  49 

•  04 

T 

.03 

.03 

.71 

73 

.08 

T 

T 

.04 

T 

LITTLE  SKIN  CREEK 

2.83 

.03 

.13 

.12 

.11 

•  06 

.37 

.52 

* 

4.0 

T 

.22 

.60 

.25 

LOGAN 

2*26 

.19 

.01 

.10 

•  11 

•  05 

.08 

.13 

.19 

.17 

64 

.16 

.08 

.03 

.01 

■  31 

T 

LONDON  LOCKS 

2.30 

.20 

T 

.05 

.32 

.02 

.05 

.14 

.04 

.11 

.33 

.19 

48 

.18 

.19 

.0? 

T 

.18 

LOOKOUT  2 

2.13 

.01 

•  35 

■  20 

.24 

T 

.01  1 

31 

•  01 

MADISON 

3.05 

.13 

.22 

.07 

.20 

.07 

.12 

.17 

.13 

.10 

74, 

.11 

.09 

.90 

MAN 

2.91 

.03 

.  14 

•  09 

.18 

.26 

.06 

38 

.17 

1.33 

T 

.02 

.22 

.03 

T 

MANNINGTON  1  N 

2*86 

.05 

.05 

.11 

.21 

T 

•  50 

.M 

46 

T 

.17 

.03 

.05   .74 

.08 

MANNINGTON  1  W 

2.92 

T 

.08 

.06 

.01 

•  10 

.07 

.21 

•  30 

.50 

54 

•  03 

.14 

.05 

T 

.06 

.73 

.02 

MARTINSBURG  CAA  AP 

3.00 

T 

T 

■  14 

T 

•  04 

.21 

.43 

16 

1.00 

■  04 

T 

.93 

.03 

T 

MATHIAS 

2.21 

.15 

.04 

.03 

T 

.11 

T 

.20 

.36 

62 

.15 

.02 

.17 

.36 

MATOAKA 

3.23 

.30 

•  40 

.05 

.30 

.17 

.55 

81 

.30 

.20 

.15 

MCMECHEN  DAM  13 

4.17 

.06 

T 

.01 

.15 

•  04 

.26 

.39 

•  16 

66 

.47 

.78 

.26 

.71 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

4.03 

T 

.03 

.05 

T 

•  04 

T 

•  02 

T 

.03 

.25 

.33 

.60 

87 

.07 

.28 

.06 

.27 

1.12 

.01 

T 

MIDVALE 

3.78 

.16 

.09 

.20 

.no 

.25 

T 

•  15 

.30 

.23 

.24  1 

00 

•  10 

■  05 

■  15 

•  78 

MOOREFIELD 

1.76 

.08 

T 

T 

.30 

T 

T 

T 

.60 

40 

•  10 

•  08 

T 

T 

T 

.20 

M00REF1ELD  MCNEILL 

2.44 

.15 

.06 

*2S 

T 

.09 

.43 

.16 

64 

.10 

.03 

.48 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.89 

T 

T     .05 

T 

T 

•  13 

.27 

.81 

■41 

25 

T 

•  15 

•  16 

.08   .58 

T 

T 

MORGANTOWN  LOCK  ANO  DAM 

3.31 

.01 

.05 

T 

T 

.02 

•  18 

.05 

.24 

• 

1*03 

68 

T 

.10 

■  03 

.11 

.81 

MOUNT  CLARE 

RECORD 

MISSING 

MT  STORM 

2.27 

.11 

.14 

.09 

.11 

.03 

.26 

.03 

.20 

12 

.10 

•  21 

•  10 

.16 

.61 

NAOMA  1  E 

3.55 

.21 

.42 

.34 

•  72 

.32 

.14 

52 

.24 

.54 

.16 

.39 

.03 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

3.78 

■  02 

T 

•  20 

.48 

.32 

.81 

39 

.49 

.03   .47 

.55 

.02 

NEW  MARTINSVILLE 

3.61 

T 

.04 

■  09 

.10 

.20 

.13 

1.23 

37 

.07 

.20 

T 

1.18 

T 

OAK  HILL 

3.36 

.21 

T 

.04 

.47 

.16 

•  03 

•  03 

.15 

•  30 

.25 

87 

.41 

.11 

.23 

.38 

OMPS 

1.84 

.10 

.09 

.08 

.25 

55 

•  08 

.12 

•  09 

.06 

.42 

PARKERSBURG  CAA  AP 

3.23 

T     T 

•  05 

.22 

T 

•  01 

.19 

•02   .57 

.63 

11 

.32 

•  13 

•42   .56 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

3*64 

T 

.06 

.16 

•  02 

•  03 

.21 

.03   .50 

.71 

07 

.19 

.16 

.05   .43  1.02 

T 

T 

PARSONS  2 

RECORD 

MISSING 

PETERSBURG  WB  CITY 

1.42 

T 

.03 

.03 

.20 

.06 

T 

T 

■  22 

.43 

16 

T 

.02 

•  07 

.02   T 

.18 

T 

PHILIPPI 

3.62 

.12 

.01 

.14 

T 

.05 

T 

•  06 

•  03 

.'.1 

•  03 

.92 

75 

•  11 

T 

.20 

T 

.79 

T 

PICKENS  1 

4.35 

•  33 

.09 

.29 

•  18 

.10 

.40 

.10 

•  56 

•  28  1 

32 

.29 

.08   .16 

.10 

.05 

PIEDMONT 

1.72 

T 

.14 

T 

.01 

.08 

T 

.71 

30 

•  01 

•  02 

.44 

.01 

PI  NEVILLE 

1.63 

.16 

.11 

•  20 

.03 

.02 

.01 

.18 

.11 

47 

T 

T 

.03 

T 

.16 

.11 

POINT  PLEASANT 

RECORD 

MISSING 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

2.62 

.03 

•  28 

.02 

•  04 

.46 

.47 

36 

.11 

.78 

.01 

.01 

.04 

.01 

POLK  CREEK 

3.31 

.01 

•  09 

.10 

•  12 

•  10 

.47 

.01 

•  28 

.25 

65 

.68 

.20 

.35 

PRINCETON 

1.92 

.32 

.32 

.20 

T 

.06 

•  02 

.16 

73 

.11 

T 

S*«  R*>f»r*nc«  Nolo*  Following  Station  Indox 
-  42  - 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST    VIRGINIA 


Table  3— Continued 

APRIL 

195* 

•3 

Day  of  month 

Station 

s 

1  |  2   3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  |  u  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  1 

17  1 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

RAlNELLE 

3.20 

.10 

.04 

.43 

.;?: 

.09 

.05 

.13 

.07 

.60 

•  21 

.91 

.06 

.06 

T 

■  07 

.18 

RAVENSwOOD  DAM  22 

2.31 

T 

T 

.16 

.03 

•  02 

•  66 

.30 

•  64 

.03 

.17 

.0? 

.21 

RENICK  2  S 

3.70 

.30 

•  02 

•  02 

•  02 

.30 

.42 

•  13 

.06 

T     .30 

1.02 

•  56 

T 

.10 

.06 

.15 

.0? 

.16   .06 

RICHWOOO  2  N 

4.66 

T 

.20 

.60 

.35 

.10 

•  06 

•  30 

.28 

.95 

1.06 

T 

■35 

.15 

.  90 

.16 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.35 

.03 

.05 

.10 

•  12 

•  20 

■  50 

.49 

.73 

.15 

•  08 

.14 

.54 

.22 

RIPLEY 

3.54 

.10 

• 

•  50 

•  08 

.32 

•  65 

.80 

.42 

.32 

■  15 

■  05 

.15 

ROANOKE 

3.77 

.05 

•  04 

.11 

.17 

•  15 

•  12 

.37 

.12 

.37 

.27 

■  81 

.04 

•  12 

.41 

.62 

ROCKFORD 

3*76 

.17 

.0*. 

•  08 

T 

■  46 

.28 

.55 

•  61 

T 

.08 

.48 

•  49 

.50 

R0HR80UGH 

3.37 

T 

.09 

.11 

T 

T 

•  06 

■  41 

.09 

.50 

•  36 

•  76 

.10 

.45 

.44 

ROWLES6URG  1 

3.89 

.07 

.10 

.06 

T 

.17 

T 

.38 

.24 

.85 

.70 

T 

.13 

.14 

.85   T 

ST  MARYS 

3*31 

.03 

.02 

•  10 

.05 

.22 

.61 

.61 

.43 

.03 

.31 

.03 

•  86 

.01 

SAND  FORK 

2.35 

.10 

.20 

.15 

•  10 

•  20 

■  25 

•  35 

» 

•  25 

•  20 

•  30 

.15 

.10 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

RECORD 

MISSING 

SHINNSTON 

2.85 

.02 

.06 

T 

.04 

.15 

.42 

.04 

.46 

•  42 

•  40 

.20 

.15 

.18 

.31   T 

SPENCER 

2.81 

T 

.09 

.12 

•  24 

.05 

T 

.04 

.07 

.20 

.90 

.34 

.55 

T 

.12 

.05 

T 

.04   T     T 

SPRUCE  KNOB 

1.80 

.30 

.20 

.68 

■  25 

.21 

.16 

STONY  RIVER  OAM 

E3.02 

.20 

E.15 

.23 

■  20 

.18 

•  40 

•  68 

.13 

.85 

SUGARCAMP  RUN 

2.82 

T 

.01 

.03 

•  27 

.04 

.07 

.26 

.26 

.07 

•  99 

.09 

.14 

.41 

.18 

SUMMERSVILLE  2 

3.15 

•  10 

.05 

T 

.17 

.64 

•  21 

.05 

.27 

.46 

.15 

.90 

.15 

SUTTON  2 

2*92 

.18 

•  03 

T 

.58 

•  07 

T 

.03 

.21 

T 

.54 

■  65 

.54 

.09 

SYCAMORE  CREEK 

2.55 

.12 

•  12 

.42 

• 

.65 

.51 

.12 

.18 

.15 

.2b 

THOMAS 

4.01 

•  11 

T     .14 

.18 

T 

•  14 

•  08 

.37 

.12 

.81 

•  76 

.04 

.25 

.10 

.02 

.06 

.77   .06 

UNION 

2.35 

.24 

.52 

.05 

.41 

.08 

•  04 

.08 

•  04 

•  66 

•  03 

•  06 

.11 

.03 

UPPER  DAVTSSON  RUN 

2.15 

.01 

.48 

» 

.70 

.58 

.38 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD 

MISSING 

VALLEY  CHAPEL 

5*09 

.02 

.04 

•  14 

.05 

.19 

.04 

.05 

.46 

.06 

.46 

•  85 

.60 

.06 

.97 

1.10 

VALLFV  HEAD 

3.14 

.39 

.15 

.10 

T 

.45 

.18 

•  11 

•  04 

.14 

T 

■  35 

.76 

.04 

.02 

.24 

.10 

.07   T 

VANDAL  IA 

3.46 

.03 

.04 

.14 

.16 

.13 

•  16 

.28 

■  06 

.45 

.17 

.78 

T 

•  19 

.13 

.40 

.32 

VIENNA  RRISCOE 

3.02 

.05 

.10 

.22 

.12 

.09 

.49 

•  IS 

.64 

.25 

.07 

.19 

.62 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

2.2R 

.09 

.04 

.04 

•  06 

.29 

.50 

.56 

•  04 

.13 

.53 

WASHINGTON  DAM  19 

3*18 

.01 

.06 

.29 

•  01 

.18 

.37 

.14 

•  50 

.30 

.11 

.01 

.22 

.98 

WEBSTER  SPRINGS 

4.54 

.34 

•  12 

.12 

.51 

.13 

.22 

•  10 

.24 

.38 

.31 

•  96 

•  15 

.15 

.53 

.07 

.18   .03 

WEIRTON 

4.42 

T 

•  25 

.34 

.24 

.80 

.45 

.26 

.72 

.36 

•  47 

.53       T 

W-TLLSRURG  3  NE 

4.21 

.10 

T 

•  23 

.23 

.42 

•  79 

•  63 

.08 

.85 

■  05 

•  35 

.49 

WESTON 

3.47 

.04 

.02 

.13 

.01 

.07 

.11 

.03 

.03 

.05 

.55 

.20 

•  41 

.50 

.17 

T 

.31 

.13 

T 

.70   .01 

WHEELING  WARWOOD  OAM  12 

2.89 

.06 

T 

T 

•  02 

.01 

.13 

.01 

.10 

.42 

.11 

.63 

.39 

.63 

.10 

.03 

.25 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.12 

.15 

•  19 

.64 

.06 

• 

.60 

.64 

.76 

.08 

WILLIAMSON 

2.67 

.10 

.08 

.04 

.04 

.08 

.25 

.15 

.86 

.12 

.Oi 

.49 

.34        .07 

WILLIAMSON  2 

2.94 

•  08 

.04 

.04 

.08 

.25 

.07 

•  44 

.05 

1.42 

.40        .07 

WlNFIELD  LOCKS 

3.23 

.02 

T 

T 

.62 

•  14 

.10 

•  04 

T 

.13 

.16 

.38 

.68 

.01 

.16 

•  68 

•  02 

.0? 

.07        T 

S—  R«f«r*nc«  Note*  Following  Station  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
APRIL    195* 


Station 


Day  Of  Month 


9       10      11       12      13      14     15      16      17      18      19 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 


KM 


to    11   S* 


18   51   11 


It   II 


54 

56 

48 

67 

26 

33 

31 

30 

55 

53 

37 

6? 

16 

26 

19 

26 

62 

56 

48 

74 

19 

30 

29 

33 

60 

62 

53 

60 

IB 

33 

25 

32 

6* 

62 

49 

65 

24 

33 

26 

35 

65 

6  0 

48 

56- 

16 

32 

31 

23 

61 

61 

57 

6". 

14 

34 

27 

42 

MAX   43 
MIN   25 


MAX 
MIN 


48   62   62 
25   25   38 


50   66 
25   26 


42  57 

17  25 

63  62 

20  35 

60  56 

22  34 

48   68  63 

25   21  34 


43   76   76 
31   33   55 


58   47 
35   32 


35   45   65 
21   28   39 


48   66 
24   36 


54   52 
20   28 


64   56 
26   38 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


37 

IB 


MAX 
MIN 


47 

66 

25 

38 

48 

62 

25 

25 

55 

59 

17 

52 

48 

65 

20 

22 

60 

54 

2  0 

29 

59 

47 

28 

30 

58 

52 

20 

31 

49 

67 

25 

30 

65 

60 

20 

38 

63 

55 

22 

37 

61 

58 

19 

30 

50 

65 

23 

31 

48 

67 

20 

34 

62 

62 

19 

22 

46 

66 

23 

24 

53 

51 

18 

23 

67 

65 

22 

37 

67 

57 

27 

36 

65 

59 

15 

32 

63 

60 

27 

35 

56 

43 

16 

32 

51   84 
33   40 


46   65 
27   32 


38   57 
17   28 


55   77 
29   44 


53   52   77 
31   33   47 


45   49 
25   25 


55   58 
39   51 


46   62 
24   34 


3B   65 
28   28 


60 
34 

53 
36 

HO 
40 

50 
26 

68 
38 

80 
47 

47 
27 

67 
36 

79 

53 

49 
23 

64 
33 

78 
49 

50 
27 

47 
29 

71 
40 

54 
30 

49 
34 

82 

45 

41 

30 

63 
34 

78 
56 

48 
27 

49 
28 

74 
37 

59 
27 

71 

47 

49 

31 

78 
37 

79 
62 

49 
31 

81 
41 

78 
62 

46 
25 

56 
24 

83 
34 

41 
26 

51 
31 

81 
36 

42 
22 

60 
30 

69 
41 

76   56 
54   31 


75   64 
50   26 


81   61 
52   39 


76   61 
44   31 


80   64 
53   21 


76   66 
51   29 


80   74 
51   29 


73   62 
54   23 


65   62 
52   39 


73   64 

54   41 


65   65   73 


69   60 
49   37 


71   54 
47   23 


68   60 
37   26 


61   56 
35   31 


65   54 
48   32 


82 
52 

68 
33 

69 
36 

77 
52 

81 
46 

72 
32 

76 
38 

70 
48 

79 
51 

68 
31 

83 
36 

79 

39 

77 
49 

64 
25 

77 
27 

71 
50 

87 
52 

67 
28 

74 
40 

80 

5B 

88 
50 

66 
29 

73 
38 

82 
53 

73 

38 

68 
28 

78 
31 

81 
39 

85 
47 

60 
31 

70 
33 

72 

45 

73 

42 

52 
23 

69 
33 

67 

48 

82 
52 

69 
33 

81 
45 

78 
59 

65 
43 

70 
36 

81 
51 

66 

53 

74 
51 

62 
22 

74 
19 

74 
51 

80 
58 

61 
29 

72 

40 

75 
42 

72 

45 

57 
22 

62 
32 

63 

39 

70   70   75 
30   45   53 


67   72   79 
25   29   53 


70   72   80 
24   37   50 


33   42   57 


77   83   78 
34   32   51 


20  28  53 

74  72  82 

28  43  51 

63  75  75 

31  34  45 

52  68  72 

27  35  53 

74  78  79 

27  34  55 

70  74  76 

28  35  58 

76  80  86 

29  39  50 

75  76  81 


35 

54 

71 
32 

69 
52 

77 
54 

82 

60 

75 
42 

78 
58 

75 
34 

76 
44 

67 
29 

68 

41 

75 
33 

77 
38 

75 
33 

76 
55 

75 
47 

79 
59 

67 

48 

75 
50 

75 
3d 

76 
48 

79 
36 

83 
56 

77 
37 

81 
56 

74 
33 

78 
56 

77 
37 

79 

54 

78 
38 

80 
55 

77 
37 

77 
58 

74 

30 

77 
45 

69 
39 

71 
56 

89 
47 

83 
59 

80 

51 

85 
61 

83 
30 

74 

45 

82 

44 

80 
55 

70 

30 

71 
48 

77   77   86 


73  64  74 

52  33  39 

75  67  71 

49  37  40 

71  66  77 
61  32  37 

81  75  75 

57  45  37 

72  59  70 
52  43  47 


64   35   28 


72   67 
59   30 


81   73   55 
54   40   34 


73   75 
53   39 


79   73 

57   42 


76   70   76 

61   41   39 


77   61   85 


69   59 
53   34 


77   56 
47   39 


84   78 
62   41 


80   78 
58   43 


69   59 
56   3  3 


80   76 
57   42 


74   48 
43   39 


77   55 
45   42 


65   46 
45   30 


85   77   77 
56   36   36 


78 
6? 

77 
40 

82 
36 

78 
57 

68 
51 

81 
41 

77 
53 

66 
42 

76 
29 

82 
58 

79 
42 

61 

38 

79 

57 

72 
38 

62 

35 

73   73   75 


78   70   60 


71   64   68 
48   35   39 


72 
50 

60 
43 

71 
46 

60 
43 

73 
49 

70 

45 

84   85   83 

43   41   42 


79   79   78 
40   40   50 


36   35   49 


82   83   82 
46   41   41 


85   87   90 
42   41   44 


85   87   89 


86   87   85 


30   36   40 


81   82   80 
43   48   54 


80   83   84 


72   81   86 
41   41   45 


86   88   91 


83   85   85 


79   80   79 
44   40   42 


64   53   56 


48   46   49 


78   87   89 
43   44   47 


75   77   76 
42   36   39 


42   42   41 


52   43   46 


47   55   59 


76 
42 


80   84   86 
43   44   45 


88   88   90 
46   45   45 


80   84   86 


82   87   88 
44   43   46 


84   88   89 

43   41   44 


85   86   90 
46   44   46 


83   83   85 

47   44   47 


79   80   80 
44   42   41 


86   87   87 
58   46   49 


86   89   89 
58   51   54 


83   83   82 


40   35   37 


75 
52 

76 
51 

78 
45 

79 

40 

69 

47 

71 
54 

75 
43 

72 
42 

81 
42 

86 

54 

80 
52 

81 

53 

87 
53 

69 
56 

82 
52 

86 
46 

79 
54 

65 
52 

82 

46 

85 
48 

76 
52 

78 
56 

78 

47 

80 
51 

83 
50 

76 
50 

78 

51 

86 

5  0 

81 
51 

67 
53 

91 

5  2 

88 
53 

83 
49 

80 
51 

73 
54 

78 
52 

84 

48 

78 
45 

85 
53 

84 

52 

70 
55 

78 
46 

69 

49 

73 
44 

B3 
63 

75 
60 

85 

57 

89 
53 

84 
61 

77 
57 

91 

50 

84 
55 

72 

54 

73 
41 

69 

41 

72 
40 

89 
40 

84 
48 

73 

48 

77 
49 

72 
55 

77 
51 

82 
60 

68 
57 

75 
55 

69 

51 

70 
45 

72 

43 

84   82   81 

53   48   56 


80   78   75 
50   57   58 


77   82   77 
43   41   49 


42   43   52 


85   88   87 
48   48   56 


86   87   83 

52   53   58 


53   53   55 


79   81   81 
50   45   51 


51   52   54 


83 
54 


74 
60 

73 
45 

77 
57 

70 
47 

62 

48 

68 
47 

73 
54 

73 
45 

72 

53 

82 

45 

73 

51 

81 
48 

67 
48 

60 
48 

52   37   55 


79   78   79 
53   49   54 


85 
47 

86 
45 

85 

48 

78 
46 

84 
56 

78 
56 

84 
47 

75 
47 

89 
56 

84 
57 

89 
49 

84 
58 

81 
54 

68 
57 

86 
50 

81 
57 

77 

44 

66 

48 

84 
70 

78 
60 

83 
61 

76 
61 

88 
45 

79 
53 

82 

49 

78 
56 

75 
42 

72 

48 

8  2 
52 

78 
56 

57 
41 

86 
58 

67 
42 

85 

44 

81 
59 

67 
52 

79 
45 

84 
55 

78 
57 

63 
50 

56   55   61 


50   52   54 


87   88   86 

48   48   57 


85  86  85 

51  51  57 

82  85  80 
48  49  56 

83  86  87 
51  51  61 


56   49   56 


79   86   80 
52   53   58 


52  52  54 

76  81  76 

47  45  56 

86  86  84 

54  53  60 

90  86  84 

57  57  63 

86  85  82 

54  44  54 

80  73  77 

52  45  53 

75  76  77 

41  40  49 


71   81   84 
51   47   56 


69 
50 

53 
46 

64 
44 

83 
62 

64 
53 

82 

53 

87 
59 

85 
56 

60 
49 

90 
55 

83 
59 

60 
47 

75 
37 

76 

51 

65 
38 

88 

48 

86 
49 

59 
40 

78 
57 

65 
50 

77 
42 

80 

61 

80 

64   64 
57   48   46 


68   80 
52   43 


See    reference   noteo   following   Stttlo 

-   44   - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  195* 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MIDDLE80URNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 

PIEOMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 


VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 


Day  CM  Month 


40   51   69 
32   27   29 


41   48   66 
28   25   26 


45   50   67 
31   26   28 


48   63   61 

20   18   31 


49   64   45 
28   24   29 


46   46   62 
22   21   25 


48   66   62 
29   17   37 


46   62   47 
23   32   28 


47   60   58 
24   28   27 


48   61   58 
21   26   26 


50   63   55 
22   23   30 


39   46   62 
25   25   26 


47   62   52 
25   28   33 


48   64   53 
26   27   32 


47   66   59 
29   22   35 


38   SB   52 

19   19   30 


38   47   62 
28   22   32 


49   67   66 


44   61   57 
24   18   32 


46   6  2   64 
22   22   32 


40   58   51 
21   25   32 


50   67   60 
22   20   32 


44   59   57 


45   64 
25   22 


37   38 
27   20 


54   5  0 
27   23 


49   64 
24   20 


47   48 
21   22 


40   47 
28   19 


47   65 
28   24 


46   60 
21   27 


48   61 
19   19 


57   61 
39   40 


53   54 
35   33 


57   52 
36   40 


51   64 
19   36 


45   52 
27   30 


49   57 
24   26 


46   70 
20   31 


54   47 
33   32 


47   65 
27   40 


40   52   81 


42   63   73 


44   40   55 
26   30   38 


62   53   82 
33   35   38 


47   69   80 
26   33   55 


45   63   74 
28   31   40 


45   67   65 
27   27   60 


46   65   71 
26   34   53 


50   69   79 
26   35   50 


46   64   77 
24   33   44 


68 

43 

78 
61 

50 
31 

55 
35 

44 

29 

64 

34 

63 
34 

80 

51 

*7 

27 

72 
43 

41 
26 

55 
33 

67 
42 

80 
55 

69 
33 

76 
57 

71 
29 

78 
46 

80   67 
49   24 


82   62 
52   23 


71   62 
37   26 


85   81   65 


80   64 
49   32 


73   67 
38   30 


76   68 

41   31 


79   74   60 
53   42   30 


75   68   61 
40   45   22 


82   87   70 
48   53   28 


77   84   65 
45   50   32 


87 

4<* 

86 
49 

75 
44 

73 

50 

84 
46 

84 
50 

74 
48 

63 
45 

87 
45 

87 
49 

82 

47 

80 
49 

10   11   12 


75   84 
39   61 


80   77 
31   55 


66   77 
34   37 


78   61 
43   47 


79   75 
39   55 


65   70 
33   44 


78   65 
49   52 


60   67 
48   52 


14  IS   IB   17   18   19 


70   73   74 
27   38   51 


69   77   79 


75 
34 

78 
43 

75 
33 

79 
48 

7  8 
33 

79 

50 

84 
36 

68 

48 

80 
35 

75 

49 

73 
31 

76 

40 

83 
34 

76 
51 

82 

28 

80 

47 

70   77   60 
30   53   41 


60   74   60 
32   46   40 


81 
40 


41   57   32 


77   77   66 
35   57   35 


32   47   60 


71   76   76 
32   39   57 


31   38   53 


29   39   57 


61   70   75 
31   33   47 


72   77   76 
34   50   60 


33   48   60 


69   73   79 
23   34   50 


58   76   79 
35   38   49 


67   71   77 
30   33   43 


75   79   77 
29   42   58 


70   74   72 
24   32   50 


73   75   77 
29   41   57 


61   64   55 

38   50   39  I  29   45 


81   81   63   78   79 


39   51   34 


76   73   60 
31   49   40 


8? 
50 

68 
32 

77 
48 

73 
57 

6? 

36 

63 
48 

73 
43 

68 
38 

57 
32 

65 
33 

76 
53 

68 
31 

60 
39 

63 

44 

74 
42 

85 
51 

69 
30 

79 
30 

77 
57 

68 
35 

84 
53 

60 
31 

66 
43 

78 
57 

66 
34 

80 

55 

75 
26 

56 
23 

65 
31 

75 
43 

74 
53 

70 
31 

75 
45 

68 

56 

64 
40 

79 

45 

63 
24 

76 
41 

70 
49 

57 

35 

81 
48 

64 
21 

79 
30 

73 
5* 

59 
32 

29   39   55 


71   76   78 
30   34   56 


75   77   80 
29   43   60 


68   67   65 
25   33   SO 


63   70   75 
27   39   52 


76   79   82 
28   36   53 


60   75   82 
26   31   46 


78   77   84 
30   37   56 


72   77   75 
36   46   58 


73   77   79 
26   34   52 


74   66   77 
57   31   40 


86   79   59 

60   40   40 


57   39   37 


82   79   67 
61   39   38 


77   68   78 

56   41   37 


47   42   39 


67   61   80 
50   40   40 


78   75   55 
57   42   40 


72   58   82 

50   44   40 


76   59   82 
50   43   32 


78   53   75 
46   41   46 


79   70   76 
60   42   43 


74   59   68 


48   42   42 


75   78   73 
55   38   35 


46   42   50 


71   58   79 
47   42   52 


66   53   83 
51   43   50 


73   65   73 
58   32   29 


49   44   44 


86   77   58 
55   37   32 


74   59 
53   41 


70   66   77 
57   35   29 


73   59 
56   41 


66   66 
40   32 


75   57   83 
57   40   41 


77   70 
57   42 


50   40   48 


52   34   37 


77   70   57 
57   39   37 


79   71   61 
60   43   45 


72   65   65 
48   43   33 


66   40   34 


72   57   69 
50   40   47 


77   65   70 
54   42   46 


39   47   47 


82 
45 

7Q 
46 

84 
43 

86 

47 

ea 
47 

86 
51 

89 
40 

86 
42 

85 
55 

88 
61 

86 
45 

88 

48 

83 

45 

86 
47 

88 
46 

90 

48 

83 

50 

84 
51 

84 
51 

87 
57 

86 
50 

88 
54 

47   50   51 


80   82   81 
45   40   45 


78   QO   90 


35   43   44 


85   86   87 
46   44   46 


44   43   46 


75 
49 

79 
47 

80 
48 

82 
48 

82 
56 

76 
57 

80 
59 

90 
53 

83 
51 

75 
56 

84 
54 

86 

51 

82 
57 

75 
56 

64 
53 

83 
50 

71 
53 

78 
50 

64 
47 

86 

48 

77 
56 

60 
54 

82 
55 

73 
56 

77 
53 

69 
56 

63 
52 

80 

48 

82 
53 

68 
51 

79 
49 

83 
50 

80 
56 

75 
52 

87 
52 

88 
51 

80 
54 

75 
52 

66 
47 

85 
45 

69 
57 

80 
52 

81 
56 

84 
55 

71 

55 

80 
52 

84 
52 

86 
52 

69 
51 

81 
42 

81 
53 

54 

67 
56 

81 
50 

87 
52 

87 
54 

78 
53 

76 
50 

80 

54 

82 

50 

67 
56 

80 
53 

64 
54 

82 

57 

68 
56 

80 
54 

66 
55 

86 
56 

56   59   57 


87   85   76 
50   55   56 


45   47   50 


76   73 
44   48 


93   72 
52   55 


86 
46 

87 
59 

85 
54 

78 
57 

75 
55 

80 
55 

80 
55 

75 
55 

81 
43 

81 
45 

79 

46 

74 
48 

88 
44 

88 
46 

86 
55 

83 
54 

83 
44 

84 
46 

85 
52 

83 
54 

84 
45 

85 
46 

84 
49 

8? 
54 

90 
47 

89 
50 

83 
52 

8? 
55 

83 
50 

86 
53 

82 

60 

66 
52 

85 
42 

90 

45 

S3 
47 

69 

53 

85   64   83 
54   50   56 


80   80   78 
46   45   50 


76   86   84 
53   53   57 


86   88   80 
50   50   52 


78 
58 

69 

44 

75 
52 

86 
61 

65 
52 

83 
55 

85 
57 

66 
46 

80 

50 

85 
57 

66 

49 

84 

53 

70 
52 

83 
48 

85 

55 

71 
52 

61 
49 

71 

53 

75 
55 

61 
50 

74 
54 

82 

53 

56 

45 

79 
47 

82 

60 

66 

57 

81 

57 

69 
56 

67 
50 

82 

56 

63 
50 

78 
46 

81 

59 

67 

53 

81 
46 

84 
56 

68 
48 

78 
45 

84 
58 

70 
51 

81 
45 

85 
59 

81 
57 

63 
46 

78 
51 

86   87   85 
51   51   51 


50   49   63 


76   81 
51   62 


55   52   56 


65   75   79 
46   3  7   48 


85   72   62 
56   49   51 


73   71   79 
53   42   55 


73   80   81 
49   49   61 


66   67   75 
49   46   52 


70   83   83 
45   48   60 


81. 

52 

85 
51 

84 
62 

71 

51 

60 
49 

B2 
61 

75 

50 

80 
50 

77 
57 

75 
52 

73 
57 

70 
51 

79 

4  9 

79 
47 

81 
51 

80 
60 

75 
45 

77 
50 

B4 

51 

87 
50 

87 
58 

75 
53 

80 

47 

85 
56 

80 
51 

84 

50 

84 
56 

81 

50 

62 

50 

78 
59 

78 

84 

79 

82 

73 

72 

51 

49 

56 

57 

55 

49 

86 
52 

84 
50 

65 
56 

77 
55 

81 
45 

84 
55 

82 

54 

64 
55 

79 
61 

7.1 
47 

77 
47 

79 
58 

83 
49 

86 
54 

81 
54 

72 
48 

78 
43 

83 
55 

S««  r*f*r«ne*  w>U«  following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued^ 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  195* 


Station 

Day 

Of  Month 

*• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

WESTON 

MAX 
MIN 

42 
25 

57 
23 

63 

24 

4S 
25 

58 
26 

76 
38 

78 
47 

84 
47 

68 

31 

69 

31 

78 
34 

62 
36 

70 
30 

74 
30 

78 
40 

82 
58 

78 
43 

74 
40 

80 
46 

86 
45 

88 

46 

90 
50 

83 
57 

74 
55 

82 
53 

85 
52 

88 

54 

67 
54 

65 

47 

80 
50 

74.2 
41.2 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 

MIN 

46 
23 

46 
26 

60 
27 

38 
26 

47 
28 

67 
38 

78 
50 

84 

49 

61 
26 

62 
33 

77 
52 

64 
37 

57 
32 

72 

40 

76 
56 

77 
60 

76 
42 

57 
44 

72 
44 

82 
49 

85 
49 

87 
55 

81 
57 

60 
47 

78 
52 

82 
54 

86 
60 

82 
52 

54 

46 

79 
49 

69.1 
43.4 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

48 
28 

65 

18 

65 
37 

55 
29 

71 
28 

76 
38 

80 
46 

75 
50 

61 
28 

61 
32 

76 
46 

65 
36 

71 
25 

75 
35 

75 
48 

73 
56 

68 
38 

81 
32 

85 

40 

85 
40 

82 

41 

80 
43 

76 
43 

79 
49 

86 
53 

86 
48 

83 
45 

77 
60 

68 
42 

78 
56 

73.5 

40.3 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

40 
32 

52 
26 

70 
30 

61 
34 

59 
42 

84 
50 

80 

51 

87 
50 

66 

34 

78 
38 

85 

55 

68 
42 

69 

33 

79 
39 

81 
51 

89 
58 

78 
40 

70 
36 

85 

45 

89 

45 

91 
47 

91 
50 

85 
58 

78 
56 

89 
53 

91 

53 

88 
55 

85 

60 

70 
51 

85 
55 

77.4 
45.6 

W INF  I  ELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

42 
28 

49 
26 

66 

27 

50 
31 

51 
32 

74 
43 

78 
50 

85 

50 

63 
33 

73 

34 

80 
52 

66 
38 

65 

34 

76 
35 

77 
47 

81 
61 

70 
43 

59 
42 

83 
51 

89 

47 

67 
50 

89 
53 

81 
58 

70 
58 

8? 
56 

87 
56 

86 
59 

B3 

59 

60 
49 

83 
50 

72.8 
45.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3S? 
£°4 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   DAM 

EVAP 
WIND 

: 

.10 

66 

.20 
69 

.25 
83 

.04 
48 

.05 
43 

.11 
54 

.15 
42 

.12 
71 

.22 
71 

.18 
61 

.06 
50 

.25 
73 

.18 
46 

.14 
60 

.13 
53 

.15 
87 

.13 
75 

.27 
74 

.31 
65 

.28 
54 

.23 

61 

.11 
39 

.11 
41 

.18 

37 

.23 
43 

.12 
30 

.21 
66 

.18 
60 

.15 
46 

B5.01 
B1726 

CLARKSBURG   1 

EVAP 
WIND 

* 
127 

* 
13 

.24 
204 

• 
161 

.11 
56 

.09 
37 

.07 

69 

.10 
106 

.08 
156 

.07 

103 

.24 

71 

.01 
15 

.14 

126 

.12 
37 

.12 
97 

.09 
62 

.11 
150 

.06 

103 

.19 
117 

.18 
63 

.04 

35 

.26 
43 

.15 
68 

.07 
53 

.11 
22 

.15 
49 

.15 
40 

.21 
76 

.08 
73 

.10 
63 

3.34 

2395 

WARDENSVILLE  R  11  FARM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

.19 

.05 

.09 

.17 
57 

.22 
72 

.07 

82 

.29 
36 

.19 
90 

.09 
72 

.21 
56 

.22 
38 

.08 
50 

.21 
51 

.15 
71 

.04 
61 

.20 
59 

.34 
79 

.36 
94 

.21 

8 

.27 
59 

.14 

47 

.10 

38 

.11 
31 

.17 
31 

.23 
51 

.05 
18 

.14 
34 

B5.10 
B1606 

REFERENCE  NOTES 
Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There 
e  in  nlles  and  direction  from  tbe  post  offl 


The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Statl 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlst 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  mill  be  carried  in  tbe  J 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tableB,  are  either  missing  or  re 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitatio 
average  of  65*  F.   Evaporation  1b  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unle 


Sleet  and  ball  were  included  Id 
Amounts  in  Table  3  are  from  noc 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  & 


Snow 

on   ground 

in  Table   7 

Is   at 

equlv 

alent   of 

snow  on   the 

ground 

for    s 

uccesslve 

observatlo 

s;    coni 

owfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
cording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

fall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observatlo 
observatlo 


It  Is  measured 
uently  occasloi 

3,  6,  7  and  tbe  Sti 


ar  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
at  selected  stations  when  tbe  depth 
al  drifting  and  other  causes  of  loca 


s.   For  t 

on  the  gr 
ility  in 


Inde 


ord  in  Tables  2  and  5  is  indicated 
been  changed  to  No.  of  Days 


-  No  record  in  Tables 
+  And  also  on  a  later 

•   Amount  Included  In  following  measurement,  time  distrlbutlo 
i)     Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  statlo 

Hourly  Precipitation  Data 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equi 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally 
Amounts  fpomi  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  i 


of  1  lnc 

rd .   Degree  day  da' 
ate  but  may  vary  slightly  I'r 


this  bulletin. 

te  to  be  included  in  thl 


See  the  Station  Index  for  observatlo 

stations  snow  on  ground  values  are  a 
is  two  inches  or  more.  Water  equiva 
snowpack  result  In  apparent  lnconsist 

or  more  effective  January  1,  1954. 

These  statl 
carried  f 


Degree   days 


7:30    A.M.    E.S.T. 
acies   in   the   recoi 


are   processed    for   spec 

hes  of   new  snow 

Station,  have  b 

be  published  later 


Trace, 


mall 


.m.  E.S.T.  of  the  following  day. 


full  month. 


tbe  Superlntende 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1954 


Station 


Day  of  month 


BLUEFIELD    1 


BLUESTONE    DAM 


BUCKHANNON 


CANAAN   VALLEY 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

CLARKSBURG    1 

CRESTON 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 
HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PETERSBURG  WB  CITY 

PICKENS  1 
RICHWOOD  2  N 
ROWLESBURG  1 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WESTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 


2.0 

1 


T 

.5 

1 

1.0 
1.3 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

& 

County 

'* 

i 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

I 

1 

& 

1 

! 

1 

3 

d 

tables 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

99   0) 

60   IB 

1060 

*P 

L.    ESLE   BOND 

ALBRIGHT 

009* 

PRESTON 

2 

39   29 

79   38 

1219 

7A 

MONONGAHELA   POWER   c 

3 

AlDERSON 

0102 

MONROE 

7 

97   *3 

80   99 

1550 

*p 

JOHN   E.    FOSTER 

2   9   5 

ALEXANDER 

CIO? 

UPSHUR 

10 

98   *7 

80   19 

1653 

5P 

MRS.    DALPHON  RIFFLE 

ALPENA    1   NW 

01*3 

RANDOLPH 

2 

38   95 

79   40 

2980 

7A 

WILLIS  ft.   GAINER 

AR80VALE   2 

02*9 

POCAHONTAS 

7 

98   26 

79   49 

2730 

8* 

NETTIE   R.    SHEETS 

ARNOLD 

0307 

LEWIS 

* 

98    5* 

BO  31 

980 

5P 

WARD   B.    RERRINE 

ATHENS   CONCORD   COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

97   25 

81    01 

2*00 

ip 

3» 

CONCORD   COLLEGE 

2   9   9 

BAYARD 

052  T 

GRANT 

9 

99   1* 

79   22 

2975 

SP 

SP 

HOWARD   R.    FULK 

2   9   9        7 

BECKLEY   V   A   HOSPITAL 

oseo 

RALEIGH 

f 

57   *7 

81    11 

2990 

6p 

BA 

V.    A.    HOSRITAL 

2   9    5        7 

BEL1NGT0N 

0*3) 

BARBOUR 

10 

99   02 

79   56 

1679 

7A 

GEORGE   R.    HILL YARD 

BELLEVILLE   DAM   20 

06*5 

WOOO 

8 

39   09 

81    45 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BELVA 

06*1 

NICHOLAS 

IB   1A 

61    12 

710 

7A 

CHARLES   0.    SMITH 

BENSON 

0671 

HARRISON 

10 

99   09 

60    33 

1060 

»p 

*P 

R.    D.   MARTS 

2   9   9 

BENS   RUN 

068  7 

PLEASANTS 

B 

99   27 

81    07 

652 

SP 

5P 

MRS.    C.    W.    REA 

2   9   9 

BERKELEY   SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39   37 

78   14 

«40 

6P 

6P 

H.M.    RURPENTHAL    111 

2   9    3 

BERLIN 

0718 

LEWIS 

39   02 

60   21 

1050 

3* 

MRS.    A.    P.    SWISHER 

BIG  SKIN   CREEK 

0B24 

LEWIS 

* 

98   58 

80   2* 

1050 

7A 

WILLIAM  1.    BUTCHER 

BIRCH   RIVER   6   SSW 

08*4 

NICHOLAS 

A 

98   25 

80  47 

1685 

*P 

HAMILTON   GAS   CORP 

2   9   B 

BLUEFIELD'  1 

out 

MERCER 

7 

37    IB 

61    13 

2550 

*P 

6P 

C.    K.    CALDWELL 

2   3    5        7 

BLUEFIELD   2 

0923 

MERCER 

7 

37    IB 

61    13 

2590 

7A 

OTA   C.    KEENEY 

BLUESTONE   DAM 

093* 

SUMMERS 

7 

37   39 

60   33 

1986 

BA 

8* 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2    3    3*7 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

3B   13 

62    12 

600 

VERLIN  H.    AOKINS 

BRAND0NV1LLE 

106  3 

PRESTON 

2 

39   AO 

79   37 

1798 

1  0* 

10A 

JAMES    I .    GALLOWAY 

2   9    5        7 

BROWNSVILLE 

1173 

LEWIS 

« 

39   03 

80  29 

1032 

*p 

*P 

M.    D.    HAWKINS 
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81   32 

•9* 

*A 

*A 

PENN  METAL   COMPANY 

2   9   5 

WARDENSVILLE   R   H   FARM 

9261 

HARDY 

99   06 

78   35 

1200 

9A 

*A 

UNIVERSITY   EXP   STA 

2   9   5   6 

r 

WASHINGTON   DAM  19 

93  09 

WOOD 

8 

99   16 

81   42 

600 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

9 

WEBSTER   SPRINGS 

91)3 

WEBSTER 

* 

98   29 

80   23 

1960 

6P 

8A 

THOMAS   N.    DONALD 

2  9   9 

c 

WEIRTON 

93*5 

HANCOCK 

e 

40   24 

80  36 

1090 

♦  P 

4P 

C.    E.    STETSON 

2    9   9 

WELLSBURG   3  NE 

9368 

BROOKE 

B 

40   19 

80  95 

668 

6P 

6P 

GEORGE   P.    PFISTER 

2   9   5 

WESTON 

9*36 

LEWIS 

4 

99   02 

80   28 

1026 

7A 

J.    ARTHUR  HENRY,    JR 

2   9   5 

r 

WHEELING  WARWOOD   DAM   12 

9**2 

OHIO 

1 

40   0* 

80  42 

659 

8* 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2   9   9 

WHITE   SULPHUR   SPRINGS 

*522 

GREENBRIER 

7 

97   48 

BO   18 

191* 

5P 

7A 

GREENBRIER  HOTEL 

2  9    9 

r 

WILLIAMSON 

**05 

MINGO 

1 

97   40 

B2    17 

*79 

u 

BA 

NORFOLK   *  WEST.    RWY 

2   9-9 

r 

WILLIAMSON   2 

**10 

MINGO 

1 

97   40 

82   17 

700 

BA 

LAWRENCE    T.    FINK 

9 

WINFIELD   LOCKS 

*66) 

PUTNAM 

98    92 

81    52 

571 

7A 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2   9   9 

j      1-BIG   SANDY,       2-CHEATi       3-GUYANDOT,      4-KANAWHA,       5-LITTLE   KANAWHA,       6-MONONGAHELA,      7-NEW,       8-OHIO,      9-P0T0MACi       10-TYOART,       11-YOUGHIOGHENY 

See    p*ge  46    for    reference   notes 
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WEST  VIRGINIA  -  MAY  1954 


G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 

WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  this  May  was 
its  coolness  which  approached  low  re- 
cords for  the  month.   Precipitation  was 
a  little  below  normal.   The  number  of 
thunderstorms  was  well  below  normal  and 
there  were  no  severe  storms  reported 
during  the  month.   The  average  speed  of 
the  wind  and  the  percentage  of  possible 
sunshine  also  were  below  normal.   Snow- 
fall, though  light,  was  above  normal. 

Ordinarily,  the  month  of  May  is  9.7° 
warmer  than  April  in  West  Virginia.  How- 
ever, for  the  first  time  since  extensive 
weather  records  began  in  1891,  this  May 
was  cooler  than  April.   The  mean  tem- 
perature for  April  was  57.9°,  the  warm- 
est April  of  record.   For  May,  the  mean 
temperature  was  57.2°,  the  coolest  May 
since  1925  and  the  fourth  coolest  on 
record.   Mean  temperatures  were  below 
normal  in  all  parts  of  the  State  with 
deviations  from  normal  being  over  three 
degrees  at  three-fourths  of  the  sta- 
tions.  Relative  to  normal,  the  great- 
est departures  were  in  the  southern 
counties.   Mean  temperatures  ranged 
from  61.2°  at  Huntington  WB  City  to 
49.9°  at  Kumbrabow  State  Forest.   Ex- 
treme temperatures  were  94°  at  Hunting- 
ton WB  City  on  the  31st  and  23°  at 
Birch  River  6  SSW  on  the  22nd  and  at 
Cranberry  Glades  on  the  5th.   In  gener- 
al, the  highest  temperatures  during  the 
month  were  in  the  high  eighties  and  the 
low  nineties  and  occurred  either  on  the 
2-3rd  or  the  29-31st.   However,  the 
maximum  temperatures  at  the  elevated 
stations  were  down  near  80°.   Most  low 
temperatures  ranged  from  25°  to  35° 
with  a  large  majority  of  the  occurrences 
during  the  4-5th. 

Heavy  to  killing  frost  was  reported  by 
several  stations,  mostly  on  the  5th, 
but  on  the  22nd  at  a  few  stations.  Light 
frost  occurred  at  a  number  of  stations 
on  those  dates.   Hard  freezes  occurred 
at  some  stations  on  the  4th  or  5th. 

Although  precipitation  was  only  slightly 
below  normal;  this  was  the  driest  May 
since  1947.   Monthly  totals  were  above 
normal  in  the  southeast  and  at  a  very 
few  northern  stations.   The  amounts 
varied  from  8.14"  at  Bluestone  Dam  to 
1.64"  at  Petersburg  WB  City.   The  pre- 
cipitation was  distributed  evenly 


through  the  month  except  in  some  areas 
where  there  was  very  little  rain  dur- 
ing the  last  ten  days.   Precipitation 
for  the  12-month  period  ending  May  1954 , 
has  been  75%  of  normal  with  March  being 
the  only  month  having  above  normal  pre- 
cipitation.  Most  of  the  greatest  one- 
day  amounts  varied  from  one-half  to  one 
and  one-quarter  inches  on  one  of  several 
dates.   However,  Bluestone  Dam  reported 
3.50"  on  the  26-27th,  resulting  in  the 
flooding  of  three  small  creeks  near 
Hinton.   Damage  was  estimated  at  $10,000, 
due  principally  to  a  large  number  of 
cross  ties  which  were  washed  away.  Other- 
wise, there  was  no  flooding  of  streams  in 
the  State  during  the  month. 

A  number  of  stations  reported  measurable 
snowfall  on  the  9-10th  in  roughly  the 
northeastern  quarter  of  the  State.   Com- 
bined, they  gave  a  State  average  of  0.2" 
compared  with  a  trace  as  the  normal 
amount.   Flurries  of  snow  were  recorded 
at  a  good  number  of  stations  on  the  4th 
or  9-10th. 

The  number  of  days  with  thunderstorms 
was  substantially  less  than  average. 
Some  stations  reported  only  half  their 
customary  number.   Also,  there  were  no 
reports  of  unusual  damage  from  severe  or 
extreme  weather  during  the  month. 

The  cool  weather  slowed  crop  growth  and 
caused  growing  corn  to  take  on  a  yellow 
color.   Warmer  weather  prevailed  toward 
the  end  of  May  and  farmers  made  good 
progress  with  planting  operations  while 
some  hay  and  silage  were  being  made.   The 
condition  of  wheat  showed  improvement 
during  the  month.   The  crop  was  heading- 
out  while  some  fields  had  already  been 
cut  for  silage.   The  condition  of  both 
grasses  for  hay  and  pastures  was  well 
below  the  1943-52,  10-year  average  for 
the  same  period.   Considerable  more 
moisture  and  warm  weather  are  needed  to 
develop  -properly  pastures  and  hay  crops 
this  season.   All  indications  pointed  to 
good  crops  of  both  apples  and  peaches. 
Localized  frosts  and  freezing  tempera- 
tures killed  some  fruit  while  fire 
blight  also  did  some  damage.   However, 
producers  reported  that  the  set  of  fruit 
was  heavy  and  that  thinning  will  be 
necessary.  -  H.L.A. 
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59.5 

92 

30 
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5.11 

0 

1947 

60.1 

96 

14 

3.57 

T 

1948 

60.5 

96 

28 

4.28 

T 

1949 

62.8 

101 

15 

3.74 

0 

1950 

62.9 

95 

20 

4.77 

T 

1951 

61.9 

93 

28 

4.12 

T 

1952 

61.4 

94 

23 

5.24 

T 

1953 

66.1 

97 

29 

4.32 

T 

1954 

57.2 

94 

23 

3.60 

0.2 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  51  - 
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56.5 
58.0 

-  2.6 

83 
82 
90 
87 
89 

2 

31 
31 

3 

2  + 

26 
24 

27 
30 
33 

5 
5 
5 
5 

5 

392 
463 
253 

258 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

11 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.54 
3.77 
4.66 
4.49 
2.66 

-  2.35 
.65 

.84 
1.01 
1.42 
1.36 

.55 

30 

7 

29 

29 

7 

T 
5.0 

T 
T 
.0 

2 

0 
0 
0 

10 

9 

12 
9 

10 

e 

4 
1 
3 

3 

1 

0 

1 
1 
1 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERS8URG  WB  CITY        R 

71.6 
71.2 
72.1 
70.1 
71.3 

45.7 
45.2 
46.4 
47.9 
49.0 

58.7 
58.2 
59.3 
59.0 
60.2 

-  2.0 

-  3.7 

-  3.3 

90 
91 
92 
88 
91 

31 
31 
31 
31 
31 

31 
32 
31 
36 
37 

5 
5 
5 
5 
5 

234 
235 

219 
227 
207 

1 
1 

1 

0 

1 

0 

0 

° 

0 
0 

1  |  0 
1   0 
1  '  0 
0  '  0 
0  [  0 

2.15 
2.51 
3.25 
2.62 

3.13 

-  1.92 

-  .89 

-  .42 

-  .37 

.75 
.70 
1.32 
.59 
.66 

8 
2 

3 
3 
1 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

8 
9 
7 

1 

! 

2 

4 

0 
0 

1 

0 
0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

65.3 

69.  3M 
74.* 
71. 2M 

38.6 
44.  7M 
45.2 
44. 2M 

52.0 
57. OM 
59.8 
57. 7M 

-  6.1 

-  1.8 

87 
89 
92 
88 

2 

2 

31 

31 

24 
30 
34 
32 

5 

5 

5+ 

5 

409 
277 
216 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

10  j  0 

1  i  0 

o !  o 
i :  o 

4.10 
3.97 
2.98 
2.60 

-  1.15 

-  .66 

-  .91 

.95 

.76 

.69 

1.05 

7 
8 

7 
4 

5.0 

T 
T 
T 

1 

0 
0 
0 

10 

IS 

9 
8 
9 

2 

3 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

70.3 
72.0 
71.3 
70.2 

45.6 
42.1 
44.7 
46.0 

58.0 
57.1 
58.0 
58.1 

-  3.1 

-  4.7 

-  3.7 

87 
91 
91 
85 

31 
31 

3 

3+ 

33 
28 
32 
34 

4 

5 

22 

5 

252 

273 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0  |  0 
2  1  0 

1  1  0 
0  1    0 

3.15 
3.04 
3.00 
3.43 

-  .16 

-  .84 
.33 

.78 
1.21 
1.00 

.79 

29 
29 

8 

4 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
7 
5 
9 

2 
2 
3 

3 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

57.0 

3.18 

.4 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

69. 7M 

66.5 

67.0 

68.4 

68.9 

45. 3M 

44.2 

42.4 

40.2 

44.1 

57. 5M 

55.4 

54.7 

54.3 

56.5 

-  5.2 

-  5.1 

88 
85 
86 
86 
88 

2 

2 

2+ 

2 

31 

30 
28 
27 
23 
27 

4 
5 
5 
22 
5 

262 
312 

328 
357 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 
5 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

7.61 
5.29 
4.92 
3.79 
4.41 

2.18 
1.29 

1.29 

2.27 
1.68 
1.00 
•  90 
1.71 

27 

14 
27 

7 
14 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

12 

11 

8 

4 
3 
4 
2 
3 

3 

1 
i 

0 

1 

8LUEST0NE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

68.8 
73.2 
70.9 
72.5 
62.4 

46.5 

44.5 
48.5 
48.5 
38.3 

57.7 
58.9 
59.7 
60.5 
50.4 

-  4.0 

-  4.9 

87 
91 
91 
90 
80 

3 
31 
31 

3+ 

2 

32 
30 
37 
37 
23 

5 

9 

4+ 

6+ 

5 

230 
225 

449 

0 

1 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

0 
0 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

8.14 
4.37 
2.67 

2.59 
3.04 

-  1.11 

-  1.19 

3.50 

1.13 

1.10 

.68 

.61 

27 

8 

7 

8 

26 

.0 

T 

T 

T 

3.0 

0 
0 
0 
0 

1 

9 

9 
9 

6 

8 
12 

5 
3 
1 
1 
2 

2 

1 

1 

0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

6ASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

60.8 
69. 4M 
72.7 
72.9 
70.9 

42.6 

47. 1M 
44.8 
44.9 
44.3 

51.7 
58.  3M 
58.8 
58.9 
57.6 

-  5.7 

-  2.8 

81 
88 
93 
89 
87 

31 
3 

2+ 
3 
3 

25 
33 
37 
31 
32 

5 
6 

6+ 
22 
5 

411 
235 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
0 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

5.50 
5.82 
2.10 
3.79 
3.09 

1.91 
1.85 

-   .59 

1.69 

1.65 

.78 

.94 

.84 

14 

27 

7 

8 

8 

T 

.0 
.0 
•  0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
6 

g 

9 

4 
4 
1 
3 
1 

2 
2 

0 
0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

72.9 
73.3 
67. 2M 
73.0 
70.8 

46.0 

49.1 

43.5M 

48.9 

46.2 

59.5 
61.2 
55. 4M 
61.0 
58.5 

-  5.2 

-  4.5 

-  4.7 

-  6.0 

-  5.7 

92 

94 
85 
91 
89 

31 
31 

2+ 

3 

2  + 

32 
36 
26 
37 
35 

4 
4 
5 
5 
5 

213 
182 
310 

1 
1 

0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.20 
2.54 
4.64 
3.88 
3.93 

-  .77 

-  1.28 
1.28 

-  .23 
.60 

.79 
.82 
1.70 
.60 
.98 

1 
7 

14 
8 

27 

.0 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 

6 

10 

13 

9 

2 
3 
3 

2 
3 

0 
0 

1 

0 
0 

MADISON 
OAK  HILL 
PI  NEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 

72.0 
67.0 
69.  8M 

74. 7M 

47.8 
45.1 

44. 9M 

43.7 

59.9 
56.1 
57. 4M 

59. 2M 

-  3.9 

89 
87 
90 

90 

3 
3 
2  + 

31 

31 
33 
33 

32 

5 
5+ 

5 

5+ 

186 

0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

0 

° 

3 

0 
0 
0 

0 

3.17 
4.06 
4.49 

2.93 

-  1.16 

.70 
1.70 
1.00 

.80 

4 
8 
8 

3 

.0 
.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 

11 
9 

8 

8 

1 
2 
4 

2 

0 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


WEST    VIRGINIA 
MAY    1954 


Temperature 

Precipitation 

•  1 

U 

01  g 

<2 

at 

> 
< 

.1 

i! 

X 

Q 

• 
S 

0 

Q 

| 

No.  ol  Days 

, 

o  6 

i! 
M 

®  2 

>• 
a 

5 

a 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

£ 

■5-a 
a  c 

Si 

•a  „ 

2  § 

Q 

e 

E 

a. 

1 

si 

sJ 

3  > 

5  e 

—    0 

RA1NELLE 

RAVENSWOOO    DAM    22 

RICHWOOD    2    N 

RIPLEY 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

66.5 
72.1 
62.4 
72.7 

41.3 
45.3 
41.9 
44.5 

53.9 
58.7 
52.2 
58.6 

-  4.2 

-  3.2 

86 
91 
80 
90 

2+ 

31 

2+ 
31 

27 
33 
29 
32 

5 
5 

5 
5 

345 
230 
399 
229 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

4 
0 
5 
1 

0 
0 

0 
0 

4.26 
2.86 

5.14 

3.14 

-  .21 

-  .85 

.91 

.80 

1.03 

.84 

26 
8 

28 
8 

T 

.0 

4.0 

.0 

0 
0 

1 

0 

10 

9 
9 
9 
6 

3 
2 
5 
2 

0 

0 
1 
0 

SPENCER 

UNION 

WEBSTER    SPRINGS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 

71.0 
67.1 
70.8 
71.2 
74.1 

46.1 
44.8 
45.6 
43.8 
47.6 

58.6 
56.0 
58.2 
57.5 
60.9 

-  3.4 

-  4.9 

-  3.0 

-  4.1 

90 
86 
92 
90 
90 

31 

3 

2 
31 

2  + 

33 
27 
32 
26 

35 

6+ 
5 
5 
5 
5  + 

239 

246 
254 

1 

0 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

2.65 
5.18 
3.65 
4.46 
3.93 

-  1.00 
1.98 

-  1.02 

•  99 

-  .15 

1.02 
1.42 

.98 
1.45 

.60 

8 

14 

8 

14 
4+ 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
8 
9 

10 
i  3 

1 

4 
3 
1 
3 

1 

1 

0 

1 

0 

WINFIELD    LOCKS 

71.7 

47.1 

59.4 

87 

3 

37 

4+ 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.62 

8 

T 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

57.4 

4.05 

.2 

STATE 

57.2 

-    4.5 

3.60 

-       .43 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KE5T   VIRGINIA 


Table  3 

MAY 

1«54 

Station 

S 

Da?  of  month 

O 

1  |  2  |  3 

4   5   6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

52 

13  |  14  | 

15 

16    17 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25  ] 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

2.36 

T 

•  40 

.68 

14 

.20 

.15 

•  02 

.06 

T 

.14 

.13 

19 

T 

T 

•  25 

ALBRIGHT 

3.04 

.05 

.28        .01 

T 

71 

.02 

•  32 

T 

.27 

.04 

.07 

•  43 

06 

.08 

.06 

.02 

.01 

.09 

.19 

.33 

ALDERSON 

7.61 

T 

1 

65 

.15 

T 

1.85 

.20 

T 

■  55 

30 

2.27 

ALEXANDER 

4.36 

.36   .18 

•  48 

.01 

63 

•  65 

.40 

.09 

.14 

.01 

.07 

.05 

.20 

.45 

04 

.35 

.02 

.18 

ALPENA  1  NW 

- 

.16        .25 

•  35 

65 

.20 

.01 

.25 

.20 

- 

" 

" 

- 

-   -    - 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

ARBOVALE  2 

3.54 

.19 

•  27 

33 

.12 

.11 

.12 

.68 

.09 

18 

1.33 

.12 

ARNOLD 

2.48 

.32 

.12 

.75 

14 

.26 

.11 

-06 

.04 

.02 

21 

•  43 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

5.29 

T     .01   .02 

.42 

08 

.31 

•  10 

.01 

T    1.68 

.42 

T 

•  82 

.02 

15 

.71 

.22 

•  20 

.12 

BAYARD 

3.80 

.07   .22 

.24 

•  46 

06 

.14 

.18 

.19 

.18 

.09 

.26 

•  39 

64 

.10 

•  32 

.03 

.14 

.09 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

4.92 

T     .13 

.29 

■  12 

91 

.04 

.26 

.02   .72 

.59 

•  03 

•  18 

.16 

02 

.12 

.01 

1.00 

.32 

BELINGTON 

3.15 

T 

.42 

61 

.06 

.25 

.03 

.20 

.13 

.18 

.42 

.11 

•  07 

.03 

•  03 

T 

.26 

.10 

.25 

BELLEVILLE  DAM  20 

2.33 

.29 

.56 

.17 

28 

.16 

.15 

.03 

.09 

24 

T 

.04 

.32 

BELVA 

BENSON 

3*36 

.06 

.42 

.63 

41 

.25 

.31 

•  02 

.10 

.12 

.35 

.16 

.51 

BENS  RUN 

2.67 

.04  1.02   .03 

T 

.35 

20 

.18 

.05 

•  03 

T 

.17 

04 

.56 

BERKELEY  SPRINGS 

1.95 

.29 

.12 

.30 

02 

T 

.05 

T 

T 

.90 

•  07 

.01 

T 

.17 

.02 

BERLIN 

3.24 

.47 

.07 

56 

1.20 

.21 

.26 

•  21 

.26 

BIG  SKIN  CREEK 

2.61 

.30 

T 

91 

.45 

T 

.05 

.02 

.08 

•  44 

12 

T 

■  24 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

3.79 

.07 

.59 

.90 

15 

.26 

•  24 

•  02 

.08 

.33 

.10 

.07 

.40 

.17 

15 

.04 

.05 

.15 

BLUEFIELO  1 

4.41 

T         .26 

.06 

.28 

•  41 

T 

T    1.71 

.07 

T 

•  66 

.27 

T 

.57 

T 

.12 

BLUEFIELO  2 

3.57 

■  40 

.01 

25 

.42 

.02   .50 

1.10 

.01 

.21 

.08 

.28 

.03 

.21 

.05 

BLUESTONE  DAM 

8.14 

.27 

.04 

52 

•  28 

T 

1.20 

.90 

.05 

.30 

.82 

3.50 

•  26 

BRANCHLAND 

3.85 

.20 

•  35 

.40 

90 

.11 

.10 

.25 

.08 

54 

.10 

.72 

.10 

BRANOONVILLE 

2.93 

.11 

.40       T 

T 

67 

.39 

•  05 

.28 

.10 

.15 

.23 

.09 

.10 

T 

•  06 

T 

•  36 

•  04 

BROWNSVILLE 

2.50 

.05 

.30 

.76 

0  5 

.25 

.22 

.05 

.06 

.23 

20 

.33 

BRUSHY  RUN 

2.29 

.02   .06   T 

.19 

12 

T 

-10 

•  35 

T 

T 

56 

•  08 

.46 

.31 

T 

BUCKEYE 

4.27 

.25 

.15 

50 

•  20 

T 

.05 

.30 

.75 

.03 

T 

.09 

.19 

•  03 

.04 

1.16 

.42 

•  11 

BUCKHANNON 

2.60 

.28 

.03 

•  59 

44 

.22 

.18 

•  06 

.03 

T 

.02 

.07 

.35 

.01 

.16 

T 

T 

.02 

.14 

BURNSVILLE 

2.79 

.42 

•  05 

77 

.01 

•  24 

T 

.08 

.03 

•  01 

.45 

19 

T 

.47 

.07 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

4.37 

T     .13   .73 

T 

1 

13 

.32 

T 

.41 

.08 

T 

•  13 

.14 

35 

.02 

T 

•  08 

.85 

T 

CAIRO  3  S 

2.98 

.55 

.67 

.83 

.03 

.15 

25 

.03 

.47 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.68 

.33 

.20 

96 

.45 

.14 

•  19 

.16 

.06 

.37 

01 

.07 

•  79 

.09 

.01 

.05 

CANAAN  VALLEY 

2.75 

.03   .05 

.18 

.34 

06 

■  06 

.12 

.03 

.42 

.18 

.08 

.30 

T 

50 

.03 

T 

.12 

.03 

.12 

•  10 

CENTRALIA 

2.61 

•  59 

.17 

61 

.40 

.10 

T 

.15 

T 

.21 

12 

.07 

T 

.19 

T 

CHARLESTON  WB  AP 

2.67 

.02   T     .46 

1.10 

03 

.23 

T 

.01 

.01 

•  29 

.02 

.02 

.01 

.05 

25 

•  14 

T 

•  03 

CHARLESTON  1 

2.59 

T     .05   .02 

.42 

.39 

68 

.26 

.07 

T 

•  02 

T     .17 

.10 

.01 

.02 

15 

.12 

T 

.09 

■  01 

.01 

CLARKSBURG  1 

3.24 

.06 

.28       T 

.02 

98 

.01 

•  79 

•  02 

.06 

T 

.21 

14 

.05 

.03 

T 

.06 

.51 

CLAY 

3.60 

.50 

.14 

61 

.22 

.45 

•  04 

.10 

.14 

■  09 

.34 

15 

.12 

.70 

CLENDENIN  2  SW 

2.90 

.02   T 

.51 

.20 

80 

•  50 

T 

.05 

.16 

.08 

19 

.04 

•  35 

COBURN  CREEK 

RECORD  MISSING 

CRANBERRY  GLADES 

3.04 

.20 

.12 

.56 

.24 

.22 

.14 

.24 

.02 

18 

.61 

.16 

.20 

.15 

CRAWFORD 

2.44 

.17 

.04 

.70 

09 

.12 

.05 

•  01 

.08 

.04 

T 

.65 

.01 

16 

.01 

T 

•  29 

T 

CRESTON 

2.92 

T 

.35 

.IB 

35 

.15 

1.19 

.07 

T 

T 

.04 

.36 

.16 

T 

.05 

T 

DAILEY 

2.91 

.58 

.19 

59 

.05 

.24 

•  02 

.24 

.19 

.02 

.27 

.07 

.08 

T 

.12 

.19 

•  04 

.02 

DAVISSON  RUN 

3.51 

.20 

.15   T 

.65 

31 

.65 

•  26 

•  03 

.18 

21 

.01 

•  06 

•  60 

DUCK  CREEK 

3.03 

.03 

.36 

92 

.64 

.13 

.12 

.21 

.02 

•  60 

EAST  RAINELLE 

3.89 

.03   .06 

.15 

.05 

90 

.04 

.16 

•  02 

.02 

.32 

.47 

.08 

.03 

.23 

32 

.04 

•  04 

.03 

ELK 

2.91 

.72 

.68 

30 

.11 

.42 

.20 

.15 

.10 

23 

ELK  INS  WB  AIRPORT       R 

2.21 

.35   .17 

T         T 

•  49 

14 

.08 

.07 

.16 

.01 

.09 

.01 

.02 

•  36 

.07 

03 

T 

.01 

•  13 

T 

T 

FAIRMONT 

3.19 

.49 

T 

.72 

02 

.30 

T 

.11 

T 

.83 

.04 

06 

•  02 

.48 

.12 

FINK  RUN 

2.55 

.38 

.82 

14 

.23 

.14 

•  16 

.05 

.01 

• 

.27 

18 

.01 

.01 

.15 

FLAT  TOP 

5.50 

T         .23 

.58 

04 

.38 

T 

•38  1.69 

■  01 

.19 

.61 

T 

02 

1.15 

.22 

T 

FRANKLIN  3  NE 

3.13 

.35   .30 

.15 

15 

.10 

.03 

2.05 

GARY 

5.82 

T     .03 

.36 

.08 

45 

.10 

.32 

.77 

1.12 

.50 

.11 

.06 

.07 

1.65 

T 

.20 

GASSAWAY 

2.10 

.38 

.10 

.78 

.44 

.10 

.30 

GLENVILLE  1 

3.03 

T 

.43        T 

•  16 

96 

.04 

.44 

•  02 

.04 

.15 

38 

.13 

T 

T 

.24 

.04 

GRAFTON  1  NE 

3.08 

.30 

•  19 

•  64 

19 

.26 

.18 

.11 

.34 

•  13 

06 

.05 

.61 

GRANTSVILLE  2  NW 

2.94 

.35 

•  25 

77 

.07 

.36 

.06 

•  05 

73 

.17 

.03 

.08 

HACKERS  CREEK 

2.81 

.32 

.65 

.65 

•  06 

.18 

.15 

22 

T 

.58 

HALL 

2.76 

.49 

T 

ey 

.04 

•  38 

•  03 

.12 

.02 

.15 

.32 

13 

.02 

T 

T 

.02 

.12 

.03 

HAMLIN 

3.79 

.78 

.33 

•  50 

M 

•  16 

•  25 

.20 

.05 

T 

18 

.08 

.27 

•  05 

HARPERS  FERRY 

3*45 

T 

.62 

41 

•  36 

.10 

.01 

.19 

.05   T 

.03 

22 

.79 

.01 

T 

.66 

HASTINGS 

4.63 

.30 

.25   .03 

.32 

58 

.13 

.40 

.12 

.26 

.27 

•  32 

20 

.08 

.08 

.12 

1.10 

.07 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

3.09 

.10   .12   .32 

•  39 

.28 

84 

.07 

.35 

.01 

.04 

.08 

24 

.07 

T 

•  16 

HOPEMONT 

4.54 

.03        .03 

•75        .04 

T 

68 

.05 

•  32 

.15 

.21 

.05 

.04 

.59 

T 

.05 

.39 

.06 

.05 

.03 

.08 

.10 

.84 

HORNER 

2.59 

T 

.36 

.66 

23 

.26 

.15 

.06 

T 

.10 

.39 

T 

16 

T 

T 

T 

T 

.22 

HOULT  LOCK  15 

3.57 

.07 

.38 

T 

66 

.01 

•  34 

•  1  7 

.06 

.58 

06 

.03 

••02 

T 

.05 

.37 

.55 

HUNTINGTON  1 

3.20 

•79   .11   .44 

.73 

11 

.25 

.04 

•  02 

.03 

•  04 

33 

.13 

.01 

.17 

HUNTINGTON  WB  CITY 

2.54 

•  66   «02   .51 

T 

.82 

04 

.10 

T 

.02 

T 

T 

■  24 

10 

.01 

.02 

IAEGER 

IRELAND 

3.23 

•  24 

.35 

.66 

06 

.16 

•  11 

.02 

•  14 

.05 

.03 

.83 

20 

.11 

.12 

.15 

ISAACS  CREEK 

2.94 

•  45 

.49 

44 

.30 

•  20 

.08 

.05 

30 

•  03 

.60 

JANE  LEW 

2.96 

.02 

.34 

.68 

29 

.41 

•  13 

.06 

.06 

.15 

.01 

19 

.02 

.58 

JESSE  RUN 

- 

.40 

- 

.38 

•  33 

.28 

T 

20 

_ 

JUNCTION 

" 

.19 

.20 

07 

.05 

.26 

.05 

T 

T    1 

10 

.05 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

3.11 

.25 

.43 

.13 

21 

•  13 

•  16 

.02 

.12 

71 

.04 

.24 

.67 

KERMIT 

3.14 

• 

•    1 

48 

.18 

T     .09 

•  31 

.22 

.24 

.28 

08 

.26 

KNOBLY  MOUNTAIN 

RECORD  MISSING 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

3.77 

.14 

.31 

1.01 

26 

.16 

.24 

.08 

.17 

.12 

•  22 

.04 

•  08 

06 

.32 

•  09 

•  10 

•  35 

LAKE  FLOYO 

3.84 

.55 

.10 

.66 

36 

.48 

•  23 

•  03 

.06 

.20 

T 

30 

.19 

•  68 

LAKE  LYNN 

2.89 

.10 

.64 

64 

.32 

.30 

.02 

.14 

.23 

04 

.07 

.01 

T 

•  06 

.18 

.14 

LEWISBURG 

4.64 

.05 

.16 

.50 

06 

.08 

.02 

1.70 

•  25 

.15 

.63 

.05 

25 

•  38 

•  18 

.18 

LINDSIDE 

4.30 

.41 

T 

28 

.21 

.19 

.82 

1.31 

.01 

.21 

.70 

08 

.03 

T 

.05 

LITTLE  SKIN  CREEK 

2.30 

.38 

.12 

15 

.29 

.17 

.04 

.05 

.01 

.05 

•  35 

T 

16 

.21 

.30 

LOGAN 

3.88 

.02   .28 

.52 

.24 

60 

.01 

•  29 

.02 

T     .24 

•  34 

.01 

•  33 

.13 

31 

.18 

T 

.23 

.13 

LONDON  LOCKS 

3.93 

.01 

.50 

.09 

64 

.04 

.27 

T 

.01 

.23 

•  32 

.01 

.02 

.22 

14 

.04 

•  96 

.41 

LOOKOUT  2 

RECORD  MISSING 

MADISON 

3.17 

.70 

.22 

40 

.21 

•  24 

.32 

.22 

.05 

.05 

12 

•  13 

.37 

.03 

•  11 

3.32 

.02        .57 

•  09       T 

.77 

.36 

T 

.55 

.22 

.03 

.28 

.18 

09 

T 

T 

T 

.16 

MANNINGTON  1  N 

4.66 

T         .31 

.09   T 

•  69 

46 

.19 

.13 

•  16 

.93 

•  07 

T 

16 

.01 

•  04 

T 

T 

1.42 

T 

MANNINGTON  1  W 

4.44 

.01        .10 

.25 

.03  1 

03 

•  33 

T 

.15 

.02 

.19 

.78 

.01 

15 

.06 

.03 

.02 

.01 

.20 

1.04 

.03 

MARTINSBURG  CAA  AP 

3.37 

1.30 

.50 

.06 

.05 

•  03 

T 

.15 

T 

T 

•  09 

66 

.02 

.02 

T 

•  29 

MATHIAS 

4.08 

.16   .04   .75 

.20 

.09 

04 

.12 

•  03 

.05 

T 

•  38 

•  18  1 

05 

.03 

.01 

•  30 

.06 

.57 

.02 

MATOAKA 

6.37 

.12 

.35 

50 

.38 

.10 

.80 

1.03 

.61 

.58 

.09 

1.50 

.31 

MCMECHEN  DAM  13 

3.37 

.03   .13 

.89 

T 

34 

.47 

T 

.44 

T 

.29 

.05 

.01 

.02 

T 

•  69 

.01 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

4.49 

.13   .02   .17 

.45       T 

•  03 

61 

.08 

.31 

T 

.04 

T     .14 

.27 

10 

.06 

T 

T 

■  08 

•  64 

1.36 

T 

MIDVALE 

3.35 

T 

.75 

T 

05 

.30 

.27 

.02 

.07 

.05 

.60 

15 

.02 

T 

.20 

.22 

.05 

M00REF1ELD 

2.12 

.15 

.05 

19 

•  10 

.08 

.15 

.10 

20 

.40 

T 

.20 

.50 

MOOREFIELO  MCNEILL 

2.55 

.06        .12 

.11 

.25 

27 

.05 

.02 

.10 

T 

•  20 

T     .10 

T 

•  90 

04 

.03 

T 

.30 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.66 

.49 

T     T 

.55 

08 

.24 

.25 

.13 

.07 

T 

.45 

.02 

04 

T 

.01 

.18 

.15 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2.15 

T          .09 

.37       T 

T 

.75 

•  01 

.19 

.11 

.01 

.08 

.19 

03 

T 

T 

T 

.01 

.26 

.03 

MOUNT  CLARE 

2.83 

.52   .35 

.37 

.42 

.18 

•  10 

.13 

17 

•  59 

MT  STORM 

2.68 

•11   .20   .09 

40 

•  18 

•  06 

•  36 

.18 

.04 

.21 

.55 

.06 

.03 

•  06 

.08 

.07 

NAOMA  1  E 

4.38 

.12 

.43 

.24 

95 

.24 

.10 

.34 

.40 

•  22 

49 

.22 

•  23 

.08 

.32 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

2.51 

.15   .70   .57 

.01 

•  14 

.02 

.16 

.06 

.02 

T 

•  02 

.01 

.65 

NEW  MARTINSVILLE 

3.25 

1.32 

T     T 

•  44 

.30 

.15 

•  14 

.04 

.24 

T 

02 

.10 

.50 

OAK  HILL 

4.06 

.27 

T    1 

.70 

.07 

.18 

•  04 

.27 

.57 

.06 

•  05 

.17 

31 

.15 

.22 

T 

OMPS 

2.46 

.49 

32 

.08 

■  12 

45 

.56 

.44 

PARKERSBURG  CAA  AP 

2.62 

.18   .44   .59 

T 

.57 

17 

•  12 

•  02 

T 

T     .16 

.05 

.03 

T 

.10 

.19 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

3.13 

.66   .58   .56 

T     T 

.58 

20 

.10 

T 

T 

T 

T     .08 

.09 

01 

.02 

.05 

.20 

PARSONS  2 

RECORD  MISSING 

PETERSBURG  WB  CITY 

1.64 

.08   .13   T 

•  13 

•  05 

.20 

.07 

T 

42 

.06 

■  04 

.46 

T 

PHILIPPI 

2.62 

.02 

.45 

85 

.06 

.34 

T 

.26 

.04 

T 

.22 

•  02 

14 

.02 

T 

T 

T 

.12 

.08 

T 

PICKENS  1 

4.10 

•  36 

.95 

10 

.60 

.19 

•  22 

.10 

.18 

.10 

.18 

•  05 

15 

.27 

.15 

.35 

•  IS 

P  I EDMONT 

2.43 

.03 

.03 

45 

.18 

•  03 

.18 

.01 

.05 

•  23 

.01 

.32 

.75 

.01 

•  06 

.04 

.01 

.04 

PI NEVILLE 

4.49 

T 

.39 

.08  1 

00 

.54 

T 

.75 

.66 

T 

.38 

.13 

.02 

.07 

.47 

T 

POINT  PLEASANT 

RECORD  MISSING 

POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 

2.93 
2.87 

T     .03   .80 

•  40 

.01 

.50 
.76 

21 
19 

.20 

.02 

.47 

•  03 

•  04 

.05 

T 

.02 

.07 

.11 

T 

•  01 
■  48 

24 

38 
22 

.01 

.21 

.25 

.31 

.48 

PRINCETON 

4.85 

.20 

.13 

T 

.32 

.04 

•  24 

T 

.02   .74 

.77 

.36 

T 

.76 

•  24 

•  33 

S—  Bel«r«c*  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


•3 

O 

H 

Day  ol  month 

Station 

1  1  2  |  3 

4    5    6 

7  | 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RAINELLE 

4.26 

.01   .32 

•  06 

.79 

.28 

.29 

.01 

T 

.01 

.65   .29 

T 

•  32 

•  02 

•  03 

■  06 

.91 

.19 

T 

RAVENSW0O0  OAM  22 

RENICK  2  S 

RICHW000  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

2.B6 
4.2* 
5.14 
2.94 

.39 

T 
T 

.57 
.24 
.85 
.36 

.10 

.05 
.66 

•  80 
.67 

•  85 

•  23 

.10 
.03 

.26 

•  34 

•  22 

•  53 

•  14 

.03 
.07 

.02 
.04 
.18 
.02 

T 
•49   .60 
.12   .45 

T 

T     .06 

•  06 
.07 
.07 

•  52 

•  30 

•  10 

T 

.10 
.13 

.19 

.07 
.03 
.09 
T 

T 

.12 

1.12 
.82 

T 

.03 
1.03 

.19 

•  04 

•  22 

.21  . 

RIPLEY 

3.14 

.06 

•  45 

.60 

.84 

.30 

.07 

•  04 

.30 

•  48 

ROANOKE 
ROCKFORD 
R0HRB0U6H 
R0WLESBUR6  1 

2.78 
2.74 
2.93 
3.97 

.03 

.31 
.29 

T 

•  13 

•  35 

.68        T 

.79 
.70 
.76 
T 

.11 

.06 
•  76 

.36 
.34 
.35 

T 

.09 

.14 
•  44 

.02 
.27 

T 
.04 

.05 

.07 

.29 

.03 
.06 

.05 

•  ^4 

T     .69 

T 

•  31 

T 

•  58 

.02 
.19 

.17 
.23 

.07 

.03 
.18 

.07 

T 
•  03 

T 

T 
.19 

•  31 

•  67 

•  32 

.20 

•  35 

ST  MARYS 
SAND  FORK 

3.19 
2.35 

.03 

T     .98 

.01   T 
.30 

•  43 
.26 

•  20 

•  35 

.22 
.23 

.06 
.15 

•  01 
.10 

.04 

.17 
.25 

•  20 

.10 

•  09 

.04 

.15 

•  95 

.20 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SMINNSTON 

SPENCER 

3.B4 
2.65 

RECORD 
•  04 

HISSING 
•  76 

.03 
.39 

.71 
.12 

•  34 

1.02 

.20 
.07 

•  02 

•  48 

•  22 

.10 

.02 

.18 

T 

■  04 

•  24 

•  10 

.03 
.27 

•  05 

1.02 
•  04 

T 

SPRUCE  KNOB 

3.59 

.72   .37 

.26 

.28 

.10 

.25 

.50 

.10 

•  44 

.57 

STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2  . 

3.41 
3.27 

4.14 
2.S9 

.41 

.21 
.62 
•  50 
.42 

•  53 

.25 

•  42 

•  23 

.00 

•  79 

.06 
.25 

•  15 

•  22 

•  45 

•  2B 

.03 
•  02 

.50 
.14 
.25 
T 

.16 
•  04 
.40   .24 

.14 

.05 

•  30 

•  55 

.02 

.10 

.15 
•  50 

.47 
.17 

.02 

•  40 

.05 
.10 

•  13 

T 

T 
•  50 

.10 
.28 

.30 
.27 

.19 

.05 

SYCAMORE  CREEK 

3.49 

.32 

.10 

.70 

.38 

.53 

.23 

.19 

.05 

.11 

.15 

.04 

.69 

THOMAS 
UNION 

3.71 
5.18 

.20 

.05 

.30 
•  25 

.03 

•  42 

•  36 

•  03 

T 

.42 
•  31 

.04 

T 

.53 
T 

.11 
1*42   .86 

T 

•  26 

.69 

.15 
.19 

.17 
.09 

.27 

.06 

.02 

.15 

.09 
.88 

.32 

.03 

T 

.18 
.01 

UPPER  OAVISSON  RUN 

4*19 

.33 

.73 

1.55 

•  42 

.21 

•  95 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD 

MISSING 

VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 
VANDALIA 

2.98 

4.00 
2.70 

.17 

.60   .24 

•  36 

•  25 

•  25 

.10 

•  69 
.67 

.36 

.71 
•  14 

.36 
.20 

•  19 
■  30 
.15 

.06 
•  04 
■  02 

.06 
.20 

•04   .49 
.04 

.07 
.05 

T 

•  02 

•  45 

.12 
•  06 

.25 

.08 
.10 

.06 
.04 

T 

.05 

.47 

.22 

•  44 

•  36 

.13 

VIENNA  BRISCOE 
WAROENSVILLE  R  M  FARM 

2.60 

.16 

1.05 
.10 

.26 

•  25 

•  16 

.19 

.24 

.13 

.10 

.04 
.12 

.02 

.12 
.13 

•  02 

•  04 
.78 

•  12 

T 

- 

T 

" 

•  11 

- 

-   : 

WASHINGTON  DAM  19 

1.87 

.13   .20 

.50 

•  05 

.37 

•  20 

.13 

.01 

T 

•  10 

T 

.04 

.02 

.12 

WEBSTER  SPRINGS 

3.65 

.50 

•  14 

.98 

.37 

.22 

•  32 

.07 

.13 

•  03 

.06 

.56 

.23 

•  02 

WEIRTON 

3.15 

.08 

•40   .73 

T     T     T 

.12 

•  17 

T 

•  07 

.13 

.23 

•02   .01 

T 

.14 

.27 

•  78 

WELLSBURG  3  NE 
WESTON 

3*04 
3.00 

•14   ,63 

.29        T 

■  22 

.04 

•  15 

1*00 

•  01 

T 
.62 

.20 
•  01 

.08 
.03 

T 

•  04 

•  09 

.08 

.25 

.03 

.05 

T 

T 

.32 

T 

1.21 
.51 

.04 

WHEELING  WARWOOD  OAM  12 

3.43 

.15   .52 

.79        T 

T 

•  24 

.31 

T 

•  41 

•  16 

.20 

.02 

.63 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

4.46 

.38 

T 

•  44 

.24 

.12 

T 

T    1.45   .16 

•07   .05 

•  42 

.45 

.05 

.03 

.30 

.22 

.08 

T 

WILLIAMSON 

3.93 

.55   .17 

.60 

.28 

.60 

.19 

.18 

.49   .12 

.02 

•  12 

.19 

.24 

.04 

•  14 

WILLIAMSON  2 

3.73 

.42   .20 

.58 

.17 

.65 

.19 

.11 

T 

•30   .24 

.09 

.32 

.22 

.02 

.22 

WINFIELO  LOCKS 

2.34 

.02 

.28   T 

.29 

.31 

•  62 

.12 

.17 

.03 

.01   T 

•  07 

T 

.15 

.06 

.01 

.20 

l  Note*  Following  Station  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MAY    195* 


Station 

Day 

OI  Month 

o 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

to 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"1 

16 

19  J 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

38 

29 

30 

31 

s 

> 

< 

ALDERSON 

MAX 

MIN 

83 
57 

88 
56 

82 

58 

65 
30 

57 
37 

63 
38 

64 
46 

58 
35 

59 

57 
34 

61 
35 

68 

39 

62 
47 

59 
47 

56 
45 

77 

4  6 

75 

45 

65 
54 

66 

45 

6  6 
50 

60 

39 

66 

J  4 

72 

37 

75 
42 

30 
53 

77 
58 

81 

37 

64 
58 

63 

53 

87 
47 

69.7 
45.3 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
55 

65 
58 

75 

60 

63 
33 

53 
28 

61 
36 

60 
43 

53 
35 

50 

35 

51 
32 

56 
36 

64 

43 

64 
46 

53 
42 

53 
42 

71 

45 

70 

45 

OS 

68 
46 

55 

44 

57 
33 

62 
32 

67 
36 

72 
44 

76 
44 

78 
52 

72 
55 

76 
55 

81 
56 

80 
53 

84 
49 

66.5 
44.2 

BAYARD 

MAX 
MIN 

81 
50 

84 
51 

75 
54 

67 

31 

51 
27 

57 
33 

55 
33 

53 

41 

49 
31 

48 
33 

51 
34 

58 
40 

60 
29 

57 
42 

62 
44 

72 

41 

69 

51 

62 
44 

60 
37 

56 

41 

58 
34 

6  3 
35 

69 

30 

73 

30 

73 

43 

79 
45 

71 
53 

79 
50 

80 
54 

74 
46 

84 
37 

65.5 
40.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

82 

50 

do 
53 

80 
55 

56 

32 

54 
27 

62 

32 

60 
36 

53 
41 

56 

35 

53 
29 

57 
35 

64 

37 

59 

44 

59 
44 

57 

44 

73 
47 

71 
47 

67 
33 

62 

47 

51 
43 

59 
33 

63 

26 

69 
35 

75 
39 

78 
43 

77 
47 

76 

55 

30 

50 

81 
59 

78 
50 

86 

45 

67.0 
42.4 

BENSON 

MAX 

MIN 

69 
55 

90 

35 

75 

61 

62 

34 

56 
32 

63 

34 

63 

62 

45 

63 
33 

53 
34 

59 
36 

64 
40 

70 
34 

69 

44 

72 
50 

77 

4  0 

76 
57 

70 

47 

69 
44 

60 
47 

61 
35 

72 
82 

76 

37 

79 
38 

3  0 
47 

84 
45 

87 

55 

3  9 
51 

90 
63 

85 
46 

91 
45 

73.0 
43.7 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

63 
59 

89 

60 

83 
50 

52 

37 

59 

33 

67 

41 

58 

47 

62 
42 

50 
38 

60 
38 

63 

45 

71 
40 

69 
39 

70 
48 

77 
48 

62 
47 

77 
59 

74 

46 

67 

47 

62 
4  6 

68 
38 

75 
37 

78 
43 

84 

44 

63 
3  2 

81 
50 

86 

58 

89 

36 

85 
65 

85 

51 

92 

51 

73.6 
47.0 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

8". 
48 

89 
53 

86 
59 

74 
40 

60 
35 

64 
42 

61 
32 

61 
47 

61 
28 

55 
36 

61 
42 

62 
39 

65 
31 

62 
35 

61 
45 

82 
39 

76 
56 

67 
41 

69 
38 

6  2 
43 

67 

42 

72 

47 

77 
35 

60 
36 

60 
49 

80 

51 

74 
54 

64 
53 

89 

58 

83 
49 

89 
43 

72.2 
43»5 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 

57 

85 
56 

66 

34 

55 
30 

62 

30 

61 
33 

60 
40 

52 

34 

30 
33 

54 
30 

60 
39 

60 
42 

63 

41 

61 

41 

72 

40 

72 

41 

65 
47 

62 

39 

59 

43 

59 

31 

65 

22 

70 
30 

75 
32 

72 
34 

75 
41 

78 
57 

61 
57 

83 
60 

82 
43 

85 
33 

68.4 
40.2 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

82 

55 

86 
53 

71 
59 

63 
32 

57 
27 

65 
33 

62 

41 

56 

42 

51 
33 

57 
31 

61 
34 

67 
43 

65 
46 

53 
43 

57 
43 

75 
44 

77 
51 

70 
52 

67 
42 

3C 
43 

61 

40 

60 

30 

68 
35 

76 
40 

83 
46 

83 

50 

78 
56 

62 
59 

85 
57 

81 
57 

88 
49 

68.9 
44.1 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

79 
54 

84 

57 

87 
58 

76 

38 

57 
32 

59 
36 

61 
41 

55 
44 

58 
39 

50 

35 

55 
38 

61 
42 

67 
46 

62 

49 

53 
47 

58 

48 

77 
48 

77 
52 

69 
52 

62 
49 

55 
40 

62 
35 

66 

40 

72 

45 

78 
47 

84 

51 

82 

56 

76 
56 

81 

57 

86 
56 

81 

51 

66.8 
46.5 

BRAHDONVILLE 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 

32 

81 
62 

73 
33 

47 
27 

54 
38 

59 
38 

51 
43 

54 
32 

49 
32 

49 
35 

54 
40 

56 
29 

64 
44 

62 
44 

70 
45 

70 
52 

67 
49 

61 
42 

63 
39 

50 
32 

59 
34 

62 
32 

70 
33 

73 

42 

74 
46 

78 
52 

73 
49 

65 
60 

80 
40 

75 

40 

65.5 

41.8 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
54 

93 
54 

90 
60 

DO 

39 

59 
39 

65 
35 

64 

37 

59 
46 

57 
32 

54 
33 

60 
35 

66 
43 

68 

35 

68 
43 

68 
48 

76 
41 

78 
55 

73 
52 

70 
43 

65 
48 

64 
37 

70 
31 

79 
36 

79 

38 

81 

4  8 

33 
46 

86 
55 

89 
51 

87 
62 

64 
47 

92 

44 

73.5 
44.1 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

64 
54 

87 

56 

79 

54 

54 
35 

55 
36 

62 

37 

59 
36 

59 
43 

56 
33 

52 

35 

57 
34 

63 

44 

67 
36 

62 
46 

68 

48 

74 
41 

77 
56 

68 
32 

63 
41 

56 
47 

62 
35 

OS 

3  2 

73 
36 

76 
38 

78 

30 

80 
48 

82 
56 

84 
52 

82 
62 

76 
47 

88 

44 

69.5 
44.1 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

67 
55 

86 

56 

82 

49 

56 

34 

62 

34 

67 
34 

71 
39 

62 
31 

64 
30 

60 
32 

65 
38 

68 

44 

66 
39 

63 
49 

65 
51 

80 
49 

74 
49 

73 
55 

68 

44 

54 

46 

67 
35 

72 
33 

77 
38 

33 
41 

83 
46 

62 
54 

83 
59 

87 
56 

87 
60 

83 
53 

91 

47 

73.2 
44.5 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

83 
56 

82 

53 

88 
48 

51 
36 

58 
32 

66 

34 

.1 
44 

62 
46 

59 

37 

57 
39 

63 
38 

68 
40 

70 

34 

68 

44 

71 
49 

73 

44 

79 

40 

74 
48 

68 
46 

62 

40 

68 
34 

71 
33 

77 
37 

85 

38 

81 
38 

62 
38 

84 
40 

87 
53 

85 
57 

82 
48 

91 
47 

72.8 
42.3 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

78 
47 

81 

75 
54 

62 

26 

50 
27 

57 
31 

54 
30 

50 
38 

46 
29 

46 

29 

50 
33 

56 
36 

57 
28 

50 
40 

56 
40 

69 
42 

59 
49 

60 
42 

55 
37 

49 

3  4 

55 
34 

58 
35 

64 
27 

70 
27 

72 
42 

75 
48 

69 
51 

79 

50 

79 
56 

72 
45 

83 
33 

62.5 
38.4 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 

63 

86 
56 

70 
42 

53 
37 

57 
39 

66 

39 

60 

49 

56 
43 

53 
40 

56 

40 

62 
46 

67 
44 

66 
40 

60 
49 

66 
50 

78 
48 

67 

55 

72 

54 

69 

47 

57 
47 

64 
39 

69 
37 

76 
44 

81 
47 

81 

55 

85 
51 

84 
60 

88 
63 

84 
68 

83 
57 

91 
52 

70.9 
48.5 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

85 
55 

80 
58 

90 
64 

69 
39 

56 
39 

60 
37 

69 
47 

62 

44 

60 

41 

56 
41 

60 

43 

65 
45 

67 
41 

69 

51 

60 

51 

74 

49 

80 
52 

70 
54 

71 
46 

68 

48 

59 
38 

67 

3  7 

72 

43 

76 
45 

83 
52 

84 
52 

83 
61 

85 
57 

90 
66 

87 
54 

84 
52 

72.5 

48.5 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

86 

57 

Hi5 

57 

91 
60 

70 
37 

52 
31 

57 

37 

65 

41 

56 
46 

60 
35 

51 
33 

55 

39 

59 
42 

0  0 

37 

67 
41 

64 
48 

73 
44 

78 
46 

71 
48 

71 
47 

05 
47 

58 
37 

64 
34 

71 
37 

76 
40 

8  0 
42 

78 
49 

80 
55 

87 
53 

88 
58 

84 
50 

62 
48 

70.6 
44.4 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

75 
47 

HO 
41 

76 
51 

62 
29 

49 
23 

57 
33 

56 
31 

50 
40 

46 
28 

44 

29 

47 
27 

56 
32 

56 

36 

51 
40 

54 
41 

68 
39 

67 
42 

62 
42 

59 
42 

55 
41 

51 
37 

58 
31 

63 
28 

6  6 
3  7 

74 
40 

72 
43 

70 
52 

73 

50 

79 
57 

78 
47 

79 
37 

62.4 
38.3 

CRESTON 

MAX 

MIN 

86 
56 

8  5 
49 

90 
54 

72 

34 

54 
33 

59 

34 

66 
3o 

63 
35 

60 

37 

60 
37 

59 
33 

63 
34 

68 

30 

71 

37 

61 

45 

71 
35 

79 
37 

70 

44 

74 
38 

69 
39 

58 
37 

63 
33 

72 

34 

79 
42 

83 
48 

83 

45 

85 
48 

36 
47 

86 
56 

86 

42 

82 
40 

72.3 

40.3 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
52 

64 

33 

73 
40 

48 
34 

53 
35 

60 
38 

52 
39 

54 
38 

52 

32 

52 

33 

53 
35 

60 
36 

66 
34 

58 
45 

64 
45 

72 
43 

65 

51 

60 
48 

62 
44 

49 

44 

59 
36 

64 
33 

69 
33 

73 

35 

75 
47 

79 
45 

76 

54 

78 
49 

82 
63 

75 

48 

65 

41 

65.6 
42.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

65 
62 

89 

60 

73 
42 

52 
35 

56 
33 

65 
42 

53 

47 

58 

41 

52 
36 

54 
36 

57 
44 

62 

44 

67 

39 

64 
48 

71 
49 

77 
50 

72 
53 

66 
46 

65 

49 

56 
46 

64 
40 

69 
41 

73 
42 

78 
42 

76 
55 

76 
55 

83 
56 

86 

59 

64 
62 

80 
53 

88 
51 

69.6 
47.0 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

76 
50 

80 
53 

66 
42 

56 
29 

50 
25 

56 
34 

46 
43 

48 
36 

43 
31 

48 

30 

53 
39 

59 

40 

51 
45 

45 
40 

51 
41 

66 
46 

67 
51 

59 

49 

57 
44 

45 

4  0 

53 
35 

56 
36 

63 
35 

68 

40 

74 
52 

71 
50 

70 
55 

74 
55 

77 
56 

73 
47 

81 
51 

60.8 
42.6 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

84 
58 

8  7 
57 

60 
59 

69 

37 

56 
27 

66 

37 

60 
40 

59 
42 

57 
31 

53 
37 

56 
36 

65 
40 

60 
38 

62 

45 

65 

45 

78 
42 

72 
52 

65 

49 

65 
45 

53 
44 

63 
37 

66 

37 

72 

35 

77 

39 

82 
48 

76 
50 

75 
55 

62 
55 

86 
63 

82 
51 

88 
45 

69.9 
44.4 

GARY 

MAX 
MIN 

81 

53 

85 

CO 

88 

58 

74 

37 

53 
34 

58 

33 

66 
42 

58 
46 

57 
42 

52 
36 

57 

40 

62 
42 

68 

61 

47 

56 

48 

60 

48 

76 

48 

76 

55 

69 
52 

65 

49 

51 

41 

62 

34 

72 
38 

77 
45 

83 

54 

84 
58 

81 
55 

85 
59 

84 
61 

82 
49 

69.4 
47.1 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

86 
55 

93 

38 

89 
56 

58 
38 

58 
38 

67 

37 

66 

38 

58 

45 

54 
38 

56 
40 

60 
37 

68 

40 

70 
38 

63 

47 

66 
46 

70 
46 

78 
46 

70 
56 

67 

43 

56 
42 

65 

44 

70 
37 

76 
38 

82 
41 

83 

47 

82 

48 

86 

50 

86 
52 

66 
50 

87 
50 

93 

47 

72.7 
44.8 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

85 
58 

89 
58 

84 

48 

54 

37 

56 
35 

64 
36 

61 
40 

54 

40 

54 
38 

55 

39 

61 
39 

65 

43 

69 
3o 

65 

47 

69 

44 

77 
43 

73 
53 

72 
54 

69 

43 

57 
47 

64 
36 

75 
39 

80 
39 

60 
40 

61 
49 

83 
46 

64 
57 

87 
61 

86 

64 

80 
51 

90 
47 

71.7 

45.5 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

84 
53 

87 

54 

S3 
57 

60 

34 

57 
32 

63 
37 

62 

38 

58 
45 

57 
29 

54 
35 

57 
35 

63 
40 

66 
33 

63 
50 

70 
50 

76 
40 

75 
54 

68 
46 

67 
43 

61 
48 

64 
35 

66 
29 

72 
35 

77 

35 

77 
49 

79 

47 

82 
54 

85 
49 

83 
61 

78 
46 

87 
44 

70.5 
43.2 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

85 
56 

85 
59 

90 
64 

72 

35 

53 
35 

59 
36 

6b 
41 

59 
41 

61 
38 

55 
38 

57 
40 

62 

43 

67 

36 

67 
46 

66 

47 

71 
43 

79 
51 

0  9 
53 

73 
46 

68 
46 

57 

35 

66 
35 

74 
42 

76 
42 

81 
49 

82 
44 

84 
55 

84 
55 

66 
64 

86 

50 

82 
50 

71.9 
45.7 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

84 
55 

87 
55 

89 
60 

71 
32 

57 
34 

60 
46 

69 
46 

64 
39 

60 
39 

58 
35 

62 

37 

66 

40 

67 
36 

68 

49 

61 

46 

69 
42 

81 
49 

71 
52 

76 
43 

67 
45 

60 
33 

68 
31 

72 
38 

79 

42 

83 
47 

84 
48 

66 

56 

84 
54 

88 
63 

86 

49 

84 
48 

72.9 

44.9 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

83 
60 

6  2 
62 

71 
41 

48 

37 

55 
30 

63 
40 

55 
44 

55 

35 

49 
37 

56 
38 

55 
41 

65 
42 

6  6 
30 

68 

44 

66 
45 

71 

40 

70 
52 

70 
46 

67 
47 

56 
46 

62 
37 

62 
40 

69 
40 

79 
40 

77 
53 

79 
49 

61 
52 

65 
53 

85 
48 

82 

45 

87 
53 

68.5 
44.3 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

81 
57 

80 
56 

87 
58 

70 
35 

53 
32 

58 
33 

66 
36 

60 
41 

58 
38 

56 

38 

59 
39 

65 
42 

67 
39 

69 

45 

64 
49 

09 
45 

79 

47 

6  8 
53 

75 
45 

67 
46 

62 
36 

65 
34 

71 
35 

78 
42 

82 
45 

61 

48 

82 
53 

62 
53 

82 
58 

81 

46 

82 
48 

70.9 
44.3 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

79 
52 

83 
52 

60 
55 

55 
29 

49 
26 

55 
34 

53 
32 

51 
39 

51 
33 

45 
31 

48 
36 

55 

37 

57 

28 

53 
42 

61 
42 

70 
45 

69 
51 

63 
39 

59 
38 

50 
41 

57 
34 

70 
33 

71 
45 

77 
46 

70 
54 

80 
51 

77 
59 

71 
50 

62 
39 

63.7 
41.1 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

84 
59 

87 

56 

79 
45 

54 
32 

59 
33 

68 
33 

63 
49 

60 

37 

57 
40 

59 
37 

66 

41 

65 
43 

68 
37 

65 

51 

69 
51 

6  0 
43 

76 
53 

75 
54 

72 
45 

61 

46 

66 
37 

73 
34 

78 
42 

82 

44 

83 
51 

82 
49 

83 
60 

88 
57 

83 
67 

83 
49 

92 

51 

72.9 
46.0 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
61 

8  8 
59 

70 
43 

55 
36 

60 
38 

67 
36 

60 
50 

59 

41 

55 
42 

60 
39 

67 
45 

69 
46 

71 

43 

66 
53 

70 
52 

62 
46 

70 
56 

76 

56 

66 
49 

62 

46 

67 

40 

74 
40 

80 

47 

85 

48 

84 
57 

84 
54 

65 
60 

38 
60 

84 
65 

86 
53 

94 
56 

73.3 
49.1 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

91 
50 

60 
39 

61 
26 

61 
34 

06 
36 

61 
32 

56 
28 

56 

39 

59 
31 

65 
41 

65 
30 

62 

43 

60 
45 

81 
40 

75 
53 

64 

45 

68 
40 

51 
46 

60 
38 

71 

35 

79 
32 

• 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

61 
52 

80 
51 

85 
61 

69 

42 

62 
32 

65 
43 

61 
38 

65 
50 

63 
35 

57 
35 

62 
35 

65 

41 

64 

38 

61 

43 

64 
46 

81 
48 

80 
56 

72 
47 

70 
40 

66 

47 

69 

45 

73 
42 

77 
38 

61 
41 

81 
55 

80 
54 

75 
59 

81 
55 

85 
64 

80 
49 

85 
50 

72.3 
46.3 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

75 

43 

80 
47 

76 

51 

59 
28 

48 
24 

57 
32 

55 
30 

48 
38 

44 
28 

44 
30 

49 
27 

57 
37 

60 

30 

55 
46 

55 
40 

68 

36 

58 
43 

58 

43 

60 
34 

52 

40 

55 

33 

56 

26 

65 
29 

69 
31 

72 
40 

73 
38 

71 
56 

75 
47 

77 
54 

75 
42 

82 
38 

62.3 
37.5 

S««   reference    noted   following   Station    Index. 
-    56    - 


Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

WES1 

VIRGINIA 
MAY  1954 

Day 

Of  Month 

o 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LEwISBURG 

MAX 
MIN 

82 

51 

65 
50 

82 

49 

64 
33 

55 
26 

62 

38 

62 
37 

55 
43 

52 
35 

50 
32 

53 

35 

70 
40 

64 
45 

56 

44 

56 
44 

72 
42 

72 

50 

65 
52 

63 

48 

62 
46 

58 
40 

63 
39 

35 

80 

75 
55 

79 
51 

82 
57 

78 
53 

65 
48 

67.2 
43.5 

LOGAN 

MAX 
MIN 

86 

59 

90 
62 

91 
64 

70 
39 

58 
37 

60 

38 

70 
41 

64 
44 

62 

47 

55 

40 

61 
42 

67 
45 

70 

47 

64 
50 

60 
51 

69 

47 

81 
52 

76 

54 

69 
51 

68 
50 

55 

41 

67 
39 

72 

41 

78 
46 

83 

50 

85 
54 

S3 

61 

84 
58 

89 
64 

85 

51 

90 
52 

73.0 
46.9 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

83 

57 

89 
58 

S9 
59 

72 
38 

55 
35 

59 
37 

68 
37 

62 

45 

59 

41 

53 
37 

58 
40 

63 
41 

67 
42 

60 
43 

60 

48 

65 

48 

74 
48 

70 
50 

71 
49 

69 

48 

54 

40 

65 

37 

69 
37 

76 

44 

82 

50 

83 

51 

83 
53 

82 
56 

86 
56 

85 

57 

84 
50 

70.8 
46.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

66 
58 

86 

59 

89 

61 

70 
39 

56 

31 

60 
36 

67 

37 

62 

44 

60 
40 

58 
39 

59 
41 

64 
45 

68 

45 

65 
48 

58 
50 

72 
51 

79 
51 

73 
55 

72 

50 

67 
50 

56 

40 

66 

37 

72 

41 

76 

45 

81 
49 

84 
54 

83 
60 

63 
56 

86 
63 

87 
56 

84 
50 

72.0 
47.8 

MANNING TON  1  N 

MAX 
MIN 

85 
56 

89 
56 

85 

55 

56 

37 

56 

27 

65 

39 

62 
39 

59 

44 

65 
32 

56 
36 

60 
37 

66 

40 

69 

33 

68 
40 

72 

48 

79 

39 

76 

55 

71 
44 

67 

46 

62 
46 

67 
34 

71 
31 

76 

35 

60 

35 

79 
50 

80 
46 

84 
52 

B7 
53 

84 
60 

81 
47 

90 
44 

72.5 
43.1 

MARTINS6URG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
53 

86 
58 

87 
56 

57 
40 

60 

36 

63 
43 

57 
38 

62 
39 

63 
35 

57 
39 

61 
37 

63 
40 

63 
39 

60 
43 

63 

47 

81 
45 

74 

57 

63 
49 

66 

41 

52 

47 

67 

47 

72 
46 

75 
41 

76 

40 

81 
53 

80 
55 

73 
56 

83 
53 

86 
63 

81 
54 

87 
51 

70.5 
46.5 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

82 
52 

85 
53 

62 
57 

70 
38 

57 
28 

64 
36 

58 
36 

57 
40 

55 
36 

52 
36 

56 

31 

63 

38 

59 
36 

55 
45 

55 
45 

76 
40 

70 

51 

68 
50 

67 

46 

52 

44 

61 

40 

67 
39 

71 

34 

76 
35 

77 
45 

77 
48 

75 
54 

78 
58 

81 
58 

79 
52 

63 

45 

68.0 
43.4 

MIDDLE80URNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
59 

87 
60 

73 
37 

49 
30 

55 
34 

63 

41 

55 
41 

58 

34 

50 
36 

55 
39 

59 
39 

66 

34 

67 
38 

66 

45 

72 

43 

78 

47 

71 
46 

71 

46 

65 
46 

58 
36 

64 
32 

70 
35 

76 

39 

80 
40 

78 

48 

80 
50 

64 
54 

85 
59 

82 
47 

78 
48 

69.7 
43.3 

MOOREFIELO 

MAX 
MIN 

86 

54 

89 

61 

88 
52 

77 
40 

61 
31 

69 

39 

64 
39 

62 
45 

60 
33 

64 

43 

60 
37 

66 

45 

65 
37 

60 
49 

65 
47 

81 
45 

76 
56 

71 
51 

67 
49 

58 

46 

66 
42 

68 

38 

75 
35 

81 
38 

83 
48 

83 
52 

79 

57 

84 
60 

89 
64 

83 

58 

91 
47 

73.4 

46.4 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

MIN 

66 

50 

90 

55 

87 
56 

74 
39 

60 
26 

67 
36 

66 
36 

60 

57 
28 

58 
38 

66 

30 

65 
42 

60 
32 

61 

47 

60 
45 

79 

40 

74 
50 

68 

48 

60 
45 

65 
46 

72 
39 

75 
33 

81 

31 

82 
32 

82 
46 

80 
48 

85 
55 

86 

57 

83 
62 

84 
49 

90 
50 

73.0 
43.0 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
66 

89 
60 

75 
43 

49 
37 

55 
33 

62 

41 

55 

49 

56 

44 

51 

37 

53 
37 

54 
43 

61 
43 

67 
38 

66 

49 

70 
49 

78 
50 

69 

54 

66 

45 

63 

48 

58 
48 

62 

38 

67 
37 

72 

41 

77 

43 

78 
56 

77 
52 

61 

54 

87 
62 

84 
63 

78 
52 

89 
51 

66.8 

47.2 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

85 
48 

89 
57 

80 
59 

59 
35 

56 

31 

64 

41 

62 
41 

59 
42 

56 

36 

56 
37 

56 
39 

63 

42 

69 
37 

67 

49 

72 

47 

78 
48 

80 
59 

72 
45 

66 

46 

60 

47 

65 

37 

70 
36 

75 
40 

79 
40 

78 
53 

78 
50 

83 
52 

87 
56 

85 
63 

80 
51 

90 
50 

71.6 
45.7 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

75 
60 

85 
55 

69 
53 

61 

34 

58 
32 

64 
38 

65 
46 

62 
39 

56 

38 

60 
44 

57 
45 

63 

44 

68 

39 

71 
40 

76 
45 

81 
39 

74 
58 

70 
43 

65 

44 

62 
42 

67 
38 

72 

35 

78 
38 

83 
39 

78 
59 

73 
45 

80 
48 

78 
61 

83 

64 

82 
48 

91 
46 

71.2 
45.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
60 

89 
60 

72 
44 

51 
36 

57 

31 

66 

40 

55 

47 

61 
41 

55 
38 

58 

39 

58 

43 

68 
43 

70 

41 

70 
46 

74 
50 

80 
45 

71 
56 

75 
46 

66 

47 

61 
47 

68 
38 

75 
34 

79 
42 

83 
42 

81 
53 

81 
51 

85 

56 

82 
56 

65 
65 

84 
51 

92 

51 

72.1 
46.4 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

78 
51 

82 

57 

87 

60 

71 
34 

52 
33 

56 
36 

63 

40 

55 
42 

56 
39 

51 
33 

51 
37 

58 
36 

64 
40 

59 
41 

55 

45 

59 

46 

73 
48 

70 
52 

69 

50 

64 
46 

48 
37 

60 
34 

66 

41 

72 

45 

75 
47 

80 
52 

81 

54 

78 
56 

80 
60 

85 
54 

80 

51 

67.0 
45.1 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
64 

86 
60 

69 

42 

49 
37 

57 
36 

65 

39 

55 
48 

56 
39 

50 
39 

56 
37 

63 

42 

66 

42 

69 

38 

67 
49 

70 
52 

79 
50 

70 
56 

73 
50 

65 
50 

60 
46 

65 
40 

71 
37 

76 
46 

82 
45 

77 
61 

80 
53 

83 
59 

83 
62 

82 
62 

80 
51 

88 
53 

70.1 
47.9 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

83 
64 

87 
60 

71 
43 

50 
36 

56 
37 

66 

40 

56 
48 

59 
42 

54 
40 

57 
39 

63 
45 

65 

45 

69 
43 

68 
51 

72 
52 

80 
48 

73 
58 

72 
52 

63 

50 

62 
46 

65 

41 

70 
38 

77 

47 

83 
46 

79 

61 

79 

54 

85 
56 

86 

62 

84 

64 

82 
52 

91 
56 

71.3 
49.0 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

PETERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
54 

69 

59 

86 

64 

76 

40 

61 
31 

67 

41 

66 

40 

61 

43 

57 
33 

55 

41 

61 

39 

66 

46 

65 
39 

62 
48 

61 
47 

80 
44 

76 
54 

72 
52 

73 

49 

60 
46 

65 
41 

69 
38 

75 
35 

80 
38 

82 
46 

79 
52 

75 
62 

82 

58 

84 
65 

88 
57 

91 
47 

72.6 
46.7 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

81 
49 

87 

51 

72 

51 

54 
26 

53 
24 

60 
32 

51 
33 

54 

38 

50 

28 

48 
29 

50 
26 

60 
37 

66 
31 

58 
43 

60 
40 

71 
37 

58 
46 

61 
46 

63 
35 

51 

41 

58 
32 

63 
26 

66 
31 

73 

35 

75 
42 

79 

40 

78 
51 

82 

54 

80 

55 

75 
43 

84 
40 

65.3 
38.6 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

76 
54 

83 
57 

90 
00 

85 
39 

56 
30 

59 
36 

66 
43 

53 
48 

64 
34 

59 

38 

55 

34 

57 
42 

64 
35 

66 

41 

62 

46 

62 

42 

80 
51 

73 
46 

65 

44 

69 

48 

49 

40 

66 

40 

73 
37 

76 

46 

81 
49 

81 
52 

83 
56 

76 

55 

85 
60 

88 

49 

82 
46 

70.5 
45.1 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

62 

54 

90 

58 

90 
58 

74 
38 

57 
33 

59 

34 

58 

36 

59 

44 

59 
40 

54 
36 

58 
'40 

62 

40 

70 
42 

62 
42 

56 
47 

60 
48 

78 
49 

77 
49 

72 
51 

66 

50 

53 

42 

66 

35 

70 
35 

75 
43 

80 

45 

83 
48 

85 
55 

83 

55 

85 

55 

69.8 
44.9 

POINT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

82 
60 

87 
55 

64 
45 

55 
37 

32 

32 

33 

32 

57 
34 

59 
36 

65 
42 

66 

38 

70 
39 

68 
49 

72 

43 

81 
40 

79 
54 

75 
51 

70 
45 

64 
45 

66 
33 

72 
33 

78 
40 

83 
42 

82 
50 

82 
46 

82 
56 

85 
55 

82 

64 

82 
46 

90 
49 

74.7 
43.7 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

62 
48 

86 

55 

60 
53 

56 
31 

55 
27 

63 
33 

60 
35 

53 
42 

50 
35 

54 
34 

56 
33 

62 
36 

59 

43 

55 

45 

58 
44 

73 
41 

70 

41 

66 

50 

63 
44 

53 

40 

58 
36 

62 

31 

69 
32 

74 
38 

80 
40 

78 

50 

74 
54 

75 
50 

74 
51 

78 
47 

66 
40 

66.5 
41.3 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

81 
60 

83 
56 

85 
52 

55 
36 

57 
33 

65 

34 

65 
47 

57 
36 

56 

35 

58 
38 

55 
46 

65 

40 

70 
37 

67 
46 

70 
43 

78 
47 

79 
55 

74 
51 

71 

47 

63 

44 

65 

34 

69 
34 

75 
41 

81 
42 

82 

48 

82 

47 

82 
57 

86 
57 

86 
64 

81 
47 

91 

50 

72.1 
45.3 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

78 
56 

80 

55 

69 
41 

47 
30 

50 
29 

58 

35 

56 

40 

54 
38 

45 
32 

46 
31 

50 
33 

59 

37 

54 
42 

55 
43 

58 
44 

69 

45 

64 
50 

63 
43 

57 

42 

50 
42 

54 
36 

60 
32 

65 
35 

70 
42 

72 

45 

76 
47 

74 

45 

76 

50 

80 
54 

72 
51 

74 
53 

62.4 
41.9 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

62 
56 

88 

55 

83 
48 

54 
34 

56 
32 

69 
33 

65 
47 

58 
38 

51 
35 

58 
35 

62 
42 

65 

41 

70 
35 

67 
46 

71 
44 

81 

41 

79 
55 

74 
52 

70 
47 

61 
50 

67 
34 

70 
33 

77 
41 

63 
42 

82 

50 

83 

47 

83 
57 

86 

55 

64 
57 

82 

47 

90 
50 

72.7 
44.5 

ROWLES8URG  1 

MAX 
MIN 

86 
57 

89 
57 

77 
59 

59 
35 

55 
30 

63 
39 

58 
38 

57 

45 

54 
35 

53 
34 

54 
37 

62 

44 

68 

35 

62 

45 

70 
46 

76 
45 

74 
54 

67 
46 

66 

43 

61 
47 

62 

39 

69 

37 

73 
37 

78 
37 

77 
49 

83 

49 

80 
56 

85 
54 

84 
62 

77 

51 

69.3 
44.7 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

MAX 
MIN 

SPENCER 

MAX 
MIN 

83 
64 

87 
58 

82 
49 

53 
34 

57 
34 

64 
33 

63 

43 

57 

41 

53 

34 

55 
37 

60 
46 

65 

41 

70 
39 

66 

49 

67 
48 

78 

42 

77 
56 

71 
54 

67 

50 

56 
44 

65 
37 

69 
33 

75 
43 

80 
42 

80 
50 

81 
49 

82 
59 

84 

61 

85 
64 

80 
48 

90 

48 

71.0 
46.1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

73 
55 

70 
52 

72 
60 

72 
27 

46 
24 

47 
30 

60 
37 

58 
35 

40 
29 

45 
27 

41 
29 

43 
29 

45 
29 

47 
33 

51 
39 

63 
41 

68 

37 

67 
49 

61 
41 

53 

37 

69 
35 

58 
35 

57 
37 

69 
40 

71 
43 

70 
40 

73 
53 

70 
51 

73 
58 

77 
52 

74 
51 

60.7 
39.8 

UNION 

MAX 
MIN 

76 
49 

82 
53 

86 
55 

76 
35 

54 
27 

60 
37 

64 
37 

54 

44 

58 
40 

48 
38 

55 

33 

60 
40 

67 
47 

56 
44 

48 
44 

57 
45 

74 
46 

74 
54 

67 
50 

68 

48 

52 

40 

60 
40 

65 

34 

72 

42 

76 

43 

81 
51 

74 
58 

75 
53 

78 
56 

83 
55 

80 
48 

67.1 
44.8 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

88 
56 

86 

57 

88 

59 

59 
35 

59 
34 

68 
36 

69 

39 

58 
46 

58 

34 

59 
35 

61 
36 

66 

41 

71 
35 

68 

48 

73 
50 

60 
41 

77 
57 

75 

50 

70 
44 

67 
48 

65 

37 

72 
34 

78 
39 

81 
40 

82 
50 

83 

48 

88 
57 

69 
54 

89 
64 

85 
49 

92 

48 

74.4 
45.2 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

82 
57 

83 
57 

66 
35 

53 
32 

57 
34 

65 

48 

57 
37 

59 

35 

55 
35 

57 
37 

63 
37 

66 

37 

69 
50 

69 
49 

71 
42 

79 
40 

73 
47 

72 
45 

64 
47 

65 

39 

66 

34 

71 

41 

76 
41 

81 
52 

78 
49 

79 
58 

84 
54 

85 
64 

82 

48 

88 
46 

71.2 
44.2 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

75 
52 

84 
54 

66 
57 

86 

40 

56 
27 

59 

34 

65 

37 

57 

43 

60 
29 

60 

37 

56 
30 

60 
35 

65 

34 

68 
38 

67 
40 

66 
38 

80 

50 

74 
48 

62 

44 

68 
47 

55 
43 

65 
39 

70 
34 

79 
47 

79 
47 

68.1 
41.0 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
55 

92 
55 

82 

60 

60 
37 

58 
32 

67 

40 

60 
40 

58 

45 

50 
38 

54 
36 

59 
35 

66 

45 

70 
40 

62 
50 

66 
47 

77 
45 

65 
50 

68 
51 

67 

48 

57 
48 

63 
43 

67 
35 

75 
36 

79 
40 

80 

47 

83 
50 

80 
56 

85 

54 

64 
61 

84 
49 

91 
45 

70.8 
45.6 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

84 
63 

84 
60 

66 
48 

48 
33 

55 
34 

60 

40 

59 
47 

59 
40 

57 
38 

58 

37 

56 
43 

64 

40 

67 

37 

70 
44 

74 
44 

79 
44 

75 
55 

75 
40 

64 
42 

61 
42 

68 
38 

71 
38 

77 
40 

81 
41 

77 
61 

73 
49 

81 

48 

65 
62 

81 
63 

78 
52 

87 
51 

70.3 
45.6 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

65 
53 

86 
60 

72 

54 

54 
35 

56 
28 

64 
39 

60 

45 

60 
39 

57 
34 

58 
37 

59 
41 

65 

40 

66 
34 

70 
35 

75 
43 

81 
38 

77 
55 

73 
35 

66 
37 

63 
36 

68 
33 

73 

31 

79 
35 

81 
35 

78 
56 

76 
43 

82 
47 

87 
55 

83 
63 

82 
44 

91 
45 

72.0 
42.1 

i   notes   following   Stall 


DAILY  TEMPERATURES 

WEST 

VIRGINIA 

MAY    1954 

Day  Of  Month 

• 
IT 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

If 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WESTON 

MAX 
MIN 

85 
58 

85 
57 

91 
59 

72 
37 

56 
36 

59 

38 

67 

40 

56  59 
46       35 

58  56  60 
38       38      44 

65  68  64 
38        39       49 

71  79 
43       45 

70 
51 

72 

46 

65 

47 

58 
38 

65 
32 

70 
37 

76 

41 

79 

44 

82 
50 

82 

53 

86 
54 

83 
54 

84 
51 

81 

48 

71.3 
44.7 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 
MIN 

81 
60 

82 

61 

85 
62 

69 

37 

47 
34 

56 
39 

64 

43 

55  59 
40      40 

55       58      58 

39      41       41 

63      67       69 

39      41       50 

73  78 
45       47 

74 
44 

76 
45 

63 

44 

62 

39 

66 
39 

70 
43 

76 
41 

60 
44 

80 

52 

78 
52 

83 
56 

35 
65 

83 

51 

32 
51 

70.2 
46.0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 

50 

88 
53 

83 
54 

65 

35 

59 
26 

66 
36 

65 

37 

67  57 
45       40 

54  57  68 
35       3)       38 

70  56  58 
44       45       45 

78  71 
46       43 

71 
52 

67 
52 

63 

48 

62 
42 

66 

32 

73 
33 

78 
41 

84 
41 

82 

50 

75 
58 

SO 
54 

86 
54 

83 
55 

90 
43 

71.2 
43.8 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

86 

55 

90 

54 

90 
54 

71 
40 

60 
35 

61 
36 

71 

43 

66  62 
46       42 

56      62       68 

35      42      44 

72       66      61 

48       50      50 

67      82 

51       50 

79 
56 

73 

50 

69 
50 

52 

41 

68 

36 

74 
38 

80 
38 

65 
48 

87 
56 

87 
59 

86 

58 

89 
61 

88 
59 

3  9 
50 

74.1 
47.6 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 

83 

86 

87 

72 

55 

59 

67 

61       59 

55      58      65 

67      68      61 

69      80 

68 

73 

68 

58 

67 

72 

78 

82 

82 

84 

84 

86 

84 

35 

71.7 

MIN 

62 

59 

60 

37 

37 

38 

40 

42       42 

40       41       45 

39      41       52 

46       48 

56 

47 

46 

37 

38 

40 

48 

49 

51 

53 

59 

63 

51 

54 

47.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3-? 

E-      ■< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   DAM 

EVAP 

.17 

.17 

.15 

.10 

.18 

.29 

.12 

.00 

.12 

.03 

.11 

.10 

.21 

.21 

. 

.01 

.20 

.20 

.12 

.04 

.04 

.22 

.14 

.20 

.14 

.16 

. 

_ 

.25 

.16 

.30 

B4.58 

WIND 

49 

36 

29 

58 

67 

64 

56 

29 

51 

66 

59 

55 

47 

31 

19 

20 

32 

34 

22 

33 

47 

60 

46 

36 

39 

28 

26 

27 

47 

36 

37 

1286 

CLARKSBURG   1 

EVAP 

.11 

.13 

.07 

.24 

.12 

.10 

.15 

.01 

.18 

.09 

.07 

.07 

.13 

.13 

.14 

.11 

.15 

.09 

.13 

.11 

.06 

.14 

.15 

.15 

.17 

.19 

.21 

.14 

.15 

.19 

.20 

4.08 

WIND 

10 

40 

39 

121 

103 

87 

65 

34 

98 

55 

77 

71 

45 

71 

50 

44 

57 

40 

57 

43 

33 

54 

50 

40 

33 

70 

44 

31 

43 

78 

46 

1729 

WARDENSVILLE  r  M  FARM 

EVAP 

_ 

.25 

.05 

.33 

.21 

.14 

.28 

.05 

.14 

.05 

.12 

.24 

.17 

.15 

.14 

.03 

.28 

.54 

_ 

_ 

_ 

.50 

.20 

.22 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

WIND 

~ 

" 

24 

96 

39 

30 

84 

12 

78 

" 

87 

97 

~ 

15 

14 

110 

6 

34 

56 

30 

78 

19 

78 

12 

.   reference   notei   following  Station   lade*. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VIRGINIA 
HAY    1954 


Day  of  month 


BAYARD 

BLUEFIELD   1 

BUCKHANNON 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CLARKSBURG   1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

GLENVILLE   1 

GRAFTON   1   NE 

HOGSETT  GALL I POL IS  DAM 

KUMBRABOW    STATE   FOREST 

NEW  CUMBERLAND  DAM   9 

PICKENS   1 

RAINELLE 

RICHWOOD   2   N 

ROWLESBURG   1 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1        2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21 

T 
T 

T 
.2 


22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


The  four  digit  ldentlf lcatlou  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index 

Figures  mod  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  I 

Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  mill  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing 

Dnless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin 
average  of  65°  F.   Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  1 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  10  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  tor  the  24  hours  ending  at  time  of  observa 

cept  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For 


REFERENCE  NOTES 
assigned  on  a  state  basis.   There  will  b.e  no  dupllcatlo 
and  direction  from  the  post  office. 


numbers  wlthl 


for 


,  I  e 


In  Table  7  Is  at  observation 
snow  on  the  ground.  It  Is  mea 
observations;  consequently  oc 


aj 


selected 
rifting  and  other 


of  lo 


al 


e  June  Issue  of  this  bulletin, 
received  too  late  to  be  Included  In  this  lssu 


See  the  Station  Index  for  observation  time. 

stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T. 
ore.  Water  equivalent  samples  are  ne 
apparent  Inconsistencies  In  the  recor 


No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  rec 
+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•   Amount  Included  In  following  measurement,  time  dlstrlnutlo 
Q>  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
8  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  lnd 

Hourly  Precipitation  Data. 
E   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equl 
M  One  or  more  days  of  record  missing:  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data 

Amounts  fnom  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 


Tables  2  and  5  Is  Indicated  by 

een  changed  to  No.  of  Days  .10 

es  recorder  stations, 
lie: 


ectlve  January  1,  1954. 

tlons  are  processed  for  special  purposes 


published  later 


If 


T   Tra 


all 


t  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 

Be  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 


E.S.T.  of  the  following  day. 


STATION  INDEX 


Statio 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BEL1NGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 

BELVA 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAK 
BRANCHLAND 
BRAND ONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO   3   S 

CAMDEN-ON-GUALEY 
CANAAN    VALLEY 
CENTRALIA 
CHARLESTON   WB   AIRPORT 


CLENDENIN  2  SW 

COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
OAILEY 


0012 
0094 
0102 

0107 
0143 


0633 

0645 
0661 


DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  : 


NE 


GRANTSVILLE  2  Ni 

GRI^FITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRV 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 


IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEW15BURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 

UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEASANTS 


MERCER 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 
POCAHONTAS 

UPSHUR 
BRAXTON 


RITCHIE 
1363  WEBSTER 
1393  TUCKER 
1526  BRAXTON 


729 1 M 

SObiHARRISON 
Ul3' POCAHONTAS 

2022(LEWIS 

2054  WIRT 

2151  RANDOLPH 


TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 


2488 
2638 
2701 


2718'RANDOLPH 
2920    MARION 

>  UPSHUR 
3072IMERCER 
3215|PENDLET0N 

3238  LEWIS 
3353JMC  DOWELL 
3361 , BRAXTON 

>  GILMER 


3630 


YLOR 


3648  CALHOUN 
LINCOLN 
3793JHARRISON 

3816,BARBOUR 
384b  LINCOLN 

3927  JEFFERSON 
3974  WETZEL 
4200  MASON 
4264  PRESTON 
4281  LEWIS 


4369IWETZEL 
4378  CABELL 
4388  CABELL 
«408!MC  DOWELL 

4478  LEWIS 
4499! HARRISON 
4559 'LEWIS 
4619  LEWIS 
4697  HAMPSHIRE 

4763  JEFFERSON 

■31b  MINGO 

.941 |M[NERAL 
4971  RANDOLPH 
4994 | HARRISON 

5002  MONONGALIA 
5224  GREENBRIER 
5284  MONROE 
5314  LEWIS 
5323  JACKSON 


1* 

09 

98 

14 

99 

09 

39 

27 

39 

37 

■m 

02 

18 

58 

38 

25 

38  13 

39  40 
39  03 

38  SO 
36  11 

39  00 
38  52 


38  22 

39  03 
38  37 

38  22 

36  21 

39  16 
36  27 
38  26 

38  29 

39  IS 
36  11 

36  52 
36  57 

3B  49 

39  oa 


39  28 
39  00 

37  35 

38  42 


38  56 

36  14 

39  08 


39  30 
39  41 

36  25 

38  25 

37  26 

36  49 

39  12 
39  06 

39  06 
39  19 

39  23 


37  27 

38  56 
38  54 


80  24 
80  45 

80  14 

79  51 

80  08 

80  16 

81  07 

79  20 

80  31 


81  06 
61  59 
80  26 

80  07 

82  06 

77  4* 


80  22 

80  08 
BO  27 
82  22 
62  27 

81  49 

60  28 
60  30 
80  25 


B2  24 

79  00 
60  05 

80  30 


80  SB 

6^  00 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


L.  ESLE  BONO 
MONONGAHELA  POWER  CO 
JOHN  E.  FOSTER 
MRS.  DALPHON  RIFFLI 
WILLIS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRIME 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  0.  SMITH 


MRS.  C. 


REA 


H.M.  RUPPENTHAL  I  II 
MRS.  A.  P.  SWISHER 
WILLIAM  K.  BUTCHER 
HAMILTON  GAS  CORP 
C.  K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKIN5 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 

JOHN  I.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

W.  VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 
SARAH  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  j,  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

MARY  DUMAS 

MRS.  DOROTHY  FOGG 

MRS.  A.  E.  TAL80TT 

MR.FLAVIUS    E.     BROWN 

MRS.S.R.MARRISON.JR 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  8.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

F  &  K    WELLS 
FRED  G.  ZINN 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
W.  VA  WATER  SVC  CO 

MISS  E.  J.  WHITE 
L.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DULIN 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  A.  FURBEE 
H.  N.  ROBINSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEFF  LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 
J.  P.  KUYKENDALL 


SI  A 


UNIVERSITY  EXI 
ROY  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
0.  C.  HAMILTON 
W.  M.  BENNETT 

WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 
BETTY  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


Refei 
to 

tables 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5* 
2  3  3 


CLOSED  5/5* 
2  3  5   7 


Obser-j 

Station 

0 

2 

County 

1 

T3 

■ 

1 

a 
o 
■a 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

a 

s 

-a 

1 

3 

■■p 

% 
i 

1 

a 

tables 

M 

3 

a 

E 

£ 

£ 

LONDON  LOCKS 

536  = 

KANAWHA 

4 

38  12 

Bl  22 

623 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

LOOKOUT  2 

5400 

FAYETTE 

7 

36  0* 

80  58 

2300 

7A  JOHN  0.  WADE 

'MADISON 

3563 

BOONE 

38  03 

81  *9 

675 

BA 

BAH.  VA  WATER  SVC  CO 

2  9  5 

[MAN 

56  00 

LOGAN 

3 

37  4* 

Bl  53 

750 

6P  RUSSELL  E.  WHITE 

JMANNINGTON  1  N 

5621 

MARION 

6 

39  33 

BO  21 

97* 

6f> 

6P  IjAMES  N.  MORGAN 

2  15 

MANNING! ON  1  W 

5626 

MARION 

6 

39  32 

80  22 

995 

8A  iORA  G.  FROST 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

36  13 

80  05 

2150 

MID  CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39  2* 

77  59 

537 

MID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5   7 

MAPTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

39  28 

7B  00 

535 

MID  ROBERT  L.  CRISWELL 

C 

MATH  I AS 

5T99 

HARDY 

9 

38  52 

76  52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3  5 

c 

MATOAKA 

5741 

MERCER 

7 

37  26 

81  15 

2600 

7* 

NOVELOA  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

5B41 

MARSHALL 

8 

39  59 

80  ** 

6*6 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M3D0LEBOURNE  2  ESE 

5363 

TYLER 

8 

39  29 

80  52 

750 

7A 

7A  LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  3 

MIDVALE 

59  =  4 

RANDOLPH 

10 

38  57 

80  05 

1613 

7A  MAS. RUTH  G.  DARNALL 

MOOREFIELO 

61  63 

HARDY 

9 

39  03 

78  56 

820 

5P 

7A 

MRS.  LOLA  H.  VANCE 

2  3  5 

C 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

616S 

HARDY 

9 

39  09 

78  5* 

BOO 

6P 

6P 

MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

2  3  3 

MORGAHTOWN  CAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39  38 

79  55 

12*5 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

MORGANTOWN  LOCK  &  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

B25 

7P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5 

MOUNT  CLARE 

62  H 

HARRISON 

6 

39  13 

80  20 

10*0 

6P  JOHNNY  CH1SLER 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

9 

39  17 

79  1* 

2850 

8A  JOHN  E.  ELRICK 

c 

NAOMA  1  E 

63  62 

RALEIGH 

4 

37  52 

81  29 

1130 

7A 

HARLEY  C.  WALKER 

C 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6*42 

HANCOCK 

8 

40  30 

60  37 

671 

6P 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

B 

39  39 

80  52 

6P 

SP 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  5   7 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37  58 

81  09 

1992 

7A 

7A 

MILES  H.  MARTIN 

2  3  5 

c 

OMPS 

667* 

MORGAN 

9 

39  30 

78  17 

950 

7A 

JULIA  M.  HOVERMALE 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

6849 

WOOD 

B 

39  21 

61  26 

837 

MIC 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3   7 

PARkERSBURG  WB  CITY 

6859 

6 

39  16 

81  3* 

615 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3   7 

c 

PARSONS  2 

686B 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

OP 

6P 

DEL BERT  ROY 

2  3  5   7 

PETERSBUM  WB  CITY 

6954 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5   7 

C 

PHILIPPI 

6982 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1281 

7A 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

90  13 

2695 

7P 

7P 

NELL  BENNETT 

2  3  3   7 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

8A 

C.  A.  SUTER,  JR. 

2  9  5 

P1NEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

7A 

WALTER  C.  BYRD 

2  3  5 

POINT  PLEASANT 

7105 

MASON 

8 

39  jl 

82  06 

569 

4P 

E.  C.  WINGER 

2  3  5   7 

c 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

B 

38  35 

82  04 

625 

5P 

5P 

HERBERT  C.  DAHL 

233 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39  03 

80  3* 

107* 

5" 

0.  W.  HITT 

3 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37  22 

81  05 

2*10 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

37  58 

80  47 

2*2* 

6P 

6P 

L.  G.  SWING 

2  3  3   7 

RAVENSWOOO  DAM  22 

7352 

JACKSON 

B 

3B  57 

81  43 

58* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

RENICK  2  S 

7444 

GREENBRIER 

7 

37  5B 

BO  21 

1900 

8A 

MARY  V.  MC  FERRIN 

RICHWOOO  2  N 

7  504 

NICHOLAS 

4 

38  15 

80  32 

3000 

6P 

TA 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3  5   7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

6 

38  5* 

80  26 

1066 

3P 

CREED  R.  SUMMERS 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

38  49 

81  43 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3  5 

ROANOKE 

7  598 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROCKFORD 

7658 

HARRISON 

6 

39  08 

80  20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

ROHRBOUGH 

771B 

LEWIS 

6 

3B  59 

80  30 

1036 

*P 

MISS  E.  CUTRIGHT 

9 

R0WLES8URG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  *0 

1375 

7P 

WALTER  H.  SOLYARO 

2  3  5    7 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

6*0 

5P 

W.  G.  H,  CORE 

3 

SAND  FORK 

7901 

LEWIS 

36  S5 

BO  26 

1085 

MOONJLORIS  WEAVER 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

8083 

RALEIGH 

7 

37  *2 

61  03 

2660 

5P 

5P 

C.  T.  KESSINGER 

2  3  5 

SHINNSTON 

8145 

HARRISON 

6 

39  23 

BO  18 

910 

6P 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

SMITHBURG 

627* 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80  43 

800 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SMITHVILLE 

8286 

RITCHIE 

5 

39  04 

81  05 

8*0 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS 

c 

SPENCER 

8884 

ROANE 

5 

38  *6 

81  21 

96* 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

6  4  09 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

MID 

HARRY  L.  GRACE 

c 

SPRUCE  KNOB 

8433 

PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

BA 

8A 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

GRANT 

9 

39  06 

79  18 

3*00 

3A 

FRED  C.  BECKER 

SUGARCAMP  HUN 

8580 

LEWIS 

6 

38  50 

80  25 

HBO 

U>>N 

MRS.  BESSIE  GREINER 

SUMMERSVILLE  2 

8  6  08 

NICHOLAS 

38  17 

80  51 

1650 

7A 

MRS.  GERTRUDE  KING 

c 

SUTTON  2 

6662 

BRAXTON 

* 

38  40 

BO  43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

SYCAMORE  CREEK 

B699 

HARRISON 

6 

39  14 

80  23 

1000 

b° 

MRS.  GAY  DAVISSON 

TERRA  ALTA  2 

8782 

PRESTON 

2 

3*  27 

79  33 

2580 

MID 

CHARLES  E.  TREMBLY 

c 

THOMAS 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

MRS. MARGARET  PERKINS 

TRIBBLE 

8924 

MASON 

38  41 

Bl  50 

630 

MID 

NORMA  RUTH  CASTO 

c 

TYGART  DAM 

998fc 

TAYLOR 

10 

39  19 

BO  02 

1200 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

UNION 

901  1 

MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

7A 

MRS.TMELMA  SPANGLER 

2  3  5 

c 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9036 

HARRISON 

6 

39  16 

80  26 

106* 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

HARRISON 

e 

39  14 

BO  27 

107* 

0.  A.  POST 

VALLEY  CHAPEL 

SQT2 

LEWIS 

6 

39  06 

80  24 

1011 

*P  ROS 

2  3  5 

VALLEY  HEAD 

9086 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2*25 

7A 

KENT  SWECKER 

c 

VANDAL  1 A 

9104 

LEWIS 

6 

38  56 

80  2* 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

WOOD 

8 

39  21 

81  32 

63* 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

WARDENSVILLE  r  m  FARM 

92B1 

HARDY 

9 

39  06 

7B  35 

1200 

9A 

9A 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WASHINGTON  DAM  19 

93  09 

WOOD 

8 

39  16 

81  42 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

* 

36  29 

BO  25 

1560 

CP 

BA 

THOMAS  H.  DONALD 

2  3  5 

c 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

8 

40  2* 

80  36 

1050 

6P 

&P 

C.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

BROOKE 

8 

40  19 

80  35 

668 

6P 

6P 

GEORGE  P.  PFISTER 

2  3  5 

WESTON 

9436 

LEWIS 

6 

39  02 

80  28 

1026 

7A 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR 

2  3  3   7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492 

OHIO 

8 

40  06 

80  42 

659 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

7 

37  48 

80  IB 

191* 

5P 

7A 

GREENBRIER  HOTEL 

2  3  5   7 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  *0 

82  17 

673 

8A 

8A 

NORFOLK  &  WEST.  RWY 

2  3  5   7 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

82  17 

700 

bA 

LAWRENCE  T.  FINK 

WINFIELD  LOCKS 

9693 

PUTNAM 

* 

38  32 

81  52 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
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WEST  VIRGINIA  -  JUNE  1954 

G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 

WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  in  West  Virginia  was 
below  normal  this  June,  the  third 
successive  month  and  the  eleventh  of 
the  last  twelve  which  has  been  de- 
ficient in  rainfall.   Mean  tempera- 
tures and  the  average  speed  of  the 
wind  were  near  normal.   The  percent- 
age of  possible  sunshine  was  well 
above  normal  and  the  number  of  days 
with  thunderstorms  was  slightly 
above  normal.   An  unusually  severe 
thunderstorm  occurred  on  the  26th. 

Departures  of  monthly  totals  of  pre- 
cipitation from  normal  varied  from 
deficient  to  excessive.   The  greatest 
deficiencies,  about  two  to  four  inches, 
were  in  the  extreme  southern  counties, 
roughly  from  Bluefield  to  Huntington. 
Most  of  the  totals  from  near  the 
Clarksburg  Water  Shed  to  the  Northern 
Panhandle  were  above  normal  by  variable 
amounts.   Monthly  totals  varied  from 
8.88"  at  Pickens  1  to  0.60"  at  Blue- 
field  2.   The  precipitation  was  well 
distributed  throughout  the  month. 
Greatest  one-day  amounts  were  from  one 
to  'two  inches  but  others  were  greater  - 
up  to  4.53"  at  Hoult  Lock  15,  or  small- 
er -  down  to  0.60"  at  Bluefield  2.   As 
the  result  of  locally  heavy  thunder- 
showers  on  June  8th,  in  Wood  and  Pleas- 
ants Counties,  brief  flash  floods  oc- 
curred in  Cow  Creek  and  Bull  Creek, 
tributaries  of  the  Ohio  River.   No 
other  flooding  of  streams  was  reported 
during  the  month. 

An  unusually  severe  thunderstorm  swept 
over  the  northern  part  of  West  Virginia 
on  the  26th.   According  to  reports, 
damage,  mostly  from  high  gusty  winds 
but  also  from  lightning  and  heavy  rain, 
was  not  excessive  in  any  locality.   It 
occurred  in  many  areas  but  was  not  par- 
ticularly heavy  in  any.   Other  thunder- 
storms occurred  on  the  11th,  13th,  15th, 
and  26th,  and  accounted  for  minor  dam- 


age, mostly  in  northern  counties. 

Temperatures  for  the  month  averaged  just 
0.1°  above  normal.   Western  and  eastern 
temperatures  were  above  normal,  but  a 
north-south  strip  through  the  center  of 
the  state  reported  below  normal  readings. 
Mean  temperatures  ranged  from  75.2°  at 
Huntington  WB  City  to  61.8°  at  Cranberry 
Glades.   Extremes  were  100°  at  Logan  on 
the  27th  and  35°  at  Cranberry  Glades  on 
the  6th.   In  general,  the  highest  tempera- 
tures of  the  various  stations  were  on  the 
13th  or  26th.   They  were  in  the  90 's  ex- 
cept for  a  few  upper  80 's  at  elevated 
stations.   Practically  all  of  the  low 
temperatures  occurred  on  or  near  the  6th 
and  were  in  the  40' s,  except  for  a  few  in 
the  upper  30' s  at  scattered  stations  and 
a  few  near  50°  in  some  larger  urban  areas, 

Pastures  showed  some  improvement  during 
June  and  were  in  a  fair  to  good  condition 
except  in  local  areas  where  a  shortage  of 
soil  moisture  resulted  in  poor  growth. 
Harvesting  of  hay  was  continuing  with 
favorable  weather  and  with  generally  fair 
to  good  yields.   Corn  made  good  growth. 
By  the  end  of  the  month,  the  harvest  of 
barley  was  well  under  way,  winter  oats 
were  being  harvested,  and  winter  wheat 
was  reaching  maturity  with  a  few  fields 
harvested.   Fruit  sized  well  during  the 
month.   Some  thinning  was  required  due 
to  the  heavy  set  of  fruit .   Spraying  in 
orchards  proceeded  with  generally  favor- 
able weather.   Some  damage  to  fruit  by 
hail  occurred  during  the  second  week. 
Tobacco  planting  made  good  progress  but 
development  was  only  fair  due  to  lack  of 
adequate  rainfall  and  considerable  re- 
setting was  required.   Although  rainfall 
during  the  month  was  below  normal,  soil 
moisture  was  sufficient  to  keep  plants 
growing.   However,  it  was  short  in  some 
areas  and  subsoil  moisture  was  generally 
short  throughout  the  state.  -  H.  L.  A. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

T«i 

? 
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1 

o> 

c3 

| 

S 

01 

S  o 

< 

£ 

2 

< 

J5  o 

1891 

71.2 

5.02 

0 

1892 

74.1 

99 

41 

3.90 

0 

1893 

70.2 

99 

40 

3.81 

0 

1894 

70.4 

103 

32 

3.27 

0 

1895 

72.1 

102 

38 

2.92 

0 

1896 

69.8 

95 

30 

5.35 

0 

1897 

69.3 

96 

35 

4.31 

0 

1898 

70.9 

99 

41 

3.21 

0 

1899 

72.0 

98 

35 

4.99 

0 

1900 

71.2 

98 

41 

5.30 

0 

1901 

70.7 

104 

32 

5.67 

0 

1902 

68.0 

100 

33 

5.19 

0 

1903 

65.1 

93 

34 

4.80 

0 

1904 

69.5 

97 

36 

4.20 

0 

1905 

70.6 

100 

34 

4.38 

0 

1906 

70.9 

101 

38 

5.25 

0 

1907 

65.3 

97 

33 

6.00 

0 

1908 

69.2 

98 

36 

3.12 

0 

1909 

71.1 

101 

35 

5.75 

0 

1910 

66.6 

96 

32 

5.67 

0 

1911 

70.7 

101 

40 

4.44 

0 

1912 

67.3 

95 

29 

4.27 

0 

1913 

69.5 

99 

29 

3.44 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 
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1914 

72.0 

100 

30 

3.00 

0 

1915 

67.7 

95 

33 

3.63 

0 

1916 

65.8 

94 

35 

5.42 

0 

1917 

67.7 

99 

31 

3.81 

0 

1918 

68.2 

99 

34 

4.17 

0 

1919 

73.0 

100 

40 

5.06 

0 

1920 

67.9 

98 

36 

5.01 

0 

1921 

72.4 

101 

38 

4.01 

0 

1922 

70.7 

97 

33 

4.66 

0 

1923 

70.2 

102 

35 

4    54 

0 

1924 

68.7 

98 

32 

4.67 

0 

1925 

72.2 

109 

35 

3.51 

0 

1926 

65.9 

95 

31 

3.85 

0 

1927 

65.7 

99 

29 

4.08 

0 

1928 

66.7 

96 

33 

7.37 

0 

1929 

68.2 

100 

28 

3.50 

0 

1930 

68.9 

105 

27 

2.87 

0 

1931 

69.8 

105 

33 

3.24 

0 

1932 

70.1 

99 

29 

4.46 

0 

1933 

71.4 

104 

28 

2.75 

0 

1934 

74.3 

106 

41 

3.45 

0 

1935 

68.4 

98 

32 

5.20 

0 

1936 

70.5 

105 

32 

2.41 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■E 

% 

0 

S  o 

£ 

£ 
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1937 

70.8 

101 

40 

5.03 

0 

1938 

67.8 

97 

28 

5.69 

0 

1939 

72.7 

101 

33 

6.23 

0 

1940 

70.3 

98 

31 

5.97 

0 

1941 

70.1 

101 

31 

6.03 

0 

1942 

71.4 

99 

35 

5.17 

0 

1943 

75.0 

102 

42 

3.64 

0 

1944 

71.9 

103 

28 

4.19 

0 

1945 

68.3 

102 

22 

3.82 

0 

1946 

69.0 

92 

29 

5.27 

0 

1947 

68.3 

100 

31 

3.80 

0 

1948 

69.8 

101 

33 

4.88 

0 

1949 

71.6 

97 

25 

5.82 

0 

1950 

68.4 

94 

28 

6.01 

T 

1951 

69.8 

98 

29 

6.55 

T 

1952 

73.3 

105 

32 

3.76 

T 

1953 

71.5 

101 

30 

4.27 

T 

1954 

70.0 

100 

35 

3.65 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  conparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  63  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
JUNE    1954 


Temperature 

Precipitation 

'J 

?! 

>  js 
<s 

•1 

si 

°§ 

■ 

> 
< 

.1 

u 

m  p 
a  0 

n£ 

1 

1 

a 

a 

1 

a 

Yo.  of  Day 

0 

1- 

|! 
If 

»£ 

a 

£ 
• 

6 

o 

a 

Snow 

Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

X 

© 
Q 

Max. 

Min. 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

ill 

s! 

i  5  * 

si 

g  * 

!  1 

o 

NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

i 

l 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  3  NE 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
MARTINSBUR6  CAA  AP 

77.9 

85.  4 
82.8 
84.5 
83.9 

51.2 

55.4 
55.8 
58.3 
58.7 

64.6 

70.4 
69.3 
71.4 

71.3 

l.l 

-   .5 
.3 

87 
99 
93 
97 
97 

26 
26 
21  + 
26 
26 

39 
40 
45 
46 
47 

19 
19 

6 
19 

5 

7? 
21 
21 

11 
13 

0 
11 

6 
y 
8 

1  0 
0 

S  o 

;  0 

;  0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.09 
2.77 
3.67 
2.31 
2.85 

-  .04 

-  1.32 

-  1.29 

.85 
1.65 
1.10 
1.30 
1.23 

17 

n 
ll 
n 

15 

.0 

T 
•  0 

T 
T 

1 

o°  | 

o  i 

0  ! 
0  I 

13 
8 
8 
3 

6 

3 
1 
3 
2 
2 

0 

s 

MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG  W8  CITY 
PIEDMONT 

80.7 

84.8 
84.4 
84.7 
83.9 

54.2 
57.9 
53.8 
58.5 
57.5 

67.5 

71.4 
69.1 
71.6 
70.7 

1.0 
2.6 

92 
96 
93 
96 
94 

26 
26 

12  + 

26 

13+ 

41 
44 
36 
49 
44 

6+ 

6 

6 

6+ 

6 

36 
12 
22 

9 

2 

10 
8 

10 
9 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 

° 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

2.80 
5.58 
5.21 
3.42 
5.56 

-   .06 
1.56 

.89 

2.40 

1.40 

.95 

1.28 

11 
9 
14 
18 
18 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 

o  1 

0  1 

8   2  0 
8   5  ,1 

12  !  3  1 
6  i  3  ;0 

10   5  2 

ROMNEY  3  NNE 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

84. 3M 

77.8 

82.6 

56. 3M 

54.3 

55.6 

70. 3M 

66.1 

69.1 

3.6 

95 
95 
95 

26 

30 
27 

46 
41 
39 

6+ 

15 

10 
1 
7 

0 
0 

o 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.58 
5.09 

2.09 

.87 

2.08 

18 
10 

T 

.0 

.0 

i 

0  1 

9 

7 

5 
3 

0 

2 

DIVISION 

69.4 

4.08 

T 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

86.4 
86.5 
79.4 
88.1 
82. 8M 

56.5 
60.6 
53.8 
56.6 
55.8 

71.5 
73.6 
66.6 
72.4 
69. 3M 

3.3 

2.8 

2.9 

.9 

95 
94 

91 
98 
90 

13 

15+ 

27 

13 
12  + 

43 
49 
41 
44 
43 

6 
6 
19 
6 
6 

13 
8 

10 
19 

1*. 
12 

1 
18 

4 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

° 

0 
0 
0 
0 
0 

5.57 
4.40 
4.16 
4.14 
4.76 

1.26 
.18 

-  .72 

-  .17 
•  05 

1.18 
1.70 
.85 
1.12 
1.42 

27 
16 

18+ 

9 
16 

,0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 
9 
6 
8 

4 
2 

* 
3 
4 

2 

1 
0 
1 
1 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CLARKSBURG  1 

CRESTON 

ELK  INS  WB  AIRPORT           R 

85.0 
75.8 
84.1 
85.1 
78.7 

57.8 
47.9 
57.5 
56.5 
53.2 

71.4 
61.9 
70.8 
70.8 
66.0 

1.1 

1.4 

.1 

-   .5 

94 
85 
94 
97 

88 

26 
21  + 
13 
27 

12+ 

47 
39 
47 
43 
45 

6+ 
3  + 
6 

5 
19+ 

14 
112 

53 

11 
0 

10 
12 
0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
3.77 
3.02 
4.79 
3.85 

-  .69 

-  1.25 

•  41 

-  1.41 

1.15 
.80 

1.18 
1.48 
1.10 

8 
11 
11 
11 
26 

.0 
,0 
,0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
7 
7 
9 

3 
3 

1 

2 

2 

2 

0 

! 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

81.4 
84.2 
82.0 
86.0 
81.7 

58.5 
59.5 
55.2 
59.5 
57.4 

70.0 
71.9 
68.6 
72.8 
69.6 

-  .3 

•  8 

-  .5 

91 
93 
91 
97 
91 

15 
26 
26 
27 

13+ 

49 
48 
41 
48 
44 

6 
6 

6 
6 
5 

20 
14 
29 

30 

3 
6 
2 

12 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.72 
5.95 
2.85 
4.44 
3.65 

.31 
1.56 

-  1.28 

-  1.97 

2.18 

2.19 

•  65 

1.95 
1.10 

16 
11 
11 

11 
11 

T 

,0 
,0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

10 

6 

9 

2 
3 
1 
2 
2 

i 

2 

0 
2 

1 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

76.6 
76.5 
84.2 
82.9 
81.8 

52.4 

47.8 
55,7 
57.0 
58.8 

64.5 
62.2 

70.0 
70.0 
70.3 

2.2 

85 
84 
92 
92 
91 

26 

25+ 

15+ 

16+ 

26 

43 
36 
40 
43 
48 

3+ 

6 

6 

6 

6 

82 

100 

19 

20 

0 

0 
8 

4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.83 
5.62 
6.12 
3.32 
4.12 

-   .75 
1.84 

1.04 
1.65 
2.48 
1.09 
1.08 

14 
27 
16 
11 
13 

,0 
,0 

T 
T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

12 

8 

6 

12 

3 

4 
2 
3 

2 

1 

1 
2 

1 

1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

83.6 
83.9 
85.2 
83.3 
84.9 

58.4 
58.6 
59.5 
61.1 
62.0 

71.0 
71.3 
72.4 
72.2 
73.5 

3.1 

1.3 

1.1 

92 
94 
93 
93 
96 

15+ 
15 
15+ 
22  + 
26 

47 
42 
44 
50 
49 

I 

6 
5 
5 

12 
18 
13 
16 
14 

8 
10 

l< 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

3.25 
6.37 
3.48 
3.85 
5.34 

-  1.09 
1.82 

-  .63 

1.16 

.93 
2.45 

•  70 
2.15 
1.49 

11 
11 
23 

8 
8 

,0 
,0 

T 

,0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

7 
6 
8 

1 

4 
,  4 
'  1 

4 

0 
2 

; 

2 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

78.8 
82.5 
86.4 
84.7 

49.5 
57.0 
57.9 
58.7 

64.2 

69.8 
72.2 

71.7 

-   .7 
2.6 

89 
92 
92 
95 

13 
26 

1  + 
27 

38 
45 
44 
46 

6 
6 
6 
7 

67 
17 
10 

0 

2 

15 

8 

0 

o 

o 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

o 

0 

8.88 
4.67 
4.42 
2.73 

3.08 

-   .70 

.67 

1.70 

1.25 

.76 

•  99 

16 
14 

11 
9 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

13 
9 

12 
6 

7 
3 
4 
2 

3 
1 
0 
0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

83.0 
85.5 
84.1 
83.5 

59.9 

56.3 
57.8 
59,6 

71.5 
70.9 
71.0 
71.6 

2.9 
•  6 

1.0 

92 

94 
92 
92 

15 

12  + 
1  + 

13  + 

47 
38 
46 

48 

6 
6 
6 
6 

19 
17 

5 

10 
10 
6 

° 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

5.95 
4.38 
4.79 
4.24 

.24 
.45 
.35 

3.65 
1.25 

1.03 
1.10 

16 
26 

9 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

o 

0 
0 
0 

9 

7 
9 
7 

2 

! 

3 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

69.9 

4.S5 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

84.8 
80.2 
80.6 
80. 9M 
83.1 

56.2 
54.2 
51.7 

50. 6M 
53.8 

70.5 
67.2 
66.2 
65. 8M 
68.5 

-  1.2 

-  1.6 

96 

88 
88 
88 
91 

30 
26 

12  + 
26 

13  + 

40 
42 
41 
38 
37 

6 

6 

6+ 

7 

6 

14 
26 
43 
52 

30 

10 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.82 
2.10 
5.63 
5.80 
1.54 

-  2.08 
1.22 

-  2.69 

1.01 

.74 

3.21 

2.25 

.98 

14 
14 
16 
17 
14 

.0 
.0 
.0 

T 
T 

s 

o 

0 
0 

5 

5 
7 
8 
3 

2 
2 
4 
4 

1 

1 

0 

1 
2 

o 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP            R 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

84.1 
86.1 
84.5 
87.3 
75.3 

57.7 
57.4 
60.3 
60.7 
48.3 

70.9 
71.8 
72.4 

74.0 
61.8 

•  4 

•  9 

95 
96 
94 
97 
85 

27 
26 
26 
27 
26 

42 
41 
50 
51 
35 

6 
6 

7 

5+ 

6 

17 
13 

106 

9 
11 

7 
13 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.95 

1.99 
3.87 
2.24 
3.51 

-  .06 

-  2.15 

.32 
.67 
1.81 
.66 
.76 

11 
23 

16 

11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

* 

: 

: 

0 
I 

* 

0 

I 

0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

74.9 
84.7 
85.7 
86.7 
85.4 

51.7 
56.4 
57.5 
56.4 
56.6 

63.3 
70.6 
71.6 
71.6 
71.0 

-  1.7 
1.3 

84 
93 
94 
97 
96 

26 

13+ 

26 

27 

27 

40 
40 
47 
43 
39 

5 
6 
28 
5+ 
5 

87 

7 

0 
6 

11 

11 
11 

0 

o 
o 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
1.41 
5.42 
5.75 
2.65 

-  4.10 

-  3.66 

-  1.38 

.36 

•  64 

2.00 

2.05 

.78 

11 
17 
10 
11 
10 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

: 

9 

6 
7 

o 

! 

1 

0 
0 

1 

3 

0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

87.7 
87.9 
81.0 
89.0 
85.9 

58.5 
62.5 
52.8 
60.6 
57.3 

73.1 
75.2 
66.9 
74.8 
71.6 

.2 

1.1 

-  .3 
1.2 

-  1.7 

98 
98 
89 

100 
95 

26 
26 

13  + 
27 
13  + 

46 

48 
40 
45 
47 

5 
5 

5+ 

7 

6 

8 
12 

44 

12 

14 

0 

15 

13 

0 
0 

0 
0 

0 

o° 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
1.22 
3.01 
2.41 
2.86 

-  2.93 

-  3.12 

-  .93 

-  2.48 

-  1.44 

.53 

.43 

1.10 

1.15 

1.53 

23 
22 
14 

11 
11 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
7 
5 
5 

1 
0 
3 
1 
1 

0 
0 

1 
1 
1 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

86.3 
82.5 
86.8 

87.3 

58.6 
56.4 
56.5 

57.4 

72.5 
69.5 
71.7 

72.4 

.2 

95 
93 
95 

98 

27 
27 

13  + 

26 

45 
44 
42 

44 

6 
6 
6 

5 

13 

'I 

13 

16 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2.97 
3.06 
2.24 

1.19 

-  1.19 

1.51 
1.10 
1.23 

.47 

23 

11 
17 

11 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
7 
5 

4 

2 
2 

: 

1 

1 
1 

0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST   VIRGINIA 
JUNE    195* 


Temperature 

Precipitation 

'J 

si 

I  * 

en  2 

rj* 

■ 

> 
< 

,1 

H 
IS 

• 

s 

a 

• 
1 

3 

o 

Q 

• 
• 

a 

No.  ot  Day 

H 

,1 

u 

n 

a 

2 

<5 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm 

3 

«T1 

S3 

Qo 
Z  o 

• 

el    . 
1 

SIS* 
S<  i  "m 

B  * 

'-i 

.11  or  M 

.50  or  1 

1.00 
or  More 

RAINELLE 

80.  6M 

31.  8M 

66.  2M 

.7 

90 

26 

37 

6 

45 

1  !    0 

0 

0 

5.43 

.33 

1.71 

15 

.0 

0 

11 

5 

1 

RAVENSWOOD    DAM    22 

86*5 

38.6 

72.6 

2.1 

97 

26 

47 

6 

10 

10  !    0 

0 

0 

1.82 

-    2.32 

.59 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

RICHWOOD    2    N 

76.1 

52.6 

64.4 

85 

26 

42 

5+ 

73 

0  I  0 

0 

0 

3.61 

1.00 

11 

.0 

0 

11 

1 

1 

RIPLEY 

86.7 

57.4 

72.1 

96 

26 

47 

5+ 

12 

14  !    0 

0 

0 

2.84 

2.17 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

tSPENCER 

84.1 

58.8 

71.5 

1.8 

95 

26 

47 

7 

13 

5  !    0 

0 

0 

3.34 

-    1.17 

1.17 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

UNION 

81.2 

54.0 

67.6 

-      .2 

92 

27 

40 

6 

i!  o 

0 

0 

1.66 

-   2.33 

.60 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

84.3 

56.6 

70.5 

93 

26 

42 

29 

16 

9  1    0 

0 

0 

6.37 

1.12 

1.80 

9 

.0 

0 

10 

5 

1 

twHITE    SULPHUR    SPRINGS 

84.8 

53.4 

69.1 

1.1 

92 

13+ 

36 

6 

22 

9  |   0 

0 

0 

1.23 

-    2.75 

.36 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

WILLIAMSON 

89. 0M 

59.  1M 

74. 1M 

1.5 

42 

6 

17      0 

0 

0 

3.63 

-    1.14 

1.64 

17 

.0 

0 

7 

2 

1 

WINFIELD    LOCKS 

86.0 

60.7 

73.4 

95 

27 

49 

5 

11  |    0 

0 

0 

2.90 

-    1.35 

.68 

18 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

70.2 

! 

2.98 

T 

STATE 

70.0 

.1 

3.65 

-       .86 

T 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13 


14       15 


25      26      27      28      29 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

AR80VALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDENIN  2  SW 
COBURN  CREEK 

CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 

CRESTON 

DAILEY 

DAVISSON  RUN 

DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE 

ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

FA  I RMONT 

FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
GASSAWAY 

GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
KEARNEYSV1LLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

LOOKOUT  2 

MADISON 

HAN 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

MARTINS6URG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MIDVALE 
MOOREFIELD 
M00REF1ELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  ANO  DAM 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  OAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERS8URG  CAA  AP 

PARKERSBURG  W9  CITY     R 

PARSONS  2 

PETERSBURG 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 
PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 
RAINELLE 


•14   ,06 
•07   .48 


RECORD  MISSING 


•  03 
1.06 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


•15       *05      T 


■02       *09      .29 


2.43    1 

•  30 

.13 

2.16 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

13 

Day  of  month 

O 

1  ]  2  |  3 

4  1 

5  1 

6 

7  |  8  | 

9 

10 

11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19  i  20   21 

22   23   24 

25   26  1 

27 

28   29   30 

31 

RAVENSWOOO  OAM  22 

1.B2 

.17 

.15 

.03 

.04 

T 

.04 

.37 

.59 

.32 

.11 

RENICK  2  S 

2.69 

T 

.02 

•  42 

•  02 

.67   .70 

.21 

•  20 

.25 

.07 

.05 

.08 

RICHUOOD  2  N 

3.41 

T 

.10 

.25 

.17 

.30 

•  45 

1.00 

.36 

.38 

.13 

.35 

.12 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

til! 

.07 

•  03 

T 

.03 

T     .02 

.74 

T 

.90 

.30 

.79 

.11 

•  05 

.35 

•  79 

T 

R1PLEV 

2.84 

■  25 

2.17 

.15 

.27 

ROANOKE 

A. 12 

.10 

.11 

•  11 

.10 

.04 

.35 

.90 

.62 

■  03 

.19 

.15 

.40 

.38 

.64 

ROCKFORD 

3.44 

•  08 

.12   .10 

•  08 

T 

T 

•  43 

■  58 

T         T 

.22 

■  02 

.66 

•  35 

.80 

ROHRBOUGH 

A. 37 

T 

.14 

•  19 

.11 

1.00 

■  68 

T 

■  20 

.17 

•  45 

■  44 

.99 

T 

ROMNEY  3  NNE 

- 

- 

T 

.04 

•  01 

•  76 

■  28 

■03        .48 

.01 

.98 

.27 

•  09 

•  28 

T 

R0WLES8URG  1 

•-.67 

•52   «03 

.09 

.27 

.18 

•  28 

.04 

.79 

1.25 

T 

•  46 

.08 

.21 

.47 

ST  MARYS 

5.56 

.37 

.18 

.07 

1.32 

.45 

.49 

■  13 

1.29 

.27 

T 

.26 

.19 

.50 

.04 

SAND  FORK 

- 

.30 

•  20 

- 

•  10 

.15 

.15 

.10 

.19   .15 

- 

■25   .30 

SHINNSTON 

3. S3 

.34 

.08 

.02 

•05   .34 

.06 

1.20 

.05 

.98 

.19 

.15 

.33 

.04 

SPENCER 

3.34 

.15 

.47 

.01 

.02 

T     .05 

.46 

.05 

1.17 

.03 

.10 

.28 

.55 

SPRUCE  KNOB 

4.38 

.62 

•  09 

.21 

.80 

.74 

.10 

•  06 

•  87 

.15 

.27 

•  67 

STONY  RIVER  DAM 

A. 18 

.50 

.07 

.27 

.14 

.95 

.20 

•  54 

1.16 

.08 

.27 

SUGARCAMP  RUN 

A. 70 

.21 

.07 

T 

.83 

.80 

.06 

•  63 

.20 

■  08 

T 

.76 

1.06 

SUMMERSV1LLE  2 

3.97 

.25 

.10 

•  40 

1.10 

•  45 

•  50 

.45 

.60 

.12 

SUTTON  2 

3.45 

.08 

.12 

•  OS 

.05 

1.23 

.08 

.72 

•  15 

.46 

.23 

.26 

SYCAMORE  CREEK 

3.65 

•07   .38 

■  03 

•  85 

1.01 

•  53 

•  02 

.27 

.37 

.12 

T 

THOMAS 

4.33 

■81   .02 

.10 

.39 

.03 

.09 

.05 

T 

.80 

.63 

T 

.57 

.12 

.49 

.23 

UNION 

1.66 

.11 

T 

.25 

.60   .18 

.41 

•  05 

.06 

UPPER  DAVISSON  RUN 

4.04 

.12 

.43 

•  58 

1.02 

.85 

.10 

.21 

.33 

■  40 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD  Ml 

VALLEY  CHAPEL 

4.42 

.14 

.13 

.42 

.05 

T 

.64 

.76 

■  22 

.38 

•  12 

.71 

.57 

.12 

•  66 

VALLEY  MEAO 

5.50 

.13 

•  22 

.16 

.43 

.21 

.72 

■14   .35 

•  42 

.28 

•03   .60 

1.81 

VANDAL  I A 

3.11 

.10 

.05 

•  09 

.00 

.60 

•  36 

■  16 

T 

•  12 

.06 

.18 

•  24 

1.09 

VIENNA  BRISCOE 

2.73 

.34   T 

T 

T 

T     .01 

•  99 

.15 

T 

•03   .03 

T 

T 

.37   .63 

.  18 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

5.09 

.21 

.03 

2.08 

1.42 

.04   .03 

.06 

•  22 

.73 

.14 

.13 

WASHINGTON  DAM  19 

3.09 

.17 

.05 

•  05 

.19 

.72 

.57 

.09 

.86 

.  39 

WEBSTER  SPRINGS 

6.37 

.03 

.21 

•  14 

.03 

.18 

1.80 

.57 

.96 

.03 

.32 

.93 

.03 

.69 

.45 

WEIRTON 

5.95 

•  42 

.10   .06 

•  02 

•  10 

T     T 

•  31 

.53 

T 

3.65 

.01 

.01 

.15   .15 

.44 

WELLSBURG  3  NE 

4.38 

.08 

.30 

.18 

•  09 

.09 

T 

•  18 

.80 

.84 

•oe 

.49 

1.25 

WESTON 

4.79 

.13 

.15 

•  09 

.03 

T 

1.03 

.88 

T 

.70 

T 

.41 

.35 

•  04 

.30 

.69 

WHEELING  WARWOOD  OAM  12 

4.24 

.41 

•  38 

•  10 

.05 

.84 

.04 

1.10 

T 

•  97 

.04 

.03 

.28 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.23 

.03 

.27 

.36 

.04 

.02 

.35 

.16 

T 

T 

WILLIAMSON 

3.63 

.27 

.14 

.44 

.80 

.  10 

.03 

1.64 

.12 

•  09 

WILLIAMSON  2 

2.84 

.32 

•  14 

.07 

.03 

•  49 

.59 

.07 

.09 

•  69 

.12 

•  23 

WINFIELD  LOCKS 

2.90 

T 

.31 

.03 

.06 

.55 

•  60 

.03 

.68 

.64 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  lssu 


precipita 


diameter 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Tabic  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obser 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAi 
equivalent  of  snow  oo  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  loc; 


„  i  ,. 


Station  lode 


for  observatlo 


No  record  in  Tahl 
And  also  on  a  lat 
Amount  included 

in  the 


//  Cage  is  equipped  wl 

11  Adjusted  to  a  full 

C   In  the  "Refer  to  Ta 

Hourly  Precipltatio 


,  7  and  the  Station  Index.   No  rec 
er  date  or  dates, 
n  following  measurement,  tine  distribution  unknown. 

rly  headed  No.  of  Days  ,01  or  more  have  been 


lability  in  the 
Tables  2  and  5  le  Indicated  by 


the  Station  Index  the  letter 


i  No.  of  Days 


stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T. 
is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  re 
snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recoi 

no  ontry. 

or  more  effective  January  1,  1954. 


Water  equ 

valent 

Dj 

snowfall 

wh< 

One  or  ao 

01 

Amounts  f 

ing  gage 

<Th 

Trace,  an 

amount 

o  snail  t 

Includes 

otal  for 

ObservatK 

n  time 

La 

1 : 30  a . m 

E 

>lly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiv 
ng;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data, 
ise  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 


E.S.T.  of  the  following  day. 


These  stations  are  processed  for  special  purpose 
to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


re  published  later  in 
present  the  value  for  a  full 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1953   -    1954 


WEST   VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN 

T 

2.2 

5.0 

14.0 

1.3 

14.4 

1.0 

T 

T 

37.9 

ALBRIGHT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ALOERSON 

3.0 

.7 

3.5 

1.0 

5.2 

13.4 

ALEXANDER 

- 

- 

- 

- 

- 

ALPENA  1  NW 

4.4 

11.1 

29.0 

12.5 

17.5 

4.0 

- 

T 

- 

ARBOVALE  2 

4.0 

4.5 

15.0 

3.0 

7.8 

2.2 

36.5 

ARNOLD 

1.0 

6.5 

- 

- 

- 

1.5 

- 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

T 

2.4 

2.5 

- 

2.9 

- 

T 

T 

- 

BAYARD 

9.0 

12.0 

28.5 

10.0 

20.0 

1.0 

T 

80.5 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.2 

3.1 

5.8 

12.7 

14.2 

39.0 

BELIN6T0N 

3.0 

6.0 

21.5 

6.0 

12.0 

3.0 

T 

51.5 

BELLEVILLE  DAM  20 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVA  2  E 

2.0 

8.0 

18.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

BENSON 

1.0 

6.6 

17.3 

1.4 

17.1 

1.3 

.3 

45.0 

BENS  RUN 

- 

2.0 

- 

" 

- 

- 

BERKELEY  SPRINGS 

5.3 

1.2 

14.4 

1.5 

.9 

T 

23.3 

BERLIN 

1.0 

4.5 

15.0 

- 

11.0 

2.0 

- 

- 

BIG  SKIN  CREEK 

3.2 

11.0 

- 

- 

1.0 

. 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

_ 

BLUEFIELO  1 

T 

1.0 

3.5 

3.0 

15.0 

T 

T 

T 

22.5 

BLUEFIELD  2 

.5 

- 

6.7 

2.3 

9.7 

_ 

BLUESTONE  DAM 

2.0 

1.0 

3.0 

1.0 

2.0 

- 

- 

BRANCHLAND 

2.5 

3.5 

11.5 

T 

6.2 

T 

T 

23.7 

BRANDONVILLE 

5.5 

8.0 

12.0 

- 

- 

BROWNSVILLE 

T 

" 

~ 

- 

" 

- 

- 

BRUSHY  RUN 

1.2 

T 

12.5 

T 

T 

2.2 

15.9 

BUCKEYE 

4.0 

3.0 

8.0 

T 

6.0 

1.0 

22.0 

BUCKHANNON 

2.0 

7.1 

ie.9 

4.8 

14.1 

1.8 

.2 

48.9 

BURNSVILLE 

- 

T 

1.4 

11.9 

- 

- 

1.0 

- 

CABWAYLINGO  ST  FORE'ST 

T 

1.8 

- 

.5 

" 

T 

T 

- 

CAIRO  3  S 

_ 

3.0 

- 

- 

_ 

CAMDEN  ON  GAULEY 

5.3 

5.6 

16.2 

6.5 

17.4 

51.0 

CANAAN  VALLEY 

10.0 

16.5 

49.4 

26.0 

24.0 

3.0 

.5 

129.4 

CENTRAL IA 

4.6 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

CHARLESTON  WB  AP 

T 

2.5 

3.9 

15.6 

2.1 

10.5 

T 

T 

34.6 

CHARLESTON  1 

2.9 

2.0 

13.3 

1.7 

11.9 

.5 

T 

32.3 

CLARKSBURG  1 

T 

3.5 

10.0 

T 

9.0 

1.0 

T 

23.5 

CLARKSBURG  2 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLAY 

- 

T 

4.5 

5.0 

16.3 

1.2 

7.5 

T 

- 

CLENDENIN  2  SW 

4.0 

3.5 

13.5 

T 

8.0 

T 

29.0 

COBURN  CREEK 

. 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

CRANBERRY  GLADES 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

CRAWFORD 

1.3 

4.8 

16.5 

5.1 

10.  5 

1.5 

39.7 

CRESTON 

3.5 

3.0 

14.7 

1.5 

6.5 

.7 

29.9 

DAILEY 

4.8 

13.7 

24.6 

10.4 

12.9 

2.0 

T 

68.4 

DAVISSON  RUN 

T 

5.5 

16.8 

.5 

18.5 

1.5 

42.8 

DUCK  CREEK 

1.5 

- 

- 

- 

14.1 

1.5 

- 

T 

- 

EAST  RAINELLE  1  SE 

6.5 

3.5 

13.4 

4.3 

4.2 

T 

T 

31.9 

ELK 

6.0 

- 

- 

5.0 

- 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

6.0 

6.9 

22.2 

8.0 

9.4 

2.2 

1.0 

T 

55.7 

FAIRMONT 

T 

8.4 

13.6 

3.6 

13.6 

.5 

T 

T 

39.7 

FINK  RUN 

1.6 

3.6 

- 

1.6 

13.0 

T 

- 

- 

FLAT  TOP 

4.7 

6.0 

8.1 

- 

14.7 

T 

T 

- 

FRANKLIN  3  NE 

2.0 

11.3 

- 

- 

3.0 

T 

- 

GARY 

1.0 

1.5 

.6 

1.0 

8.9 

13.0 

GASSAWAY 

_ 

. 

- 

- 

- 

T 

. 

GLENVILLE  1 

.8 

1.8 

11.5 

1.1 

9.6 

1.0 

T 

25.8 

GRAFTON  1  NE 

3.0 

5.5 

16.0 

2.0 

18.0 

1.5 

T 

46.0 

GRANTSVILLE  2  NW 

- 

- 

~ 

- 

~ 

- 

HACKERS  CREEK 

" 

" 

■ 

HALL 

1.7 

4.8 

19.6 

2.8 

15.3 

2.4 

T 

46.6 

HAMLIN 

2.0 

- 

" 

.5 

7.5 

1.0 

- 

HARPERS  FERRY 

5.0 

7.0 

1.5 

.3 

13.8 

HASTINGS 

T 

3.8 

13.8 

~ 

8.0 

T 

™ 

HOGSETT  GALLIP0L1S  DAM 

- 

" 

T 

T 

HOPEMONT 

_ 

10.9 

18.9 

8.7 

- 

T 

T 

- 

HORNER 

T 

5.6 

19.7 

1.9 

3.8 

1.5 

T 

37.5 

HOULT  LOCK  15 

T 

3.0 

12.5 

1.0 

13.0 

T 

29.5 

HUNTINGTON  1 

2.1 

3.8 

9.0 

1.5 

12.1 

28.5 

HUNTINGTON  WB  CITY 

1.2 

1.5 

10.9 

2.4 

9.0 

25.0 

IAEGER 

T 

.5 

3.1 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

IRELAND 

T 

4.0 

15.8 

1.9 

9.0 

30.7 

ISAACS  CREEK 

T 

- 

14.0 

■ 

9.0 

- 

JANE  LEW 

1.5 

4.5 

• 

T 

8.3 

T 

~ 

JESSE  RUN 

- 

- 

T 

T 

JUNCTION 

T 

T 

- 

- 

2.3 

- 

- 

- 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

9.5 

13.5 

.5 

1.5 

.5 

T 

25.5 

KERMIT 

.6 

.2 

9.3 

2.0 

10.0 

22.1 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4.0 

1.0 

12.0  . 

T 

3.5 

- 

- 

- 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

8.0 

14.0 

41.0 

" 

" 

3.0 

5.0 

" 

LAKE  FLOYD 

T 

3.0 

14.0 

1.5 

8.0 

1.0 

. 

- 

LAKE  LYNN 

_ 

3.0 

11.7 

2.0 

■ 

■ 

LEWISBURG 

- 

1.0 

■ 

T 

~ 

T 

T 

" 

LINDSIDE 

2.0 

T 

~ 

~ 

~ 

T 

T 

" 

LITTLE  SKIN  CREEK 

1.6 

4.7 

" 

" 

8.6 

1.3 

T 

" 

LOGAN 

.5 

1.6 

6.0 

- 

3.0 

- 

LONDON  LOCKS 

3.5 

1.9 

8.5 

2.6 

9.0 

- 

- 

LOOKOUT  2 

10.0 

- 

- 

10.0 

- 

~ 

™ 

MADISON 

1.0 

3.0 

9.0 

T 

6.8 

19.8 

MAN 

- 

- 

" 

~ 

" 

T 

MANNINGTON  1  N 

T 

1.1 

6.1 

13.2 

1.0 

13.4 

.5 

T 

T 

35.3 

MANNINGTON  1  W 

- 

- 

" 

" 

" 

1.0 

T 

19.0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

6.6 

9.1 

1.3 

2.0 

T 

MATHIAS 

3.8 

.8 

10.7 

1.4 

1.2 

2.0 

T 

T 

19.9 

MATOAKA 

See  Reierence  Not**  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  o(  1953   -    1954 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MCMECHtN  DAM  13 

1.0 

.7 

4.1 

1.4 

6.6 

T 

13.8 

MIDDLEBOURNE  2  tSE 

T 

2.0 

.5 

- 

- 

T 

T 

- 

MIDVALE 

5.5 

10.0 

23.0 

11.5 

18.0 

3.0 

.1 

71.1 

M00REF1ELD 

- 

10.0 

- 

2.0 

T 

T 

- 

MOOREFIELD  MCNEILL 

T 

13.3 

- 

- 

" 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

1.0 

3.0 

10.5 

2.4 

11.2 

T 

26.1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1.0 

3.0 

9.0 

2.0 

4.0 

T 

19.0 

MOUNT  CLARE 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

MT  STORM 

4.0 

15.0 

34.3 

- 

14.5 

2.0 

- 

- 

NAOMA  1  E 

2.0 

3.0 

4.5 

4.6 

9.0 

T 

23.3 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

T 

. 

- 

_ 

T 

_ 

NEW  MARTINSVILLE 

.5 

3.1 

12.1 

.4 

10.5 

T 

T 

26.6 

OAK  MILL 

2.0 

6.0 

13.5 

8.3 

12.0 

T 

41.8 

OMPS 

3.3 

- 

.5 

1.0 

- 

PARKERSBURG  CAA  AP 

1.1 

1.3 

10.6 

.4 

4.4 

T 

16.0 

PARKERSBURG  WB  CITY 

2.2 

1.1 

10.2 

2.0 

7.8 

.8 

24.1 

PARSONS  2 

3.0 

8.5 

- 

7.6 

- 

- 

- 

- 

- 

PETERSBURG  WB  CITY 

T 

3.0 

T 

10.3 

T 

2.5 

.3 

T 

16.1 

PHILIPPI 

T 

5.0 

6,0 

23.4 

2.0 

14.2 

2.0 

T 

52.6 

PICKENS  1 

T 

15.5 

21.0 

45.0 

24.0 

45.0 

4.0 

5.0 

159.5 

PIEDMONT 

1.0 

,  5 

11.7 

T 

3.5 

T 

16.7 

PINEVILLE 

1.5 

4  .3 

6.7 

8.0 

15.8 

T 

36.3 

POINT  PLEASANT 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

T 

,  5 

5.4 

1.0 

7.5 

T 

14.4 

POLK  CREEK 

T 

4.0 

13.0 

1.0 

9.0 

27.0 

PRINCETON 

T 

•  6 

T 

2.0 

3.0 

T 

T 

. 

RAINELLE 

.2 

8.  8 

10.5 

28.0 

6.1 

15.5 

T 

71.1 

RAVENSWOOD  DAM  22 

T 

- 

T 

- 

- 

RENICK  2  S 

6.8 

3.0 

10.1 

.9 

- 

- 

RICHWOOD  2  N 

5.5 

7.0 

21.0 

8.5 

14.5 

T 

4.0 

60.5 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

T 

7.0 

21.0 

5.5 

13.0 

1.5 

T 

48.0 

RIPLEY 

J 

7.5 

T 

- 

T 

- 

ROANOKE 

T 

- 

- 

- 

. 

ROCKFORO 

T 

T 

5.2 

- 

1.0 

8.5 

2.0 

T 

- 

ROMRBOUGH 

4.0 

10.0 

2.0 

12.0 

28.0 

ROMNEY  3  NNE 

„ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

ROWLESBURG  1 

4.5 

9.0 

22.0 

3.5 

16.5 

.5 

T 

T 

56.0 

ST  MARYS 

- 

- 

9.0 

T 

_ 

SALEM 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAND  FORK 

- 

- 

- 

- 

- 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

SHINNSTON 

T 
1.5 
2.3 

- 

T 

5.5 

. 

SPENCER 

3.2 

T 

- 

_ 

_ 

SPRUCE  KNOB 

14.0 

7.0 

3.0 

26.3 

STONY  RIVER  DAM 

5.0 

8.5 

15.5 

6.5 

10.0 

1.5 

1.5 

50.5 

SUGARCAMP  RUN 

1.1 

6.9 

19.1 

3.9 

17.0 

.5 

T 

48.5 

SUMMERSVILLE 

- 

_ 

_ 

T 

T 

_ 

SUTTON  2 

2.4 

3.1 

15.0 

3.6 

8.9 

33.2 

SYCAMORE  CREEK 

- 

- 

- 

- 

THOMAS 

7.1 

13.9 

30.2 

12.8 

16.8 

2.7 

1.6 

T 

85.1 

UNION 

1.0 

j 

5.8 

1.0 

1.7 

9.5 

UPPER  DAVISSON  RUN 

- 

- 

- 

T 

_ 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

VALLEY  CHAPEL 

1,5 

6.0 
6.5 

16.5 

1.5 

11.0 

1.5 

T 

36.0 

VALLEY  HEAO 

5.0 

23.0 

9.5 

26.0 

3.0 

T 

73.0 

VANDAL  I  A 

5.4 
1.0 

16.0 

_ 

8.6 

_ 

VIENNA  BRISCOE 

- 

- 

- 

- 

T 

_ 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

3.5 

- 

_ 

- 

1.0 

_ 

WASHINGTON  DAM  19 

- 

- 

_ 

_ 

WEBSTER  SPRINGS 

5.9 

5.5 

- 

3.0 

- 

1.2 

T 

- 

WE  I  ETON 

T 

4.5 

2.0 
T 

11.1 

6.5 

8.5 

T 

32.6 

WELLSBURG  3  NE 

T 

5.7 

T 

- 

WEST  MILFORD 

_ 

- 

_ 

. 

- 

_ 

. 

_ 

WESTON 

1.7 

11.2 

14.6 

4.1 

10.4 

1.4 

43.4 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

3.3 

1  .0 

9.7 

3.2 

10*4 

T 

27.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.0 

.4 

WILLIAMSON 

T 

.5 

5.5 

3.0 

5.0 

14.0 

WILLIAMSON  2 

_ 

1.0 

_ 

WINFIELD  LOCKS 

1.7 

3.4 

7.0 

1.1 

5.1 

T 

T 

16.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JUNE    195* 


Station 


Day  Of  Month 


10       11       12       13 


15 


16       17 


20      21      22      23      24      25 


ALDERSON 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELO  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GA5SAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LEWISBURG 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN  [ 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


82   82 

58   50 


7*   77 
59   49 


70   79 
56   43 


77   78 
56   47 


83   82 
61   49 


76   84 
60   53 


79   83 
61   46 


75   80 
61   41 


80   80 
59   49 


85   81 
57   53 


87   69 
57   44 


81   84 
62   49 


76   83 
61   47 


77   65 
51   52 


73   67   72 
55   45   42 


77  58 

52  46 

72  61 

43  45 

79  65 

55  50 

71  68 

55  52 

82  67 

58  51 

79  66 

48  46 

73  62 

49  41 


79 
49 

77 

45 

72 


80  65  65 

52  51  42 

83  64  64 

54  48  46 

82  65  78 


7  8 

36 

33 
44 

77 
50 

70 


90   87 
51   56 


79  81 

58  51 

84  80 

53  53 

91  86 

60  60 

90  89 

63  62 

88  88 

55  62 

84  80 

55  55 

86  85 

54  54 


81   81 
58   53 


79   83 
62   49 


68   79 
54   39 


79   82 
6  0   54 


89   83 
63   54 


89   76 
62   50 


70   75 

57   39 


90   71 
51   51 


73   81 
51   46 


73   83 
58   50 


71   73 
57   47 


80   81 
61   48 


85   80 
60   52 


80   86 
60   52 


79   85 
64   54 


74   85 
55   50 


89   78 
60   52 


89   82 
56   50 


72   79 
54   50 


86   79 
55   52 


71   77 
54   43 


81   80 
59   54 


82   80 
62 


82   82 
63   51 


69   78 
55   39 


76   80 

59   41 


68  68 

54  45 

67  66 

54  50 

64  55 

45  43 

64  66 

52  51 

85  64 

55  51 

85  61 

53  52 

73  53 

47  42 

76  61 

47  43 

62  60 
49  46 

60  64 

51  50 

67  55 

44  40 

78  63 

54  50 

80  63 

52  50 

74  67 

53  50 

67  65 

54  51 

63  63 

55  50 

84  66 

54  51 

83  64 

53  43 

60  60 

52  44 

80  61 

51  39 

75  55 
49  45 

74  70 

54  46 

65  70 

53  48 

60  72 

60  49 

75  53 

47  41 

78  66 

42  40 


73  82 

57  56 

90  90 

60  60 

86  82 

61  59 

89  SO 
55  57 

90  86 
60  60 

75  79 

54  50 

89  84 

63  60 

86  92 

62  61 


80   73 
53   50 


84   92 
52   60 

82   80 


52  ,  48 

72 


47   59  57 

83  85 

61  59 

79  74 

54  51 


47  61  59 

77  83  87 

46  55  59 

83  91  85 

48  58  60 

83  90  85 

49  61  62 

79  85  B-. 

47  59  56 

78  83  90 

50  61  67 

80  86  92 

45  56  58 

81  84  86 
52  61  61 

78  83  90 

58  58 


43   60   54 

87   92   85 
49   60   60 


92  85 

64  64 

89  86 

57  59 

78  76 

52  52 

85  81 

55  55 


90  8  3  94 
57  56  55 

83  82  84 

56  59  55 

82  78  85 

55  59  55 

83  79  88 
55  58  54 

91  88  94 

61  63  61 

91  88  93 

65  65  68 

89  89  90 

62  60  57 

84  82  87 

59  60  55 

85  83  88 
55  57  56 

85  88  83 

60  62  63 

84  80  78 

61  60  60 

91  90  95 

61  64  61 

86  77  90 
61  62  58 


90  81 

61  63 

90  84 

61  65 

78  79 

52  45 

88  83 

65  64 

87  92 

65  65 

89  88 

62  64 

78  76 

54  55 

86  91 

60  65 

83  75 

58  60 

89  7  9 

63  63 


77  75  81 

57  55  52 

87  83  90 

59  61  56 

81  87  84 

60  61  62 

86  89  93 

60  62  50 

89  84  89 

65  62  64 

88  84  89 
60  62  60 

86  95  83 

64  65  64 

85  90  85 

62  63  60 


87  92  91 

61  62  66 

86  84  83 

57  57  57 

86  84  85 

58  51  56 

86  86  88 

58  58  55 

95  92  93 

61  60  62 


66  64  66 

92  90  90 

63  57  58 

87  85  86 
54  54  55 

91  87  87 

59  57  58 

91  93  90 

64  62  65 

88  85  81 

65  54  .  57 

98  93  95 

61  60  62 

90  88  90 

61  61  62 

93  87  92 
63  59  59 

91  90  92 

62  60  63 

82  82  81 

57  47  58 


65   63   65 

94   90   93 
64   61   64 


87   80 
62   61 


66   72 
36  |  37 

72  j  79 
40   44 


80  89  85 

61  65  61 

82  80  84 

59  59  61 


90  88 

64  65 

93  87 

67  67 

83  88 

63  63 

78  76 

51  55 

85  80 

55  59 


85  85  86 

59  57  59 

88  88  91 

64  60  68 

83  81  S3 

59  56  54 

92  89  87 
62  57  59 

93  91  89 
62  60  60 

91  92  92 


92  88  90 
65  62  65 

90  89  89 

61  58  62 

91  93  92 
64  61  65 

93  93  89 

62  58  63 

91  69  91 

63  63  68 

90  91  86 

64  57  63 


60  52  58 

94  86  94 

63  60  63 

94  88  94 

67  64  67 


84   73 
65   65 


83   71 
61   63 


79   65 
59   57 


83   73 
58   64 


94   SO 
64   65 


89   83 
67   65 


75   65 
62   55 


85   74 
55   63 


84   75 
62   63 


92   85 
63   66 


86   80 
61   60 


94   76 
63   65 


87   75   73 
63   66   61 


87   88 
63   65 


90   81 
65   66 


76   65 
52   51 


88   81 
65   65 


94   89 
67   68 


93   90 
66   66 


82   84   87 
54   54   56 


75   83   84 

59   51   51 


77   84   85 
39   41   50 


52  48  51 

87  91  92 

50  52  55 

87  90  93 

57  60  61 

84  90  95 

40  42  54 

79  83  85 

51  45  47 


73   84 

59   53 


76  72 
53  56 

92  90 

65  65 

82  68 

60  62 

88  68 

66  64 

77  63 

59  57 

75  69 

63  61 

90  87 

64  66 

91  78 
62  66 

89  78 

60  67 

86  72 

62  64 

92  90 
70  67 

94  89 

63  65 

84  75 
68  66 

91  90 

64  63 

75  61 

60  55 

87  86 
60  67 

85  90 
70  69 


90   85 
64   56 


78  79 

61  45 

79  80 

54  46 

90  85 

65  51 

87  85 

67  56 

92  86 

67  55 


90   91 
63   54 


86   88   86 
56   57   56 


84   87   76 
47   51   63 


85   84   78 
55   61   43 


89   86   85 
59   56   58 


76   66   75 
65   58   59 


81   72 
53   55 


80   75 
62   61 


69   83   87 
54   56   57 


70   60   83 
41   46   53 


49   53   54 


83  66  89 
48  52  55 

85  89  91 
57  56  58 

86  89  91 
55  55  56 

76  81  85 

41  39  42 

84  87  92 

57  58  62 

85  86  90 

58  58  61 

73  89  89 

51  55  58 

73  78  81 

43  42  50 

79  84  89 


80  83  86 

45  47  54 

84  86  89 

52  56  61 

71  77  81 

48  45  51 

81  89  93 
52  51  55 

81  84  87 

54  54  56 

80  88  92 

52  54  58 

86  86  90 

56  58  64 


90   84 
66   56 


87  86  60 

60  61  46 

96  96  93 

61  67  51 

89  83  60 

60  66  51 

93  85  84 

61  69  54 


90  91  89 

49  55  69 

88  92  95 

55  59  62 

81  86  91 

49  54  62 

93  93  93 

52  53  68 


90   60 
54   67 


35 
50 


34  84 

68  52 

76  76 
54  41 

82  82 

64  56 

93  85 

70  57 

91  80 
67  53 

78  79 

56  46 

92  84 

67  54 

77  78 

57  53 

78  79 
62  53 

73  76 

49  47 

87  83 

62  51 


84  85 

66  56 

66  83 

67  55 


91  96  91 

58  68  67 

90  94  84 

54  56  68 

85  85  75 

41  54  57 

90  94  87 

56  63  68 

85  93  97 

56  61  74 

64  91  91 

55  56  59 

62  85  78 


90 

97 

5o 

67 

88 

7  3 

33 

53 

9:, 

BO 

3  9 
33 

90  |  92 
60 

87 

6*. 

90  ;  92 
56   55   59   63 

74   80   83   64 
44   44   51   5  7 


56   61   60 


82   84   79 
47   65   55 


93   83 
58   65 


92   93 
57   66 


90   94   87 
55   67   68 


93   83 
57   70 


53   53   64 


92   82   89 

67   55   58 


84  j  86 
53 

91 


77  82 

59  53 

92  82 

63  53 

80  75 

62  46 


92 
57 


95   94   88   84 


57 

89  92  94 

63  62  66 

80  87  93 

46  48  59 

78  80  82 
42  42  46 

79  82  87 

47  48  52 


62   67   54 

94   86   88 
68   66   59 


94 

90 

85 

61 

70 

38 

80 

78 

77 

58 

58 

41 

85 

79 

81 

55 

65 

50 

55 


92   97 
56   68 


91   83 
60   56 


85   91   96 
53   55   63 


93   98   90 

59   64   69 


97   78 

61   66  I  58 


80   88   96 
50   49   58 


79   86 
47   49 


74   77   73 
46   43   44 


88 

85 

78 

53 

57 

44 

93 

81 

80 

53 

66 

47 

94 

83 

83 

55 

69 

52 

99 

85 

81 

60 

70 

55 

3  8 

81 

87 
48 

81 
40   43   41 

79   83   89 
47   44   45 


79 

83 

53 

53 

74 

73 

46 

■■,6 

83  83  84 

47  49  51 

77  81  81 

46  48  49 

82  66  91 

47  49  52 

82  85  88 

47  49  52 

79  72  72 

42  39  43 


8  5 

83 

52 

56 

83 

se 

33 

55 

81 

84 

50 

31 

73 

77 

45 

39 

82 

86 

47  50  52 

73  77  76 

45  46  46 

79  82  75 

52  53  55 

70  73  81 

47  50  47 

78  80  77 

52  48  49 

90  80  85 

50  49  47 


47   52   50 


82  85 

53  54 

80  77 

46  48 

86  85 

51  54 

89   83  87 


49 

84 

51 


48   49   51 


85 

74 

72 

75 

74 

57 

63 

46 

45 

45 

98 

94 

85 

89 

93 

58 

71 

49 

49 

52 

87   90   91 
54   56   59 


64  75 

48  61 

89  85 

56  66 


72  77  78 

40  41  41 

80  79  83 

48  47  47 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST 

VIRGINIA 
JUNE  195* 

Day 

Of  Month 

g 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

LOGAN 

MAX 
MIN 

95 
62 

89 
62 

83 

So 

84 
57 

64 
50 

70 
53 

82 
45 

89 
58 

93 
62 

66 
66 

92 
66 

85 
66 

94 

67 

96 
63 

92 

67 

96 
65 

91 
68 

66 
64 

89 
60 

88 
58 

92 

60 

95 
65 

95 
69 

87 
60 

89 
61 

96 
62 

100 
66 

94 
52 

87 
54 

91 
53 

89.0 
60.6 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

92 
52 

88 

60 

30 
54 

83 
54 

65 
50 

67 
47 

78 

46 

84 
52 

90 

5y 

87 
60 

90 
62 

82 
61 

95 
65 

93 
62 

93 
62 

92 

65 

90 
66 

80 
62 

81 
56 

81 
57 

90 
57 

91 
60 

92 
65 

85 
57 

85 

56 

92 
57 

95 
62 

88 

50 

82 

50 

85 
52 

85.9 
57.3 

MADISON 

MAX 

MIN 

91 
58 

88 

62 

81 

54 

83 
55 

64 

48 

70 
45 

78 
49 

85 

55 

90 
00 

84 
63 

89 
64 

83 
64 

93 
66 

94 
61 

91 
63 

93 
66 

92 

67 

85 
63 

66 

58 

86 
57 

89 
60 

92 
61 

92 
64 

84 
59 

85 
57 

91 
58 

95 
69 

89 

51 

81 
51 

85 
51 

86.3 
58.6 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

88 

56 

75 
55 

83 
49 

66 

51 

66 
51 

77 
40 

82 

46 

67 
59 

88 
60 

90 
60 

89 
62 

91 
63 

90 
62 

90 

60 

92 
63 

66 
65 

73 
63 

74 

60 

87 

48 

89 

51 

91 

55 

90 
60 

87 
65 

84 
51 

89 
55 

92 
53 

82 
64 

82 
45 

65 

46 

82 

51 

84.2 
55.7 

MARTINS8URG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
62 

81 
57 

84 
51 

77 
58 

67 

47 

76 
52 

79 

50 

85 
59 

85 
61 

85 
62 

88 
64 

91 
62 

92 
67 

90 
61 

90 
62 

70 
63 

63 

58 

76 
54 

82 

49 

88 

49 

94 

60 

92 
68 

84 
67 

83 
60 

91 
57 

97 
63 

86 
65 

79 
59 

86 
60 

86 

54 

83.9 
58.7 

MATH  I  AS 

MAX 
MIN 

8<> 
59 

78 
60 

79 
46 

75 
50 

67 
47 

73 

41 

75 
46 

83 
58 

63 

55 

84 
59 

81 
61 

88 
56 

90 
60 

85 
56 

88 
56 

72 
64 

64 

57 

71 
56 

79 

41 

84 
46 

69 
53 

88 
62 

83 
64 

81 

51 

86 
50 

92 
52 

82 
65 

77 
56 

80 

50 

78 
48 

80.7 
54.2 

M1DDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 
50 

87 
57 

73 

50 

60 
52 

60 
51 

6* 
43 

75 
46 

88 

54 

85 
61 

84 
62 

87 
63 

61 
65 

89 
64 

86 

61 

88 
65 

92 

67 

66 
65 

79 
65 

75 
52 

83 
55 

87 
57 

90 
61 

90 
66 

60 
52 

82 

54 

89 
56 

92 
65 

81 
48 

81 
49 

84 
53 

82.9 
57.0 

MOOREFIELD 

MAX 

MIN 

92 
64 

81 
65 

82 
51 

81 

58 

66 

54 

76 

44 

77 
47 

87 
61 

87 
60 

83 
64 

86 
64 

93 
60 

94 
64 

90 
60 

89 
63 

76 
66 

69 
60 

75 
59 

84 
50 

90 
50 

94 

50 

93 
65 

90 
67 

85 
53 

92 
56 

96 
57 

85 
68 

82 
54 

84 
51 

82 
51 

64.6 
57.9 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

91 
56 

80 
61 

85 

45 

61 
53 

66 
52 

78 

36 

78 

45 

85 
58 

89 
58 

85 
61 

86 
62 

93 

56 

93 
56 

90 
56 

88 

58 

75 
61 

67 
59 

75 
58 

64 
41 

89 
44 

93 
52 

92 

59 

89 
65 

84 
48 

92 

49 

93 
62 

84 
63 

80 

47 

84 
46 

83 
46 

84.4 
53.8 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
63 

72 
59 

84 
49 

62 
52 

62 
50 

75 
48 

78 
52 

85 
65 

86 
59 

87 
64 

81 
63 

90 

66 

87 
63 

88 
60 

90 
68 

87 
65 

69 
62 

76 

60 

64 

54 

86 
56 

90 
61 

90 
70 

77 
63 

80 
53 

69 

57 

91 
62 

78 
61 

80 
50 

82 
53 

78 
55 

81.8 
58.8 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN. 

91 

60 

75 
57 

94 
55 

77 
55 

65 

51 

76 
47 

74 

51 

86 
62 

87 
59 

89 
62 

83 
63 

90 
63 

90 
69 

90 
60 

92 

65 

88 
65 

71 
64 

77 
60 

85 

51 

88 
54 

90 
60 

90 
65 

80 
65 

80 
56 

88 

57 

92 
59 

81 
66 

80 
50 

85 
52 

85 
50 

83.6 
58.4 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

87 
63 

67 
58 

81 

49 

69 

54 

65 
50 

76 
42 

81 
51 

88 
60 

88 
63 

91 
64 

89 
63 

93 
63 

90 
62 

91 
59 

94 
67 

85 

67 

72 
64 

78 
61 

85 

54 

90 
59 

92 

64 

93 
63 

80 
61 

85 
54 

91 
58 

91 
57 

78 
65 

81 
55 

86 
52 

81 
57 

63.9 
58.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
61 

74 
54 

83 
53 

64 
55 

69 
52 

80 
44 

84 
55 

88 
63 

68 
61 

89 
61 

84 
65 

92 
66 

92 
66 

92 
64 

93 
66 

90 
69 

79 
65 

75 
65 

67 
55 

91 
58 

92 
60 

91 
65 

63 
65 

85 
57 

92 
58 

93 

61 

85 

63 

85 
51 

88 
53 

79 
53 

85.2 
59.5 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

88 

58 

64 
61 

79 

52 

80 
52 

65 

46 

66 

44 

75 
47 

81 
51 

86 

57 

79 
61 

85 
60 

80 
59 

90 
62 

90 
60 

88 
61 

90 
62 

87 
64 

73 
62 

76 
55 

80 
54 

85 
57 

88 
61 

88 
64 

81 
52 

83 
52 

90 

57 

93 
69 

86 
52 

78 
49 

82 
51 

62.5 
56.4 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
66 

73 
57 

80 
54 

60 
53 

65 
50 

76 
52 

82 
54 

86 

64 

85 
63 

88 
67 

84 
66 

89 

68 

88 
67 

88 
63 

90 

66 

65 
69 

81 
68 

76 
65 

63 
58 

87 
60 

90 
65 

93 
70 

60 
63 

83 
54 

89 
57 

93 
65 

63 
62 

61 

54 

85 
53 

88 
59 

63.3 
61.1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
67 

76 
61 

61 

55 

62 

53 

66 

49 

76 
53 

64 
53 

91 
66 

87 

63 

90 
66 

86 
66 

89 
68 

92 

67 

90 
64 

93 
67 

69 

70 

84 
70 

78 
67 

S3 
60 

89 
60 

93 

64 

93 

71 

60 
66 

6  3 
56 

91 
58 

96 
62 

82 

66 

80 

57 

85 
55 

90 
59 

84.9 

62.0 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

91 
58 

81 
66 

50 

80 
59 

65 
55 

77 

49 

77 
49 

88 
63 

86 
56 

87 
62 

84 
62 

91 
61 

94 
64 

91 
60 

90 
63 

81 
65 

70 
60 

73 
59 

91 
52 

89 
50 

92 

58 

91 
66 

87 
68 

84 
55 

92 

56 

96 
60 

85 
68 

80 
55 

83 
52 

SO 
51 

84.7 
58.5 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

78 
53 

76 

55 

78 
45 

72 
46 

58 

41 

70 

36 

78 
42 

82 
62 

76 

53 

62 
58 

75 
54 

86 
50 

89 
50 

88 
51 

66 
59 

85 
57 

74 
59 

68 
54 

78 
42 

83 
46 

8  5 
48 

83 
54 

76 
58 

78 
43 

83 
46 

88 
50 

79 

48 

71 
40 

78 
46 

79 
48 

78.8 
49.5 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

89 

57 

90 
63 

78 
52 

82 

55 

70 
52 

67 

44 

77 
47 

80 
58 

88 
61 

89 
64 

85 
64 

87 

63 

94 
63 

90 
58 

86 
63 

92 
67 

74 
59 

6  0 
08 

75 
48 

87 

48 

91 
63 

94 

64 

91 
65 

81 

55 

87 
55 

93 
57 

94 
64 

61 
55 

80 
53 

84 
51 

83.9 
57.5 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
56 

86 

60 

32 
52 

80 
53 

64 
50 

68 
42 

80 

48 

85 
50 

91 
57 

84 
60 

92 
60 

86 

61 

95 
62 

94 
62 

91 

63 

94 
65 

89 

65 

85 

59 

63 
55 

86 
56 

90 
57 

92 
58 

91 
62 

82 
55 

89 
55 

95 
57 

93 
65 

92 
50 

84 
51 

88 
48 

86.8 
56.5 

POINT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

89 
61 

78 
57 

80 
52 

76 

54 

68 

44 

74 
47 

83 

47 

91 
60 

87 
59 

91 
62 

90 
66 

92 
63 

93 
65 

90 

57 

92 
61 

91 
63 

86 
66 

83 

64 

65 

56 

90 
54 

93 
59 

94 
62 

91 
64 

65 

51 

92 
53 

98 
56 

94 
70 

85 
50 

88 

47 

90 
51 

87.3 
57.4 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

83 
54 

76 
55 

62 
46 

72 
48 

59 
45 

73 
37 

79 
40 

85 
53 

80 
52 

84 
56 

77 
57 

87 
52 

88 
57 

87 
57 

87 
57 

81 
60 

68 
60 

68 
59 

83 
49 

87 
47 

85 

57 

80 
61 

81 

50 

88 
47 

90 
51 

64 
64 

78 
43 

80 
45 

84 
42 

80.6 
51.8 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 

58 

60 
53 

75 
54 

68 
48 

77 
47 

82 
48 

89 
61 

88 
60 

68 
67 

89 
65 

90 
67 

91 
63 

89 
59 

93 

62 

92 

65 

65 
66 

85 
65 

84 

57 

89 
57 

91 

60 

91 
63 

90 
66 

85 
52 

91 

53 

97 
57 

93 
69 

87 
50 

89 
49 

88 
54 

86.5 
58.6 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

82 
49 

72 
49 

75 
49 

64 

47 

55 
42 

71 
42 

74 
43 

80 
58 

74 

54 

80 
60 

74 
52 

84 

54 

84 
62 

82 

57 

82 

58 

78 
53 

71 
58 

65 

50 

77 
51 

80 
53 

81 
54 

81 
60 

75 
62 

76 

50 

62 
52 

85 
57 

77 

64 

69 
42 

74 
48 

78 
49 

76.1 
52.6 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

88 
61 

68 
61 

81 
52 

73 
53 

66 
47 

78 
46 

84 
47 

90 
60 

90 
56 

90 
61 

90 
62 

91 
62 

92 
65 

86 

59 

90 
62 

89 
64 

84 
66 

32 
62 

84 
56 

89 

56 

92 
59 

92 
61 

90 
65 

64 
52 

90 
52 

96 
56 

91 

69 

83 
48 

87 
47 

90 
52 

86.7 

57.4 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

83 
55 

67 
53 

76 
46 

79 
46 

85 
59 

89 
60 

86 
64 

86 
64 

93 
61 

92 
63 

89 
58 

92 
62 

71 
64 

65 

58 

74 
58 

83 
46 

90 
46 

94 
55 

93 

63 

90 
66 

85 
51 

91 
54 

95 
54 

82 

64 

79 
51 

83 

50 

83 
49 

84.3 
56.3 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

89 
56 

78 
60 

83 
54 

80 
55 

63 
51 

74 

45 

78 

47 

83 
62 

86 
60 

88 
62 

81 
63 

91 
66 

69 
62 

88 
59 

89 
62 

84 
64 

68 
63 

74 

66 

85 
49 

87 
50 

89 
57 

88 
64 

80 
66 

62 
53 

89 
56 

92 
56 

80 
61 

79 
49 

81 
50 

77 
50 

82.5 

57.0 

SPENCER 

MAX 
MIN 

86 
66 

78 
62 

81 
52 

71 

53 

65 
49 

77 

49 

62 

47 

68 
62 

64 

60 

88 
63 

85 
64 

89 
62 

90 
64 

89 

60 

90 
63 

89 
65 

79 
67 

79 
65 

82 
55 

87 
57 

90 
59 

90 
62 

86 

67 

82 
54 

88 
52 

95 
58 

86 
69 

78 
56 

83 

49 

85 
53 

84.1 
58.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

81 
62 

82 
55 

75 
47 

73 
53 

68 

41 

63 
48 

69 

44 

74 
54 

77 
56 

77 
58 

78 
54 

84 
63 

80 
59 

81 
52 

85 
63 

81 
51 

75 

53 

61 
51 

69 

44 

80 
53 

65 

54 

80 
60 

72 
50 

75 
55 

77 
55 

85 
62 

80 
62 

84 
57 

87 
63 

95 
51 

77.8 
54.3 

UNION 

MAX 
MIN 

83 
56 

82 
56 

78 
48 

79 

51 

64 
48 

63 
40 

75 
43 

82 

54 

87 

53 

82 
55 

87 
59 

82 

56 

88 
59 

89 
60 

66 
58 

67 
62 

78 
64 

66 
60 

66 
50 

77 
47 

84 
52 

87 
59 

66 
63 

62 

48 

84 

50 

89 
54 

92 
70 

87 
48 

78 
46 

84 
46 

81.2 
54.0 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

92 
60 

83 
62 

85 
52 

83 
53 

66 
51 

77 
44 

85 

47 

91 
61 

91 
61 

9C 
63 

89 
63 

92 
63 

92 
63 

92 
61 

91 

64 

92 

65 

79 
65 

77 

63 

86 
52 

90 

54 

92 

57 

92 

63 

91 
67 

84 
53 

91 
54 

90 
55 

81 

69 

81 
48 

83 
52 

83 
52 

86.4 
57.9 

VIENNA  BRISCOE 

MAX  j 
MIN 

89 
61 

68 
62 

75 
51 

81 
51 

62 

50 

66 
47 

77 
46 

85 
62 

90 
63 

86 
63 

90 
66 

86 

65 

90 
64 

91 
60 

69 
63 

92 
66 

89 
66 

94 

64 

78 
55 

83 
55 

88 
59 

93 
64 

93 
62 

80 
52 

83 

55 

68 
58 

95 
67 

83 
57 

82 
50 

85 
54 

84.7 
58.7 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX  | 
MIN 

86 

61 

88 
62 

60 
-6 

82 
59 

73 
52 

66 
39 

76 

49 

77 
58 

82 
58 

88 
62 

84 
62 

85 

57 

90 
61 

92 

58 

66 

59 

90 
65 

72 
58 

61 

57 

72 
42 

80 

45 

87 

55 

91 
62 

90 
66 

62 
51 

62 
51 

90 
54 

95 
62 

85 
55 

79 
52 

84 
49 

82.6 
55.6 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX  | 
MIN  | 

88 

61 

80 
61 

80 

50 

77 
55 

64 
49 

77 

47 

80 
45 

87 

61 

85 
60 

87 
64 

83 
61 

92 

57 

90 
60 

91 
59 

92 

61 

85 
62 

73 
65 

74 
60 

86 

51 

90 
53 

90 

55 

92 
62 

81 
67 

84 

56 

90 
54 

93 

57 

84 

66 

80 

47 

84 
42 

89 
50 

84.3 
56.6 

WEIRTON 

MAX  j 
MIN 

86 

70 

74 
57 

79 

50 

62 

53 

64 

49 

75 
47 

79 
53 

87 
61 

66 
64 

90 
65 

88 
64 

91 

69 

89 
69 

89 
60 

92 

69 

85 
65 

74 
64 

77 
62 

83 
54 

89 
53 

91 

64 

89 

70 

86 
63 

62 

53 

89 
56 

90 
65 

77 
65 

81 
53 

85 
54 

61 
55 

83.0 
59.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

87 
57 

77 
57 

82 
47 

73 
52 

64 
51 

76 

38 

80 
48 

89 
57 

89 
62 

93 
62 

87 
62 

94 
64 

92 
65 

91 

57 

94 

63 

88 
65 

75 
64 

85 
61 

87 
49 

92 
53 

94 
57 

91 
63 

82 
62 

65 

50 

91 
54 

92 
59 

78 
63 

84 
49 

86 

48 

82 

49 

85.5 
56.3 

WESTON 

MAX 
MIN 

92 

54 

90 
63 

78 
52 

85 
54 

64 
51 

65 
46 

77 

49 

82 
52 

90 
62 

83 
66 

88 
64 

79 
63 

92 
64 

90 
62 

88 
64 

91 
64 

89 
66 

76 
63 

73 
53 

84 
55 

88 
58 

92 
61 

90 
64 

85 
56 

84 
55 

90 
57 

92 
60 

82 

50 

80 
52 

83 
54 

84.1 
57.8 

3*e    r»rer*DCe>    ootea   following   Station    Inde* 


Table  5  •  Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

hlN 

LPi 

:m 

vr 

UK 

Lb 

HEST 

VIRGINIA 
JUNE    1954 

Station 

Day 

Ol  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
f 
< 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 
MIN 

SB 
55 

87 

60 

68 

52 

80 
56 

62 

51 

66 

48 

76 
51 

82 

57 

88 
64 

87 
66 

90 
66 

89 
68 

92 
70 

88 
64 

B9 
65 

91 
69 

84 

65 

80 

63 

76 
53 

85 
57 

88 
63 

91 
63 

90 

65 

79 
55 

63 
50 

89 

61 

92 
67 

79 

54 

81 
53 

85 
56 

63.5 
59.6 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 

82 

6  0 

84 
45 

77 
54 

63 
50 

76 
36 

83 

42 

89 

55 

83 
55 

89 
57 

8B 

51 

90 
59 

92 

58 

91 
62 

90 

60 

82 
63 

77 

63 

65 
59 

81 
49 

86 
49 

91 

50 

90 

57 

86 

61 

88 
49 

92 
50 

92 

53 

89 
65 

84 

45 

85 

45 

87 
44 

84.8 
53.4 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

95 
60 

86 
62 

84 
55 

88 

56 

65 

48 

72 
42 

84 
49 

88 

57 

93 
61 

87 
65 

91 
65 

85 
65 

95 
65 

94 
62 

93 
65 

94 
65 

91 

68 

B9 
62 

90 
60 

90 
57 

91 

60 

93 
64 

94 
70 

88 
58 

89 
58 

96 
62 

99 
51 

88 
52 

90 
51 

89.0 
59.1 

WINFIELD   LOCKS 

MAX 
MIN 

92 
60 

BC 

64 

80 
56 

80 
57 

61 
49 

69 
51 

79 

54 

82 
56 

88 
62 

82 
64 

90 
65 

87 

65 

92 
67 

91 
64 

ae 
66 

92 
68 

90 
70 

84 
65 

85 
61 

86 
60 

90 
63 

92 

66 

92 

69 

84 
55 

69 
57 

91 
60 

95 
66 

89 
53 

86 
53 

89 
56 

86.0 
60.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

BLUESTONE   DAK 
CLARKSBURG   1 
WARDENSVILLE    R    II    FARM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.21 
36 

.17 
27 

.18 
49 

.17 

14  9 

.31 
36 

.22 

46 

.11 
37 

.38 

55 

.16 

56 

.19 

39 

.25 
62 

.11 
43 

.10 
88 

.26 
73 

.15 
53 

.22 
82 

.30 
61 

.11 
38 

.07 

89 

58 

.29 
40 

.11 

26 

16 

.14 
35 

.14 
38 

18 

.22 
34 

.07 
31 

32 

.26 
40 

.33 
51 

11 

.16 
37 

.06 
17 

.15 
17 

.22 
25 

.16 
30 

.26 
8 

.25 
41 

.15 
44 

.21 
19 

.24 
26 

.18 
30 

.27 

7 

.26 
27 

.19 
32 

.21 
17 

.11 
43 

.14 
55 

.10 
36 

.11 
17 

.05 
31 

.05 
17 

.04 
43 

.07 
40 

.04 
29 

.15 
33 

.17 
26 

.35 
14 

.35 
28 

.18 
35 

.24 
20 

.17 

28 

.16 

45 

.27 
2 

.35 

36 

.28 
98 

.25 
8 

.29 
51 

.21 
33 

.31 
17 

.31 
41 

.20 
68 

.26 
37 

.28 
37 

.22 
55 

.37 
21 

.30 
42 

.11 
8 

.12 
33 

.36 
57 

.39 
96 

.37 
54 

.29 
55 

.19 
68 

.19 
23 

.21 
44 

.20 
43 

.28 
71 

6.50 
1181 

4.99 
1511 

B7.25 
B  902 

i  following   Station    Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1953   -   195* 


WEST   VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

ALDERSON 

0 

1 

78 

275 

716 

951 

914 

682 

677 

195 

262 

14 

4767 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

19 

12 

85 

266 

669 

915 

915 

727 

743 

259 

312 

26 

4946 

BAYARD 

31 

55 

229 

485 

826 

1005 

1107 

854 

900 

350 

377 

72 

6291 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

23 

19 

146 

360 

752 

936 

950 

718 

804 

269 

328 

43 

5346 

BENSON 

<> 

6 

88 

266 

678 

880 

925 

659 

729 

215 

245 

13 

4708 

BENS  RUN 

4 

1 

49 

208 

612 

855 

934 

630 

714 

186 

200 

8 

4403 

BERKELEY  SPRINGS 

4 

10 

130 

301 

654 

857 

1061 

740 

768 

255 

246 

21 

5047 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

24 

36 

156 

357 

794 

949 

964 

716 

618 

2  59 

357 

52 

5482 

BLUEFIELD  1 

13 

4 

86 

252 

663 

882 

872 

658 

698 

197 

289 

30 

4644 

BROWNSVILLE 

1 

2 

50 

209 

588 

913 

895 

645 

712 

203 

232 

10 

4460 

BUCKHANNON 

7 

11 

113 

290 

697 

895 

961 

688 

771 

223 

277 

19 

4952 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1 

4 

57 

213 

665 

868 

875 

609 

665 

175 

230 

17 

4379 

CAIRO  3  S 

1 

6 

85 

261 

674 

902 

977 

684 

229 

253 

14 

CANAAN  VALLEY 

64 

109 

256 

504 

825 

1047 

1108 

888 

935 

366 

446 

112 

6660 

CHARLESTON  WB  AP 

0 

1 

49 

184 

578 

841 

830 

596 

665 

165 

225 

13 

4147 

4417 

CRANBERRY  GLADES 

64 

85 

222 

482 

854 

1063 

1074 

844 

913 

366 

449 

106 

6522 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

IB 

24 

159 

377 

787 

973 

1029 

799 

837 

285 

354 

53 

5695 

5773 

FAIRMONT 

6 

4 

80 

247 

601 

869 

975 

685 

777 

2  30 

250 

20 

4744 

FLAT  TOP 

42 

25 

173 

387 

769 

1042 

1031 

825 

881 

353 

411 

87 

6026 

FRANKLIN  3  NE 

7 

9 

63 

236 

618 

817 

943 

668 

690 

222 

273 

21 

4567 

GASSAWAY 

0 

2 

64 

229 

655 

870 

904 

646 

707 

184 

235 

7 

4503 

GLENVILLE  1 

1 

3 

77 

231 

651 

861 

910 

629 

720 

184 

241 

14 

4522 

GRAFTON  1  NE 

e 

2 

102 

324 

719 

907 

993 

728 

786 

250 

274 

29 

5122 

HASTINGS 

l 

6 

99 

311 

699 

937 

1039 

740 

810 

233 

286 

30 

5191 

MOPEMONT 

24 

48 

206 

391 

774 

1013 

1103 

647 

922 

319 

392 

62 

6121 

HUNTINGTON  1 

2 

2 

51 

197 

608 

855 

857 

575 

668 

155 

213 

8 

4191 

HUNTINGTON  WB  CITY 

0 

0 

33 

160 

561 

831 

625 

566 

642 

161 

182 

12 

3973 

4073 

JUNCTION 

7 

9 

lie 

315 

713 

884 

1076 

799 

784 

253 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1 

2 

85 

251 

607 

817 

1012 

678 

696 

227 

209 

11 

4596 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

55 

73 

237 

458 

864 

1071 

1079 

911 

944 

399 

46  3 

100 

6654 

LEWISBURG 

14 

1 

97 

261 

697 

931 

938 

698 

732 

251 

310 

44 

4974 

MANNINGTON  1  N 

5 

12 

110 

324 

707 

950 

1014 

719 

769 

221 

253 

19 

5103 

MARTINSBURG  CAA  AP 

0 

1 

75 

255 

643 

855 

1055 

733 

732 

269 

238 

13 

4869 

MATHIAS 

14 

9 

118 

317 

662 

864 

1004 

734 

761 

273 

300 

36 

5092 

PARKERSBURG  CAA  AP 

0 

0 

61 

229 

604 

880 

947 

669 

760 

205 

227 

16 

4596 

PARKERSBURG  WB  CITY 

0 

0 

50 

215 

593 

854 

919 

625 

729 

193 

207 

14 

4399 

4750 

PARSONS  2 

15 

18 

153 

390 

772 

976 

1052 

822 

PETERSBURG  WB  CITY 

3 

0 

83 

248 

624 

807 

1011 

667 

717 

227 

219 

9 

4615 

4966 

PICKENS  1 

15 

32 

167 

369 

778 

1002 

1067 

829 

900 

315 

409 

67 

5950 

POINT  PLEASANT 

0 

0 

25 

174 

551 

815 

869 

553 

642 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

2 

6 

74 

256 

661 

898 

927 

642 

736 

184 

186 

13 

4585 

RAINELLE 

15 

13 

122 

352 

771 

979 

1015 

751 

821 

299 

345 

45 

5528 

RAVENSWOOO  DAM  22 

0 

1 

50 

213 

625 

858 

904 

613 

699 

204 

230 

10 

4407 

RICHWOOD  2  N 

19 

28 

124 

306 

733 

987 

979 

800 

845 

296 

399 

73 

5589 

RIPLEY 

0 

2 

74 

259 

670 

916 

933 

660 

725 

188 

229 

12 

4666 

ROMNEY  3  NNE 

15 

ROWLESBURG  1 

5 

5 

77 

2  58 

668 

873 

963 

705 

733 

223 

277 

17 

4804 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

29 

29 

161 

376 

806 

1012 

SPENCER 

218 

620 

851 

891 

611 

717 

160 

239 

VALLEY  CHAPEL 

0 

0 

55 

218 

638 

846 

899 

621 

700 

185 

216 

10 

4388 

WEBSTER  SPRINGS 

4 

2 

50 

204 

645 

848 

862 

623 

685 

167 

246 

16 

4352 

WEIRTON 

0 

2 

63 

246 

568 

872 

1025 

702 

805 

238 

252 

19 

4792 

WELLSBURG  3  NE 

3 

10 

106 

336 

673 

910 

1027 

745 

789 

241 

273 

17 

5130 

WHEELING  OHIO  CO  CAA  AP 

2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9 

1 

109 

279 

724 

932 

915 

690 

701 

247 

254 

22 

4883 

DEGREE   DAY   NORMALS    IN   THIS    TABLE   ARE   DERIVED    FROM    THE    PERIOD    1921-1950 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TABLE  2 

V 

•L.I1VJ 

LA  J 

.^J 

L.VJ 

VjTl 

OA 

L. 

U 

tt.u1 

L 

WEST   VIRGINIA 
DELAYED   DATA 

Temperature 

Precipitation 

ays 

'J 

if 

|1 

o 
01 

■ 

> 
< 

.1 

ii 

• 
in 
X 

• 

« 
1 

o 

* 

Q 

1 

No.  of  Days 

H- 

.1 
1* 

>• 

Q 

© 
"5 
a 

O 

Snow. 

Sleet.  Hail        |    No.  of  E 

Station 

Max. 

Min. 

t- 

!ii     Vii 

si 

si 

slJ8.| 

q  o   ;              S  ;    *.  '       £ 

M  K     1                1     *    1      O    i          o 

S<3       .       s  ;  o  loS 

£  S  1    a      s  |    'L! 

APRIL    1954 
FRANKLIN    3   NE 

72.3 

43.6 

S8.0 

85 

25 



22 

9 

222 

0 

0 

7      0 

1 

2.03 

.70 

16 

3.0 

!  i 

2    1    1       7     1 

1       i 

0 

Table  3 

DAILY  PRECIPITATION 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL   1954 
FRANKLIN    3  NE 

.15 

.05 

.08 

.10 

.10 

.70 

.40 

.05 

.20 

.20 

2.03 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

APRIL   19S4 
FRANKLIN   3   NE 

MAX 
KIN 

45 
27 

64 
23 

61 
40 

45 
24 

58 
23 

76 
47 

79 
47 

72 

56 

62 
22 

63 
29 

77 
52 

66 
41 

75 
29 

80 
39 

75 
50 

72 
52 

65 
43 

80 
39 

83 
44 

84 

51 

82 
46 

81 

50 

78 
55 

74 
55 

85 

52 

83 
50 

82 

56 

72 
58 

70 
51 

79 

56 

72.3 
43.6 

Table  5: 


Parkersburg  WB  City 


Table  3: 


Hall 


Table  2: 


Elkins  WB  AP 


Table  2: 


Clarksburg  1 


Table  3: 


Clarksburg  1 


Table  6: 


Clarksburg  1 


CORRECTIONS 
MONTH:   AUGUST  1953 


MONTH:   OCTOBER  1953 


MONTH:   DECEMBER  1953 


MONTH:   APRIL  1954 


Maximum  temperature  on  the  20th  should 
be  88. 


Amounts  on  28th  should  be  .28;  29th, 
.17;  30th,  24;  monthly  total  should  be 
.88. 


Total  degree  days  should  be  973. 


Monthly  precipitation  total  should  be 
2.48;  departure  from  normal  -  .89. 


Amount  on  3rd  should  be  .05;  monthly 
total,  2.48. 


Amount  on  3rd  should  be  .29;  monthly 
total,  3.39. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Statio 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

AR60VALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  i 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BEL1NGT0N 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELO  2 
8LUEST0NE  DAW 
BRANCHLAND 
BRAND ONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

BUCKHANNON 
BURNS V ILL E 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN-ON-GUALEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL! A 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 


COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
OAILEY 

DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  WB  AIRPORT 
FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSSURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSViLLE  2  NW 
GRI'FITHSVILLE 
HACKERS  CREEK 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOG5ETT  GALLIPOLIS  I 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 

HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 

JESSE  RUN 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
HERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 


c-. 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 


0633 I  BARBOUR 

064S|wOOO 

0661 1  NICHOLAS 
HARRISON 
PLEASANTS 

071 0! MORGAN 

8  LEWIS 
LEWIS 
NICHOLAS 

8  MERCER 


MERCER 

SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 


0939 

107i 
106  3 
1173 

1204  PENDLETON 
1215  POCAHONTAS 
1220iUPSHUR 
1262IBRAXTON 
1319  WAYNE 

132b'r1TCHIE 
1363IWEBSTER 

1 1393  I  TUCKER 
;1 526 | BRAXTON 


2920 

3  024 
3072 
3215 


HARRISON 

POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 

RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 
HARRISON 

RANDOLPH 
MARION 
UPSHUR 
MERCER 

PENDLETON 


3238  LEWIS 
3353  MC  DOWELL 
3361  ! 8RAXT0N 
^GILMER 


3630 


YLOR 


3646    CALHOUN 

3749ILINCOLN 
3793HARR1SON 
3616JBARBOUR 
3B46    LINCOLN 

39271  JEFFERSON 
3974JWETZEL 
4200 ;  MASON 
4264    PRESTON 


4281 


_EW!S 


4309MARION 
4369  WETZEL 

!  4378! CABELL 
'4368  CABELL 
4408  MC  DOWELL 

|4478  LEWIS 
14499  HARRISON 
I  4559 I  LEW  IS 
4619  LEWIS 

4697  HAMPSHIRE 

4763 ; JEFFERSON 
*B16IMING0 
,4941  MINERAL 
4971  RANDOLPH 
4994| HARRISON 

5002 IMONONGALIA 
5224  GREENBRIER 
5264  MONROE 
5314JLEWIS 
3323. JACKSON 


39  26 

38  S4 
J7  25 

39  16 


39  02 
39  09 

38  1 

39  09 


39  3 
39  02 
38  5B 
38  2: 


38  50 

38  11 

39  00 


39  03 
SB  37 
3B  22 

38  21 

9  16 
38  27 

38  2B 

38  29 

39  15 
38  11 
38  52 

38  57 
3B  49 

39  08 
39  16 
39  09 

37  58 
39  11 

38  53 

39  23 
39  00 

37  35 

38  42 

39  06 

37  21 
3B  41 

38  56 

39  21 


38  25 
3B  25 
37  26 

36  49 

39  12 
39  06 
39  06 
39  19 


I 

37  27 
33  56 

e 

38  54 

5 

38  51 

3 

37  51 

80  16 

79  36 

80  36 
BO  13 
79  40 

79  49 
60  31 

81  01 
79  22 
81  11 

79  56 
81  45 

81  10 

80  33 


7B  14 
80  21 
80  26 


80  53 
82  12 
79  37 


79  15 

80  06 
60  16 
60  40 
62  21 


01 


61  39 
BO  21 
81  05 
61  04 
81  22 

80  26 
80  16 

80  26 

81  16 
79  53 

79  28 

80  24 
80  24 
80  45 


79  20 

80  31 

81  33 

80  46 

80  51 
60  00 

81  06 
81  59 
80  26 


82  22 
82  27 

61  49 


80  25 
80  20 
78  52 


82  24 

79  00 
60  05 

80  30 

79  51 

60  26 

80  40 


60  56 

"i  °° 


ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
CHARLES  L.  LOBBAN 

DALPHON  RIFFLE 
S  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

iM  S.  JOHNSTON 

MARTS 
MRS.  C.  W.  REA 

M.  RUPPENTHAL  1 II 
S.  A,  P.  SWISHER 
LLIAM  K.  BUTCHER 
MILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAKES  1 .  GALLOWAY 


M.  D. 


Refer 

to 
tables 


K.  IN 


JOHN  6.  SHREVE 

ISS  1LEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
IAM  F.  COMPTON 

GEORGE  B.  THOMPSON 

CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

■A   WATER   SVC   CO 

HENRY    R.    GAY 

,H  B.  FRANKFORT 
CIPAL  WATER  PL 

BERTHA  J.  YOUNG 

ITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 
MRS.  DOROTHY  FOGG 
MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAV1US  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON ,JR 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  8.  MURPHY 

2  3 
2  3 
3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5 

5 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
F  6  K   WELLS 
FRED  G.  ZINN 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 
5 
5 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
A  WATER  SVC  CO 

MISS  E.  J.  WHITE 

1.  MC  1NTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DUL1N 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGRS.  LT.  &  HT.  CO 
.  ROBINSON 
WEATHER  BUREAU 
JEFF  LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 

RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 
P.  KUYKENDALL 

IVERSITY  EXP  STA 
ROY  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
C.  HAMILTON 
M.  BENNETT 

WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANTIBERRY 

Y  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5  6 
2  3  5 


CLOSED  5/54 


Statio 


LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 


NGTON  1  W 
NTON 

NSBURG  CAA  - 
NS8URG  2  W 
AS 


MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

IDVALE 
MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NAOMA    1    E 

EW    CUMBERLAND    DAM    9 

EW  MARTINSVILLE 

AK  HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBUlO 

PHILIPPI 

ICKENS  1 
1EDMONT 
I NEVILLE 
POINT  PLEASANT 

IT  PLEASANT  6  NNE 

;  CREEK 
PRINCETON 

1NELLE 
RAVENSWOOO  DAM  22 
RENICK  2  S 

RICHWOOD   2   N 

ORK   OF    STONECOAL   CR 
RIPLEY 
ROANOKE 
ROCKFCBD 

ROHRBOUGH 

ROWLESBURG  1 

ST   MARYS 

SAND   FORK 

SHAOY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA  2 
THOMAS 
TRI8BLE 
ITYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
;VALLEY  HEAD 

VANDAL  I A 

VIENNA-BRISCOE 

WARDENSVILLE    R   M   FARM 
.WASHINGTON    DAM    19 
.WEBSTER   SPRINGS 

WEIRTON 
iWELLSBURG  3   NE 

(WESTON 

WHEELING   WARWOOD    DAM    12 

WHITE    SULPHUR   SPRINGS 

iwiLLIAMSON 
'WILLIAMSON   2 
WINFIELO   LOCKS 


NEW   STATIONS 


County 


FAYETTE 
BOONE 
LOGAN 
MARION 

MARION 
POCAHONTAS 

BERKELEY 
BERKELEY 


MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 

HARRISON 
GRANT 

RALEIGH 
HANCOCK 
WETZEL 

ETTE 
MORGAN 

WOOD 
WOOD 
TUCKER 

GRANT 
BARBOUR 

RANDOLPH 

INERAL 
WYOMING 
MASON 
MASON 

LEWIS 

MERCER 

GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 

EWIS 
HARRISON 

EWIS 
PRESTON 
PLEASANTS 
LEWIS 
RALEIGH 

HARRISON 

DODDRIDGE 

RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 
GRANT 

EWIS 

iICHOLAS 
BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 
HARRISON 
HARRISON 
LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 
WOOD 
HARDY 
WOOD 
WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

LEWIS 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 
INGO 
PUTNAM 


9  59 
9  29 
8  57 
39  03 


81  22 

80  58 
Bl  49 

81  53 

BO  21 

SO  22 

80  05 
77  59 
7B  00 
7B  32 

81  15 


76  58 

78  54 

79  55 

79  58 

80  20 
79  14 


81  29 
0  30  80  37 
9  39 
7  58  Bl  09 
9  30  78  17 


9  OB 
B  59 

9  21 

■  9  23 
38  55 

37  42 

9  23 


39  09 

36  41 
9  19 


37  40 

7  40 

«  32 


79  02 

81  32 

82  08 
B2  04 


80  21 

80  32 

80  26 

81  43 

80  29 
80  20 

80  30 


81  05 
81  21 

78  43 

79  31 

79  18 

80  25 
80  51 
80  43 

BO  25 
79  33 

79  30 
Bl  50 

80  02 


80  26 

60  27 

80  24 
BO  02 

BO  24 

81  32 
78  35 

61  42 
80  25 

BO  36 
BO  35 
60  28 

60  42 
80  18 

82  17 
82  17 

61  52 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  0.  WADE 

VA  WATER  SVC  CO 
RUSSELL  E.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 

ORA  G.  FROST 
CECIL  A.  CURRY 
CIVIL  AERO.  ADM. 
ROBERT  L.  CR1SWELL 
IRGIL  L.  MATHIAS 


7A    NOVELDA    THOMPSON 
7A   CORPS   OF    ENGINEERS 
7 A    LAWRENCE    A.CRUMRINE 
7A   MRS. RUTH  6.    DARNALL 
7A  IMRS.    LOLA   H.    VANCE 

6pImRS.    JOHN  W.    SAVILLEi 
MID  'CIVIL   AERO.    ADM. 
7A   CORPS   OF   ENGINEERS 
6P   JOHNNY   CHISLER 
6A    JOHN    E.    ELR1CK 

7A  lHARLEY    C.    WALKER 
6P  ICORPS   OF    ENGINEERS 
6P    DR.     Z.    W.    ANKROM 
7A  ;MILES   H.    MARTIN 
7A  JjULIA    M.    HOVERMALE 


2  3  5 

1 
2  3  5 

3 
2)5 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 
2  3  5 

3 
2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


I1D  CIVIL  AERO.  ADM. 
IID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
6P  DELiERT  ROY 
7A  MRS.  BESS  S.  MOHL 
7A  MRS.  MAXINE  LEACH 

7P  NELL  BENNETT 
8A  C.  A.  SUTER,  JR. 
7A  WALTER  C.  BYRO 
*P  E.  C.  WINGER 
5P  HERBERT  C.  DAML 

5P  0.  W.  HITT 

7A  W.  VA  WATER  SVC  CO  ! 

6P  L.  G.  SWING 

7A  ;CORPS  OF  ENGINEERS 

8A  MARY  V.  MC  FERRIN 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


CARTER  ROGERS 
CREED  R.  SUMMERS 

t   OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 

MISS  E.  CUTRIGHT 
WALTER  H.  BOLYARD 
W.  G.  H.  CORE 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESS1NGER 

MRS.  R.  D.  SNIDER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO  . 
HOPE  NATURAL  GAS 
W.  VA  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 
MRS.  GERTRUOE  KING  1 
RAY  M.  HOOVER 

MRS.  GAY  DAVISSON   j 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS. MARGARET  PERKINS] 
NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

MR5.THELMA  SPANGLER 
FRANKLIN  MILLER 

I.  POST 
ROSCOE  H.  JACKSON 
KENT  SWECKER 

MISS  MARY  HORNOR 
PENN  METAL  COMPANY 
UNIVERSITY  EXP  STA  J 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  H,  DONALD 


2  3  3 
3 

3 

CLOSED  1 


:.  STETSON 
GEORGE  P.  PFISTER 

ARTHUR  HENRY,  Jl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 


RWY 


NORFOLK  t  WEST 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

3 

2  3  5 


MISS  FRANCES  VANCE 


(   1-8IG  SANDYi   2-CHEATp   3-GUYANDOT ,   4-KANAWHAf   5-LJTTLE  KANAWHA,   6-MONONGAHELA1 


9-P0T0MAC 1   10-TYGART ,   1 1-YOUGH! OGHENY 


See  page  67  for  refer< 
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CHATTANOOGA:    1954 


WEST  VIRGINIA  -  JULY  1954 

G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md. 

WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  rainiest  July  for  West 
Virginia  since  1943  and  the  precipi- 
tation was  the  seventh  heaviest  for 
this  month  in  sixty  years.   There 
were  flash  floods  on  several  of  the 
smaller  streams,  particularly  in  the 
east-central  portion  of  the  State. 
The  number  of  days  with  thunderstorms 
was  near  normal ,  mean  temperatures 
and  the  movement  of  the  wind  were 
near  normal ,  and  the  percentage  of 
possible  sunshine  was  substantially 
above  normal . 

The  monthly  totals  of  precipitation 
averaged  almost  six  inches,  one  and 
one-fourth  inches  above  normal.   It 
was  the  first  month  with  above  normal 
precipitation  since  March  of  this 
year.   Rainfall  was  below  normal  in 
northern  and  northeastern  counties 
but  above  normal  elsewhere.   Monthly 
totals  ranged  from  2.04"  at  Omps  to 
12.18"  at  Camden-On-Gauley,  and  exceed- 
ed ten  inches  in  Webster  County,  and 
in  portions  of  Greenbrier,  Randolph, 
Upshur,  Braxton,  Nicholas,  McDowell 
and  Wayne  Counties.   These  counties 
also  reported  the  greatest  one-day 
rains,  practically  all  of  which  ex- 
ceeded two  inches  and  several  exceeded 
four  inches.   The  greatest  one-day 
amount  ranged  from  5.12"  on  the  21st 
at  Cabwaylingo  State  Forest  to  0.50" 
on  the  15th  at  Moorefield.   Most  of 
the  month's  rain  fell  during  the  14th- 
21st  but  there  were  good  amounts 
during  the  3rd-8th.   There  was  very 
little  rain  during  the  last  ten  days. 

Heavy  and  recurring  rains  during  the 
14th-21st  caused  flash  floods  on 
several  of  the  smaller  streams.   This 
was  particularly  true  in  the  east 
central  portion  of  the  State;  that  is, 
in  and  near  Webster  County.   On  the 
night  of  the  18-19th,  heavy  rains  in 
the  Cherry  River  Valley  caused  consider- 
able damage,  the  heaviest  of  which  was 
at  Richwood  where  two  forks  of  the 
river  come  together.   Damages  in  the 


valley  downstream  from  Richwood  were 
relatively  small.   There  was  some 
minor  flooding  on  branches  of  the 
Gauley  River.   Heavy  rains  fell  in 
portions  of  the  Elk  River  on  the  19th 
and  in  the  headwaters  of  the  Elk  River 
on  the  20th-21st.   No  damage  from 
these  rains  has  been  reported  although 
the  river  was  almost  two  feet  above 
flood  stage  at  Sutton.   The  town  of 
Welch  in  McDowell  County  was  inundated 
on  the  21st.   However,  the  current  was 
not  swift,  and  damage  was  slight. 

Temperatures  over  the  State  averaged 
relatively  near  normal.   Mean  tempera- 
tures ranged  from  78.1°  at  Williamson 
and  Huntington  WB  City  to  63.7°  in 
Kumbrabow  State  Forest .   Extreme  tem- 
peratures were  107°  at  Berkeley  Springs 
on  the  14th  and  37°  at  Canaan  Valley 
on  the  9th  and  16th.   The  month's 
highest  temperatures  generally  were 
near  100°  and  mostly  on  the  14th-15th. 
Most  low  temperatures  were  from  45°  to 
55°  although  mountain  stations  had 
temperatures  in  the  lower  40 's  and 
upper  30 's.   Although  most  of  these 
occurrences  were  on  the  16th-17th,  a 
number  of  occurrences  were  on  other 
scattered  dates. 

Prospective  production  of  crops  in  the 
Mountain  State  improved  during  the  month, 
due  primarily  to  rains  in  most  areas. 
Some  damage  by  storms  and  flooding 
occurred  in  local  areas.   Northeastern 
counties  were  suffering  considerably 
from  inadequate  supplies  of  soil  mois- 
ture at  the  end  of  the  month.   Corn 
advanced  well.   The  harvest  of  small 
grains  was  practically  completed  and 
most  of  those  crops  were  threshed. 
The  hay  production  outlook  improved 
with  late  cuttings  considerably  heavier 
than  expected  earlier.   Fruit  prospects 
continued  to  be  excellent  as  of  July 
31,  although  late  commercial  apple 
orchards  were  beginning  to  need  rain. 
H.L.A. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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CHARLESTON  WB  AP 
ELK  INS    WB    AP 
HUNTINGTON  WB  CITY 
PARKERSBURG   WB   CITY 
t   Airport   Data 
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Nt 

11 
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6.3 
3.1 

4.8 

45 

47 

36 
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NW 

18 
14 

14 

87 

86 
94 

49 
56 

60 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 
9 
■ 

> 
< 

1 
M 

■s 

i 

i 

a 
Di 
S 
■ 

< 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

67.5 
73.4 
73.8 
73.3 
70.5 

73.3 
74.2 
75.0 
73.3 
74.7 

77.4 
74.2 
72.5 
71.5 
73.3 

72.4 
72.7 
74.0 
70.2 
73.8 

73.3 
72.0 
74.2 
73.1 
71.9 

98 

98 

100 

99 

97 
102 
103 
100 
104 

104 

104 

100 

97 

98 

98 
98 

100 
96 
98 

106 
100 
103 
106 
99 

41 
42 
36 
39 

46 
46 
40 
33 
41 

47 

45 
37 
42 
43 

45 
42 
41 
36 
41 

40 
45 
40 
38 
38 

5.59 
4.20 
2.96 
2.21 
4.35 

9.07 
5.43 
4.46 
3.78 
4.38 

3.16 
3.54 
3.74 
3.28 
5.92 

4.54 
6.66 
5.21 
4.17 
4.92 

2.82 
7.48 
5.80 
4.11 
4.63 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Year 

Temperature 

Precipitation 
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1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 

1940 

74.8 
72.6 
70.3 
74.3 
70.1 

75.6 
72.9 
71.7 
70.0 
72.2 

72.6 
72.3 
73.5 
72.7 
74.9 

76.8 
73.1 
72.6 

77.5 
75.6 

75.2 
72.4 
73.6 
72.1 
72.5 

102 
104 
101 
104 
99 

101 
99 

100 
99 

102 

107 
100 
102 
104 
109 

108 
102 
104 

107 
101 

112 
101 
103 
99 
103 

42 
44 

38 
41 
40 

44 
43 
37 
36 
31 

37 
36 
35 
32 
34 

42 

40 
36 
40 
46 

35 
37 
37 
33 
33 

3.49 
4.83 
3.18 
5.51 
4.84 

3.58 
4.53. 
4.70 
4.49 
5.05 

4.45 
5.09 
4.23 
4.09 
1.90 

4.78 
6.02 
5.21 
4.56 
4.61 

5.10 
3.96 
5.58 
5.81 
4.43 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Year 

Temperature 

Precipitation 

0 

9 

6 

> 

< 

i 
o> 
& 

o 

i 

3 

CO 

i 
1 

n 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

74.4 
73.9 
73.4 
72.6 
72.2 

72.5 
69.2 
73.3 
76.8 
70.3 

73.1 
75.2 
73.7 
72.4 

105 
103 
101 
102 
100 

100 
100 
102 
103 
94 

103 
105 
101 
107 

37 
41 
34 
34 
34 

35 
30 
36 
45 
34 

34 
37 
33 
37 

5.39 
4.44 
6.56 
2.65 
5.54 

3.20 
4.46 
5.44 
5.35 
5.77 

2.97 
3.00 
3.17 
5.88 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

T 
T 
T 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table   for   earlier   years. 


See   reference   notes    following   Station    Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WEST    VIRGINIA 
JULY   195* 


Temperature 


Precipitation 


NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  3  NE 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 


NORTHERN  DIVISION 

t  BENSON 

BENS  RUN 

BRANDONVILLE 
t BROWNSVILLE 

BUCKHANNON 

CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CLARKSBURG  1 
tCRESTON 
ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 
TGLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
t VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

D I  V I S I  ON 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLlNiO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

t  HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 
OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   80   - 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
JULY  1954 


Temperature 

Precipitation 

°>  1 
>  * 

<s 

.  6 
rn  3 
S  6 

< 

.1 

u 

If 

Qb. 

V 
01 

X 

a 

a 
| 

£ 
a 

Q 
| 

a 

No.  ot  Days 

.1 
II 

o 

£ 
S 

o 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

11 

Q  2 

Z  o 

a 

e 
Si 

0 

s 

2 

1 

-i     6 

RAINELLE 

83.9 

55.4 

69.7 

.2 

96 

14 

45 

17 

4 

y\  o 

o :  o 

7.03 

1.24 

2.42 

21 

.0 

0 

! 

7 

6 

3 

RAVENSWOOD    DAM    22 

89.1 

59.8 

74.5 

-       .6 

102 

14 

51 

6+ 

0 

12  i    0 

0  i    0 

5.66 

1.64 

1.68 

21 

.0 

o    1 

6 

4 

3 

RICHWOOD    2    N 

79. 1M 

54.  9M 

66. 5M 

91 

14 

47 

9 

36 

1  1    0 

0  ,    0 

11.60 

3.60 

19 

T 

0     ] 

11 

6 

4 

RIPLEY 

88.6 

58.9 

73.8 

103 

14 

49 

17 

0 

15!    0 

o :  o 

6.11 

2.30 

21 

.0 

0 

6 

4 

3 

SPENCER 

86.6 

59.9 

73.3 

-       .3 

100 

14 

50 

9 

1 

10  1     0 

o ;  o 

5.36 

1.12 

1.88 

21 

.0 

0    1 

7 

4 

2 

UNION 

86.0 

58.0 

72.0 

.4 

101 

15 

48 

16 

8       0 

0  '    0 

7.50 

3.71 

4.10 

19 

.0 

° ! 

* 

4 

3 

WEBSTER    SPRINGS 

87. 2M 

58. OM 

72. 6M 

100 

14 

42 

26 

1 

13  1    0 

0       0 

12.17 

6.26 

3.15 

15 

.0 

0 

7 

6 

5 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

88.8 

56.9 

72.9 

1.3 

102 

14 

49 

17+ 

0 

12       0 

0  |    0 

7.80 

3.88 

3.50 

19 

.0 

0 

10 

3 

3 

WILLIAMSON 

92. 3M 

63. 8M 

78. 1M 

2.0 

103 

15 

20  1     0 

0  .    0 

5.74 

1.31 

2.21 

22 

.0 

0 

7 

4    2 

WINFIELD    LOCKS 

88.6 

62.0 

75.3 

100 

15 

54 

9+ 

12  !     0 

0  i    0 

5.61 

1.37 

2.52 

21 

.0 

0 

5 

*\2 

DIVISION 

73.1 

7.43 

T 

1 

STATE 

72.4 

-       .7 

5.88 

1.28 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    81    - 


DAILY  PRECIPITATION 


HES1 

VIRGINIA 

Table  3 

JULY  1954 

Station 

■3 

Day  of  month 

3 

1  |  2  |  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11   12 

13    14  |  15 

16   17   18 

19 

20   21 

22  I  23  1  24 

25  1  26  I  27 

28   29 

30 

31 

ABERDEEN 

7.0* 

1.04 

.10 

.24 

2.08 

1.47 

T 

.92 

7     .98 

•  18 

■  03 

ALBRIGHT 

3.36 

T 

.30 

.11 

•  10 

1.54 

•  02 

7     .17 

.94 

.18 

ALDERSON 

5.30 

.06 

•  98 

.10 

2.01 

.13  1.40 

•  62 

ALEXANDER 

RECORD  MISSING 

ALPENA  1  NW 

7.98 

.05 

1.00 

T 

.45 

1.06 

T 

.10 

3.75 

.18 

■  23 

.20 

.80 

.16 

ARBOVALE  2 

4.59 

.75 

1.05 

.07 

1.90 

.10 

. 

.72 

T 

ARNOLD 

9.22 

1.02 

.04 

1.29 

.07 

.81 

1.11 

1.80 

3.06 

■  02 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

5.64 

.45 

1.47 

.23 

•  11 

.72 

.07  2.13 

.46 

BAYARD 

5.02 

.09 

.09 

•  07 

.11 

4.04 

.08 

.09 

.08   .37 

7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

5.57 

.31 

.90 

.01 

.43 

.16  2.82 

•91   .03 

8ELINGT0N 

7.93 

•  58 

.02 

•  34 

2.12 

•  02 

3.35 

.05 

.12 

•02   .39 

■  83 

.09 

BELLEVILLE  DAM  20 

6.92 

1.27 

.01 

.63 

2.44 

.40 

1.80 

.37 

BELVA  2  E 

4.80 

.34 

.21 

.33 

.60 

2.76 

.56 

BENSON 

5.46 

.12 

■  10 

.66 

•  04 

.57 

1.90 

•  85 

1.20 

.02 

BENS  RUN 

4.97 

•  67 

.17 

•  47 

1.00 

•  22 

1.55   .89 

BERKELEY  SPRINGS 

2.48 

.17        .22 

.10 

•  08 

.97 

.37 

.47 

.10 

BERLIN 

7.06 

.12 

.43 

.19 

2*60 

1.41 

.91 

.81 

.52 

.07 

BIG  SKIN  CREEK 

8.77 

1.10 

1.10 

2.00 

.81 

1.68 

1.55 

.53 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

9.11 

1.20 

.05 

1.70 

2.18 

1.30 

.30  2.30 

•  08 

BLUESTONE  DAM 

RECORD  MISSING 

BLUEFIELD  1 

7.16 

.08 

.17 

1.43 

.94 

•  26 

.44  3.53 

.31 

BLUEFIELD  2 

8.12 

.15 

.05 

1.31 

.11 

.98 

.98 

•  20 

3.60 

.66   .08 

8RANCHLAND 

7.97 

•  48 

1.14 

.83 

4.02 

1*50 

BRANOONVILLE 

2.73 

.12 

T 

•  05 

•  30 

.63 

.34 

.60 

•  29 

.40 

BROWNSVILLE 

8.77 

.82 

.10 

.89 

1*90 

.77 

1.97 

2.28 

.04 

BRUSHY  RUN 

2.65 

T 

.52 

T 

.62 

1.20 

.02 

T 

7 

.29 

BUCKEYE 

9.68 

.08 

.13 

.74 

.48 

2.60 

2*55 

1.67 

.93 

.50 

BUCKHANNON 

5.87 

.37 

•  03 

.32 

•  01 

1.63 

.02 

1.45 

T 

.79 

.23   .98 

.04 

BURNSV1LLE 

11.05 

•  61 

1.40 

1.36 

1.60 

3.81 

.02  1.62 

.43 

•  20 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

10.40 

1.17 

.02 

.20 

•  24 

2,75 

.01  5.12 

.89 

CAIRO  3  S 

6.33 

.16 

.84 

•  07 

•  45 

1.94 

•  05 

1.67  1.00 

.15 

CAMDEN  ON  GAULEY 

12.18 

.38 

•  28 

1.64 

.26 

2.84 

.20 

3.53 

.15  1.95 

•92   .02 

.01 

CANAAN  VALLEY 

5.57 

.14        .25 

.04 

.34 

•  09 

2.10 

1.94 

.58 

.03 

.03 

.03 

CENTRALIA 

11.90 

T 

.16 

.85 

1.36 

2.19 

.03 

2.15 

.13  3.25 

.49 

1.29 

CHARLESTON  WB  AP        R 

5.11 

.25 

.05 

T 

•  66 

.06 

.11 

.14 

.28 

1.98  1.51 

.06 

.01 

CHARLESTON  1 

5.28 

T 

.66 

T 

.70 

.23 

.02 

T 

.57 

2.69 

.41 

CLARKSBURG  1 

3.22 

T 

•  18 

•  69 

•  30 

1.08 

.14 

.03   .26 

.52 

CLAY 

6.87 

•  05 

.20 

1*68 

1.39 

1.23 

1.82 

.50 

CLENDENIN  2  SH 

6.14 

■  14 

1.95 

.78 

1.40 

3.14 

.73 

C08URN  CREEK 

RECORD  MISSING 

CRANBERRY  GLAOES 

10.98 

.23 

.40 

.10 

1>39 

3.73 

3.62 

1.00 

.02 

.49 

CRAWFORD 

7.32 

•  76 

.01 

•  84 

.01 

•  68 

1.23 

1.42 

.88  1.47 

.02 

T 

CRESTON 

5.68 

•  06 

.75 

•  03 

•  28 

•  69 

1.23 

.23 

1.50 

.89 

•  02 

DAILEY 

4.25 

T 

.50 

T 

1.27 

■  47 

T 

T     7 

1.31 

.02 

•  09 

.01   .19 

.32   T 

.07 

DAVISSON  RUN 

3.72 

.37 

.68 

.26 

1.46 

•  24 

•14   .56 

.01 

DUCK  CREEK 

3.56 

.02 

.36 

•  73 

1.56 

.70 

.17 

EAST  RAINELLE 

8.17 

1.01 

•  69 

.02 

.75 

.20 

1.29 

.15  2.23 

1.74   .02 

.07 

ELK 

RECORD  MISSING 

ELKINS  WB  AIRPORT       R 

6.02 

.59 

T 

.35 

•  44 

•  31 

T 

1.10  1.80 

.03 

•  04 

.22   .95 

.12 

.07 

7 

FAIRMONT 

2.75 

.07 

.06 

.18 

T 

•89   .04 

.01 

T 

.06   .87 

.55 

FINK  RUN 

6.21 

.36 

.42 

■  10 

2.00 

1.44 

.70 

1.14 

.05 

FLAT  TOP 

5.36 

.46 

.08 

.81 

•  23 

.65 

1.89   .82 

•  42 

FRANKLIN  3  NE 

RECORD  MISSING 

GARY 

11.96 

.90 

2.10 

.17 

1.15 

1.38 

.07  4.29 

1.86   .03 

.01 

GASSAWAY 

9.53 

.90 

.80 

.35 

1.20 

1.38 

.11 

.82 

1.92  1.02 

1.03 

GLENVILLE  1 

6.97 

.02 

.56 

.04 

1.19 

•  68 

.03 

1.59 

.01 

2.14 

1.92 

.49 

•  30 

GRAFTON  1  NE 

3.28 

.09 

■  11 

.28 

.93 

.62  1.25 

GRANTSVILLE  2  NW 

7.24 

.21 

.80 

.29 

.91 

1.18 

.03 

.77 

2.37 

.36 

.32 

HACKERS  CREEK 

5.15 

.35 

.15 

.50 

1.25 

1.25 

.25   .50 

.90 

HALL 

6.52 

.03 

.37 

.28 

2.51 

T 

T 

2.12 

.19 

T     .27 

.69 

.06 

HAMLIN 

8.10 

•  83 

•  98 

1.26 

3.24 

1.52 

.27 

HARPERS  FERRY 

2.33 

.28   .03 

.58 

.24 

1.01 

.05 

.06 

.08 

HASTINGS 

4.30 

.45 

.45 

.06 

.88 

.02 

2.42 

.02 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

6.19 

.89 

1.27 

.05 

T 

•  45 

2.46 

1.07 

HOPEMONT 

4.12 

.03       .05 

.26 

T 

.11 

T 

•  08 

T 

1.83 

1.72 

•  04 

HORNER 

7.60 

.12 

.68 

.75 

.04 

1.62 

T 

.91 

1.20 

1.54 

.74 

HOULT  LOCK  15 

2.61 

.08 

.03 

.10 

1.12 

.05 

.14 

.68 

.35 

HUNTINGTON  1 

8.52 

.25 

•  52 

T 

.32 

•  20 

.22 

•  78 

.77  3,55 

1.55 

.36 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

8.14 

.39 

.22 

T 

.37 

T 

T 

1.21 

.18 

3.39  2.32 

.01 

.05 

IAEGER 

RECORD  MISSING 

IRELAND 

10.77 

.32 

T 

1.66 

.10 

.96 

1.60 

1.89 

.45  3.06 

.71 

.02 

ISAACS  CREEK 

4.70 

.30 

.70 

.05 

1.70 

.80 

.65   .50 

JANE  LEW 

5.04 

.34 

.05 

.15 

.03 

•  87 

1.40 

.99 

.14  1.03 

.04 

JESSE  RUN 

5.39 

.75 

. 

1.35 

1.33 

1.00 

.15   .81 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

3.07 

.24 

.52 

1.04 

.14 

.78 

.14 

.02 

.19 

KERMIT 

6.58 

.58 

T 

.92 

1.45 

.92 

2.71 

KNOBLY  MOUNTAIN 

2.21 

.23 

.05 

.15 

1.40 

.38 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

8.16 

.80 

.03 

•  49 

.40 

•  93 

.08 

2.61 

•  45 

.13   .86 

.30 

.08 

LAKE  FLOYD 

RECORD  MISSING 

LAKE  LYNN 

2.20 

.02 

.03 

.01 

.36 

.67 

.03 

.14 

.80 

.1- 

LEWISBURG 

7.94 

.26 

.30 

.22 

.32 

4.06 

.03  1.55 

1.20 

LINOS  IDE 

5.19 

.29 

•  08 

.73 

•15 

T 

.46 

.57 

.16  1.99 

•75   .01 

LITTLE  SKIN  CREEK 

8.70 

1.01 

.01 

.10 

.08 

2.00 

.95 

T 

1.58 

.97  1.00 

T 

LOGAN 

8.78 

.96 

1.17 

•  25 

1.61 

2.03 

2.75   .01 

LONDON  LOCKS 

6.12 

1.33 

.02 

■  60 

.03 

•  06 

.29 

.03  3.28 

.42 

T 

LOOKOUT  2 

7.57 

1.40 

1.04 

•  43 

1>48 

2.30 

.92 

MAO I  SON 

4.52 
8.29 

.63 

.80 

.21 

•  14 
.91 

.02 

•  05 

.40 
1.62 

2.23 

3.60 

1.10 
1.10 

7 

MANNINGTON  1  II 

3.88 

.74 

.19 

•  29 

1.50 

.05 

T 

•02  1*00 

.09 

MANNINGTON  1  W 

2.77 

T 

.17 

•  20 

.07 

•  12 

.02 

1.12 

.14 

.20 

.72 

.01 

MARTINSBURG  CAA  AP 

2.24 

.13        .60 

.50 

.10 

•22   .34 

.24 

.08   .03 

T 

MATHIAS 

3.00 

.13        .86 

.07 

.06 

.75 

.27 

.62 

.17 

.02 

.05 

MATOAKA 

7.13 

.83 

1.45 

•  42 

.43 

.35 

3.00 

.65 

MCMECHEN  DAM  13 

2.74 

T 

.26 

.12 

.77 

.84 

•  03 

.15 

.20 

.37 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3.28 

T 

.03 

.93 

.19 

■  12 

T 

.80 

T 

.25 

.01   .53 

.42 

7 

7 

MIDVALE 

6.39 

1.20 

.46 

■  90 

•  02 

.02 

2.10 

.30 

•  34 

.95 

•  10 

MOOREFIELD 

2.10 

.20 

.40 

•  40 

.50 

T 

T 

.30 

.30 

MOOREFIELD  MCNEILL 

2.78 

1.00 

.13 

.07 

.50 

.71 

.07 

T     .30 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

2.74 

.05 

.25 

•  09 

.49   .16 

■  06 

T 

T     .59 

•  08 

MORGANTOWN  LOCK  ANO  DAM 

2.26 

.11 

T 

.21 

.81 

.14 

.02 

.90 

.07 

MOUNT  CLARE 

5.06 

.26 

.37 

3.31 

.51 

.13   .48 

MT  STOrtM 

4.23 

.21 

.12 

.04 

.06 

3.30 

.06 

•  30 

.14 

NAOMA  1  E 

6.43 

.79 

.03 

•  70 

.02 

.37 

3*10 

1*40   .02 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

3.29 

.83 

.44 

T 

.01   .33 

1*02 

•  14 

NEW  MARTINSVILLE 

2.60 

.78 

.28 

.24 

.10 

•06  1.14 

OAK  HILL 

6.09 

.24 

•  33 

.03 

.08 

.04 

.56 

•02  3*45 

1.27        .01 

OMPS 

2.04 

.19 

.29 

•  59 

•  05 

.40 

.34 

•  10 

.04 

.04 

PARKERSBURG  CAA  AP 

6.81 

.74 

T 

.73 

•  23 

•  04 

.73  1.20 

.08 

•09   .99 

T 

■  98 

.84 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

5.69 

1.03 

T 

•  62 

•  05 

•  08 

.37   .91 

7 

.01 

.27   .51 

7 

PARSONS  2 

RECORD  MISSING 

PETERSBURG 

2.40 

.15 

•  03 

T 

T 

.96 

T 

.74 

T 

T 

.29 

.23 

PHILIPPI 

4.99 

T         .53 

•  18 

.75 

T 

1.63 

.05 

T 

.72   .99 

.02 

•  12 

PICKENS  1 

10.84 

.20 

.56 

•  48 

1.19 

T     .51 

2.60 

.97 

.55   .72 

.76 

•  30 

P I EDMONT 

2.32 

T         T 

.18 

T 

1.30 

.04 

.76 

.03 

.01 

PINEVILLE 

8.33 

.56 

T 

1.55 

.62 

.03 

.67 

•03  3.65 

1*20   .02 

T 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7.53 

T 

.14 

.03 

1.18 

1.46 

.30 

.29 

.07  4.01 

T 

.03 

POLK  CREEK 

7.33 

.23 

.24 

1>44 

1.06 

2.18 

.08  1.88 

.22 

PRINCETON 

6.17 

.57 

T 

.03 

1.18 

.06 

.05 

.97 

•  15 

.22  2.18 

•74   .02 

RAINELLE 

7.03 

.70 

.07 

•  03 

.50 

•  15 

•  80 

7 

1.27 

.05  2.42 

1*03 

•  01 

RAVENSWOOD  DAM  22 

5.66 

.18 

T 

1.18 

1.37 

•  23 

.08 

1.68 

■  94 

Se«  Reference  Not**  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 

Table  3— Continued 

JULY  1954 

•3 

Day  of  month 

Station 

s 

'1 

2  '     3 

4  | 

5  | 

6 

7 

8 

9 

10  |  11  |  12 

13  j  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  I  27 

28  1  29  1 

30 

31 

RENICK  2  s 

7,30 

.07 

T 

.58 

.i8 

.40 

.24 

3.70 

.14   .94 

.43 

•  22 

RICHWOOD  2  N 

11*60 

.15 

.12 

1.62 

.90 

1.95 

.75 

3.60 

.15  2.00 

.20 

.16 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7.18 

•  95 

.77 

T 

2.06 

.95 

1.08 

1.24 

.10 

T 

T 

•  01 

RIPLEY 

6.11 

.42 

•  82 

1.25 

.12 

1.20  2.30 

ROANOKE 

8*00 

.91 

.06 

.79 

.01 

•  93 

1.02 

1.46 

.86  1*90 

.04 

.02 

ROCKFORO 

4.37 

.08 

.45 

.13 

•  68 

1.76 

■  41 

.21   .62 

.03 

T 

ROHRBOUGH 

8.84 

1.30 

1.07 

.09 

1>64 

.93 

1.93 

1.88   T 

T 

ROMNEY  3  NNE 

2.05 

.01 

.01 

.16 

.03 

1.45 

.13 

•  26 

T 

ROWLESBURG  1 

4.53 

.05 

.40 

•  32 

1.98 

.13 

.03  1.13 

.49 

7 

ST  MARYS 

5.30 

T 

.04 

.55 

.20 

•  20 

1.51 

T 

.12 

1.63  1.03 

T 

•  02 

SAND  FORK 

4*50 

.30 

■49 

.20        .35 

.30 

.75 

.10   .85 

.55 

•  65 

SMINNSTON 

RECORD 

MISSING 

SPENCER 

5.36 

•  46 

.04 

1.17 

.02 

.76 

.02 

.40 

1.88 

.51 

.10 

SPRUCE  KNOB 

4.88 

.39 

.03 

.39 

•  46 

.06 

2.72 

.07 

.18 

.24 

.34 

STONY  RIVER  DAM 

3.08 

.26 

.09 

.12 

•  60 

1.37 

.64 

SUGARCAMP  RUN 

8*51 

.47 

1.18 

.11 

.60 

1.70 

1.62 

2.32 

.51 

T 

SUMMERSVILLE  2 

10.83 

.40 

•  65 

1.00 

3.65 

2.93 

2.00 

.20 

SUTTON  2 

11.7* 

.37 

1.20 

1.92 

1.46 

3.00 

2.64 

.45 

.70 

SYCAMORE  CREEK 

4.85 

.34 

.51 

.38 

2.50 

.48 

.09   .51 

.04 

THOMAS 

3.32 

T 

.16 

T 

.52 

.47 

1.33 

•  04 

.03   .05 

.66 

.06 

UNION 

7.50 

.06 

•  50 

.W 

4.10 

.10  1.20 

1.37 

UPPER  DAVISSON  RUN 

2.48 

•  53 

.28 

1.02 

.65 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

RECORD 

MISSING 

VALLEY  CHAPEL 

5.54 

.10 

.11 

.63 

T 

1.57 

1.29 

•  69 

.06  1.08 

.01 

VALLEY  HEAD 

7.00 

.10 

•  69 

1.65 

.02 

.18 

1*98 

.59 

•  48 

.64 

.32 

.15 

VANDAL IA 

7.40 

.60 

.01 

.76 

1.00 

.81 

1*62 

.90  1.68 

.02 

T 

VIENNA  BRISCOE 

5.17 

•  SI 

.95 

.09 

•  25 

T 

1.37 

T 

.02 

1.64 

.04 

T 

WAROEN5VILLE  R  M  FARM 

2.20 

.02 

.65 

.55 

•  19 

.71 

•  06 

WASHINGTON  DAM  10 

2.68 

.10 

•  08 

•  08 

.75 

.02 

1.45 

•  20 

WEBSTER  SPRINGS 

12.17 

■  41 

.01 

.00 

1<24 

3.15 

2.98 

2.52 

•80   .06 

T 

WEIRTON 

2.12 

.15 

.50 

.14 

T 

.52   .06 

•  26 

.13 

•  36 

WELLSBURG  3  NE 

2.13 

.31 

.54 

T 

.15 

•73   .40 

WEST  MILFORD 

6.03 

.69 

.60 

.02 

.55 

2.48 

.72 

.34   .55 

.05 

.03 

WESTON 

8.25 

T 

.10 

.80 

.02 

.31 

2.09 

.01 

1*04 

.10 

1.67 

1.27 

.66 

.18 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

2.73 

T 

.01 

T 

.37 

.09 

.47 

•  23 

.02 

.14 

1.14 

.26 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

7.80 

.12 

.33 

.10 

.42 

.11 

3.50 

.20  1.25 

1.48   .09 

.20 

WILLIAMSON 

5.7* 

•  69 

.  17 

1*46 

.03 

.42 

.55 

2.21 

.21 

WILLIAMSON  2 

5.81 

.69 

.16 

1.79 

.08 

.36 

•  47 

1.85 

.41 

WINFIELD  LOCKS 

5.61 

.34 

1.22 

T 

.78 

2.52 

•  75 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  i 

Observation  tines  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  aod  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing 


REFERENCE  NOTES 

sslgned  on  a  state  basis.   There  wll 

and  direction  from  the  post  office. 


<  duplication  of  numbers  within  a  state. 


e  June  Issue  of  this  bulletin. 
received  too  late  to  be  Included  In 


Degree  days  are  based  < 


Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tin 


See  the  Stati< 


und  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth 
lve  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  loca 


tatlons. 


For 


rla 


tllty  In  the  snowpack  result  in 


ore.   Water 
apparent  in< 


at  7:30  AM.  E.S.T. 
alent  samples  are  dj 
tencles  In  the  recoi 


No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measureme: 

Data  In  the  column  formerly  headed  No. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter 

Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equl 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data 

Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

Observation  time  Is  1:30  a.m.  £.3  T.  of  the  following  day. 


rd  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by 
changed  to  No.  of  Days  .10 
Indicates  recorde) 


stations.   These  st 
lent 


every  10  inches 
carried  for  this  station,  ha 
the  amounts  to  be  published  1 


are  processed  for  special  purposes  and 
w  snowfall. 


published  late 
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WEST  VIRGINIA 
JULY  195* 

Station 

Day 

Ol  Month 

g 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

ALOERSON 

MAX 
M1N 

92 
60 

98 
61 

92 
67 

86 
66 

88 

64 

86 
54 

94 
54 

80 
65 

64 
55 

78 
56 

82 
55 

66 
55 

96 
58 

102 
67 

82 

70 

86 

54 

89 

53 

93 
68 

93 
65 

90 
64 

78 
65 

83 
68 

83 
60 

90 
54 

88 

57 

89 
58 

90 
58 

93 
55 

87 
63 

93 
62 

95 
65 

68.6 
60.5 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
57 

93 
63 

89 
63 

87 
62 

81 
62 

85 
53 

88 

56 

88 

63 

78 
55 

79 
59 

79 
54 

82 
54 

89 
60 

92 
60 

92 
65 

79 

50 

79 
57 

85 
60 

83 

67 

84 
66 

73 
63 

77 

63 

77 

53 

77 
53 

76 
53 

84 
53 

82 

55 

83 
53 

85 

58 

86 
65 

85 
62 

63.4 
58.6 

BAYARD 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 
53 

85 
52 

75 
60 

77 
59 

72 
44 

73 
53 

73 

57 

75 

38 

78 
43 

75 
51 

83 
46 

89 
58 

94 
60 

88 
61 

75 
39 

79 
41 

83 
54 

75 
63 

66 
52 

72 

60 

77 
60 

73 
44 

75 
42 

78 
42 

83 

45 

85 

50 

87 

49 

84 
54 

36 
56 

88 
58 

80.5 

51.6 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

90 
56 

91 
57 

88 
61 

83 
65 

82 
59 

79 

49 

88 
51 

67 
62 

77 
52 

81 
51 

82 
53 

85 
50 

90 
55 

94 
63 

91 
64 

79 
46 

82 

47 

89 
56 

84 
65 

87 
62 

74 
63 

78 
64 

77 
50 

78 

45 

80 
46 

85 

51 

84 
49 

88 

48 

84 
54 

89 
61 

89 

57 

83.7 
55.2 

BENSON 

MAX 
MIN 

92 
59 

94 
58 

97 
63 

83 
67 

86 
61 

82 

49 

82 
57 

82 
60 

62 
48 

88 
54 

88 
58 

69 
58 

93 
62 

98 

70 

90 
66 

82 
48 

87 
49 

88 
59 

86 
68 

92 
58 

80 
66 

83 
62 

84 
48 

85 
51 

88 

50 

86 
52 

92 

53 

93 
55 

92 
58 

93 
62 

95 

63 

88.1 
57.8 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

94 
63 

96 
63 

95 
66 

87 
68 

85 
65 

82 

55 

86 
62 

79 
56 

80 
51 

87 
52 

89 
62 

92 
63 

97 
67 

103 
65 

96 

66 

84 

51 

90 
55 

90 
61 

91 
68 

95 
62 

77 
66 

86 

63 

86 

57 

85 
55 

89 

58 

88 
57 

92 

61 

96 

62 

92 
65 

96 

66 

96 
68 

89.7 
61.3 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

96 

59 

97 
58 

97 
56 

86 

64 

86 
58 

81 

55 

82 
59 

84 
62 

84 

49 

86 
46 

86 
48 

91 
47 

100 
55 

107 
56 

102 
65 

82 

50 

86 
45 

89 

55 

89 
66 

94 
57 

90 
64 

88 
56 

83 
50 

85 

49 

90 
48 

92 

48 

96 

50 

50 

62 

62 

63 

90.0 
55.2 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

88 
52 

6  8 
53 

88 
52 

85 
61 

80 
59 

77 
45 

89 

51 

78 
60 

74 
41 

81 
45 

81 
56 

64 
50 

92 
53 

96 
62 

95 
69 

76 
43 

85 

43 

89 

58 

84 
63 

88 
55 

74 
68 

78 
66 

76 

50 

78 

45 

78 

44 

78 
44 

83 
46 

87 
49 

82 

51 

89 
56 

90 
58 

83.6 
53.2 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

93 

58 

95 
59 

91 
62 

84 
62 

85 

58 

83 
52 

90 
50 

83 

61 

81 
59 

81 

60 

83 
58 

66 
57 

91 
57 

96 
67 

89 
65 

83 
5* 

85 
55 

85 

64 

84 
61 

88 
64 

80 
61 

81 

64 

80 

56 

80 
51 

83 

51 

81 
56 

85 
57 

87 
52 

88 

56 

90 
62 

91 
59 

85.9 
58.3 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

76 
59 

8? 
54 

ee 

5ft 

88 
65 

80 
63 

77 

46 

74 
57 

73 

56 

72 
44 

76 
47 

81 
55 

81 
53 

86 
63 

90 
56 

96 

61 

75 
40 

78 
57 

85 

54 

85 
56 

86 
58 

89 
59 

73 
59 

78 
44 

76 
45 

77 
45 

81 
47 

82 

49 

86 
51 

88 
59 

85 
61 

89 
64 

81.7 
54.4 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
59 

98 

5  9 

99 
63 

99 
64 

99 
62 

81 
50 

84 
55 

81 
60 

82 
49 

87 
52 

87 
63 

90 
58 

97 
63 

99 
68 

95 
68 

82 
48 

92 

50 

93 

90 
68 

88 

60 

75 
65 

85 

67 

83 

51 

84 
53 

87 
51 

87 
54 

93 

54 

96 
56 

95 
59 

96 
61 

97 
52 

90.2 
58.1 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 

58 

89 
64 

81 
64 

82 
61 

77 

49 

80 
56 

75 
59 

78 
48 

85 

53 

82 
64 

86 
56 

92 
64 

95 
65 

92 
65 

78 

47 

85 
51 

86 

60 

85 
66 

89 

57 

73 
64 

81 
67 

78 
50 

80 

50 

84 
50 

83 
51 

87 
52 

89 
56 

87 
58 

91 
61 

92 
63 

84.6 
57.7 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

97 

62 

97 
63 

93 
66 

87 
67 

89 
65 

83 
55 

96 
55 

76 
62 

81 
62 

87 
54 

88 

61 

90 
59 

99 

61 

102 

68 

91 
72 

86 
52 

94 
49 

99 

60 

90 
64 

93 

67 

83 

68 

S3 
68 

83 
58 

83 

51 

85 

53 

86 
54 

90 
56 

92 

60 

92 

64 

94 
65 

95 
66 

89.8 
60.9 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

94 
59 

95 

59 

92 
63 

85 
67 

85 
64 

84 
52 

79 
59 

80 
59 

86 
52 

87 
59 

87 
60 

90 

57 

95 

61 

101 
61 

90 
68 

86 
52 

88 

60 

90 
63 

89 
69 

93 
58 

76 

67 

80 
56 

84 
52 

83 
53 

86 

55 

87 
53 

90 
56 

92 
56 

89 
62 

94 

63 

95 
66 

88.1 
59.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

84 
52 

84 
53 

64 
51 

74 
58 

74 
60 

72 
46 

72 
53 

72 
55 

74 
37 

76 
48 

74 
52 

82 

44 

84 
54 

90 
57 

85 

72 
37 

79 
41 

81 
53 

74 
65 

84 
47 

69 
58 

75 

58 

71 
38 

74 
38 

75 
38 

76 
40 

81 
42 

84 
44 

84 

47 

86 
59 

86 
54 

78.5 
49.3 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
65 

94 
64 

90 
70 

85 
67 

87 
68 

82 
58 

92 
63 

76 
57 

79 
55 

85 
54 

85 
63 

90 

60 

97 
69 

102 
72 

90 
66 

82 
55 

91 
52 

93 
66 

87 
70 

90 
67 

76 
67 

82 
64 

79 

59 

81 

55 

84 
54 

84 
56 

87 

57 

91 
60 

91 
66 

93 

69 

94 
70 

87.5 
62.5 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

91 
64 

97 

64 

96 

71 

94 
68 

88 

67 

90 
57 

85 
61 

93 
62 

78 
56 

81 
56 

87 
62 

88 

62 

92 
65 

99 

70 

103 
72 

82 
56 

83 
53 

93 

64 

96 
69 

90 
68 

92 
68 

78 
68 

*  83 

61 

81 

56 

82 

56 

85 

51 

85 
59 

89 
61 

93 
65 

94 
66 

95 
67 

89.1 
62.7 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

80 
58 

92 
60 

96 
63 

92 
68 

85 
65 

81 

51 

79 
53 

79 
61 

80 

50 

79 
54 

88 
60 

86 
60 

90 
62 

95 
67 

9  9 
68 

81 
48 

81 
52 

92 

60 

90 
64 

87 
60 

92 

60 

74 
65 

83 

51 

83 
52 

S3 
52 

88 

54 

87 
55 

92 

57 

94 
59 

88 
63 

94 
65 

86.8 
58.6 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

85 
50 

86 

55 

83 

60 

79 
60 

77 
56 

72 
49 

80 
48 

76 
57 

72 
42 

71 
50 

70 
50 

77 
44 

85 

50 

90 
64 

87 
61 

74 
48 

75 

45 

80 
54 

77 
60 

83 

52 

71 
59 

75 
61 

73 

48 

75 
41 

75 
42 

76 
43 

79 
43 

80 
43 

80 

46 

84 
53 

84 
52 

78.4 
51.2 

CRESTON 

MAX 
MIN 

90 
52 

96 
60 

95 

65 

93 
62 

86 
66 

85 
53 

84 
54 

86 

59 

80 
51 

82 
51 

88 
62 

86 
59 

90 
63 

99 
68 

103 
68 

84 

51 

83 
51 

88 

59 

92 
68 

89 

59 

91 
64 

80 
66 

85 
53 

82 

53 

84 
53 

86 

54 

86 

56 

90 
58 

92 
62 

91 

64 

96 
64 

88.5 
59.0 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
57 

89 
59 

86 
60 

78 
60 

79 
56 

75 
50 

78 
54 

73 
51 

76 

50 

81 
49 

78 
61 

84 
54 

89 
60 

95 
65 

75 

56 

75 
50 

84 
48 

86 
61 

80 
64 

88 
61 

73 
62 

79 
57 

75 
54 

77 
49 

80 
48 

81 
50 

84 
51 

86 
53 

84 

54 

88 
60 

90 
60 

81.7 
55.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 

63 

88 
64 

83 
67 

80 
60 

78 
51 

77 
63 

76 

58 

79 

50 

86 

57 

84 
64 

89 
61 

93 
71 

97 
66 

79 

61 

79 
51 

86 
54 

86 

64 

85 
68 

91 
60 

74 
67 

82 

64 

79 

53 

81 

54 

84 
55 

86 

55 

89 

58 

90 
60 

87 
64 

92 

66 

94 
67 

85.1 
60.7 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

85 
6! 

86 

6  0 

82 
64 

76 
63 

77 
59 

74 
52 

84 
52 

64 
55 

73 
52 

73 
57 

70 
55 

79 

50 

85 

57 

90 
72 

80 
57 

74 

50 

79 

54 

83 

57 

79 
63 

81 
63 

73 
62 

72 
53 

72 

49 

74 
47 

75 

52 

76 

54 

78 

50 

80 
48 

81 
54 

83 
59 

84 
59 

78.1 
56.1 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

GARY 

MAX 
MIN 

91 
60 

95 
62 

98 
65 

93 
65 

85 
63 

86 
57 

82 

53 

92 

64 

75 
62 

83 
56 

85 
56 

86 
60 

94 
69 

98 
69 

87 
61 

84 
54 

89 
62 

90 
64 

86 
68 

90 
66 

85 
67 

81 
62 

81 
57 

83 

57 

85 

60 

84 
58 

88 
56 

89 

60 

90 
66 

91 
63 

87.5 
61.4 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

95 
58 

96 
63 

92 

66 

92 
66 

90 
68 

83 
52 

86 
57 

78 
58 

81 
53 

87 
54 

86 
58 

90 
60 

97 
62 

100 
68 

93 
67 

82 
52 

90 
50 

91 
58 

89 
65 

92 
58 

77 
65 

85 
67 

82 
56 

84 
53 

86 
53 

87 
54 

90 
56 

92 
58 

93 
60 

94 
62 

95 
65 

88.9 
59.4 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

93 
60 

93 
63 

91 
66 

83 
67 

84 
65 

79 
56 

83 
59 

79 
61 

79 

53 

85 
53 

84 
61 

87 

63 

95 
64 

99 
70 

93 
67 

79 
53 

87 
52 

90 
61 

87 
67 

89 
64 

77 
67 

82 
66 

80 
55 

82 
56 

84 
55 

84 
59 

87 
57 

91 
60 

86 
63 

93 
64 

94 
68 

86.4 
61.1 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

90 
58 

90 
59 

69 
60 

82 
64 

82 
60 

77 
47 

78 
56 

75 
59 

78 
47 

85 
50 

85 

50 

88 
55 

92 
63 

98 
65 

79 
65 

78 

47 

86 

48 

89 

58 

85 
68 

91 
59 

75 
62 

81 
65 

80 
49 

80 
50 

83 

49 

84 
50 

87 
52 

90 

55 

87 
57 

92 
60 

94 
62 

84.8 
56.4 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

89 

60 

95 
61 

97 
65 

92 
66 

85 
65 

65 
53 

82 
60 

85 
60 

80 
53 

81 
53 

87 
63 

67 
61 

91 
65 

98 

69 

102 
68 

83 

53 

82 
52 

90 
61 

90 
61 

88 

61 

92 
61 

79 
67 

85 
59 

83 

55 

84 
54 

81 
56 

86 
58 

91 
59 

93 
64 

90 
64 

96 

67 

88.0 
60.5 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

93 
60 

96 

60 

96 
66 

92 
67 

89 
66 

86 
56 

93 
58 

81 

49 

82 
52 

87 
61 

89 
57 

93 
61 

99 
67 

101 
72 

84 

49 

65 
47 

93 

60 

96 
65 

91 
65 

94 
67 

80 
67 

85 
55 

84 
52 

84 
52 

86 
53 

86 
55 

91 
57 

94 
63 

95 
61 

96 

64 

90.0 
59.5 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

89 
53 

93 

6  0 

93 
63 

88 
65 

79 
57 

74 
52 

73 
52 

75 
54 

80 
51 

80 
54 

81 
60 

89 
64 

89 
64 

93 
64 

99 
64 

80 
47 

91 
58 

87 
60 

86 
59 

88 
63 

80 
61 

82 
62 

79 
50 

88 

53 

81 
54 

84 
56 

86 
57 

88 

57 

84 
60 

92 
63 

92 
65 

85.3 
58.1 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

89 
55 

94 
61 

97 

64 

89 
66 

88 

64 

89 
54 

84 
59 

89 
59 

80 

54 

80 
54 

88 
57 

6s 
57 

92 
60 

97 
66 

104 

68 

83 
50 

82 
50 

91 
55 

101 
63 

90 
60 

91 
63 

61 
63 

83 
54 

81 

54 

82 

54 

85 
54 

80 
56 

89 
57 

92 

58 

91 
65 

94 
61 

88.5 
58.5 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

85 
59 

85 
56 

84 

58 

75 
53 

76 

54 

71 

44 

72 

53 

71 
55 

74 
39 

76 
49 

74 
54 

62 
48 

87 
60 

93 
56 

90 

5  9 

73 
40 

78 
46 

83 
48 

84 
51 

83 

57 

87 
63 

88 
59 

80.5 
52.8 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

97 
62 

96 

63 

91 
69 

88 
68 

87 
67 

85 
55 

94 
60 

80 

60 

81 

50 

87 
52 

88 

61 

94 
57 

100 
58 

104 
67 

98 

73 

85 
52 

94 
46 

98 
62 

90 
67 

93 
63 

80 
69 

84 
60 

81 
56 

82 

54 

85 
53 

85 
54 

89 
57 

92 
59 

94 
66 

94 
67 

94 
66 

90.0 
60.5 

HUNTINGTON  W8  CITY 

MAX 
MIN 

96 
67 

96 
67 

89 

70 

90 
69 

89 

70 

85 
60 

93 
66 

82 
60 

83 
56 

91 
59 

91 
65 

95 

62 

100 
75 

105 
72 

93 
67 

87 
61 

95 
56 

98 
66 

93 
69 

92 
68 

79 
68 

86 

67 

84 
61 

87 

57 

88 
58 

88 
58 

92 
61 

95 
64 

95 

71 

96 
71 

96 
71 

91.3 
64.9 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

94 
63 

97 

6  3 

95 
63 

85 
65 

81 

61 

80 
58 

80 
67 

80 
65 

82 
57 

82 
54 

83 
55 

66 
54 

99 
59 

103 
64 

102 

68 

83 
52 

84 
51 

85 

64 

90 
66 

91 
60 

92 
66 

87 
60 

85 
53 

87 
52 

87 
52 

90 
53 

93 
55 

96 
59 

97 
67 

98 
70 

101 
68 

89.5 
60.1 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

82 

50 

51 

81 
57 

72 
56 

74 
53 

71 
42 

79 

47 

70 
52 

73 
39 

74 
44 

71 
49 

85 
47 

89 
59 

86 
60 

72 
39 

76 

40 

80 
57 

77 
66 

83 
50 

72 

56 

74 
60 

72 
44 

73 

41 

75 

44 

77 
43 

79 
45 

82 
47 

80 
48 

84 

54 

82 
53 

77.6 
49.8 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

90 
57 

92 

60 

92 
63 

86 
63 

83 
57 

80 
52 

89 
52 

75 
62 

60 
51 

80 
55 

79 

54 

64 

51 

89 
65 

97 
69 

95 
65 

81 
49 

84 
50 

88 
57 

85 
55 

86 
71 

74 
62 

80 
65 

79 
53 

80 

47 

82 

50 

81 

54 

84 
54 

85 
52 

85 
56 

90 

57 

90 
59 

84.7 
57.0 

See  referem 
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Table  5- Continued 

DAILY 

T 

E1V 

IPI 

:rj 

\T 

UE 

ES 

WES1 

VIRGINIA 
JULY  1954 

Day 

Ot  Month 

! 

Station 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LOGAN 

MAX 
MIN 

95 
60 

100 
67 

102 
70 

96 
70 

94 

67 

92 
60 

88 
59 

98 
62 

75 
62 

85 
59 

88 
64 

90 
70 

93  100  104 
64   66   77 

66 
59 

88 

55 

94 
59 

98 
70 

91 
71 

93 
69 

83 
70 

85 
65 

86 
59 

84 
64 

86 
59 

89 
60 

90 
60 

96 
64 

94 

68 

93 
68 

91.6 
64e4 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

90 
53 

94 
63 

96 
65 

91 
66 

86 

66 

87 
57 

82 

57 

92 

59 

78 

60 

82 
55 

86 
57 

87 

60 

92   97  101 
60   64   69 

82 
56 

83 
52 

93 
52 

94 
65 

89 
65 

92 

65 

75 
66 

83 
60 

82 

55 

85 
55 

85 
56 

86 

57 

91 
59 

92 
60 

92 
63 

94 
63 

88.4 
60«0 

MADISON 

MAX 

89 

95 

96 

93 

86 

87 

84 

94 

76 

82 

88 

87 

92   97  102 

82 

86 

95 

96 

89 

92 

79 

82 

83 

84 

87 

86 

90 

91 

93 

95 

89.0 

MIN 

52 

62 

68 

69 

68 

58 

58 

39 

59 

58 

62 

62 

63   64   70 

56 

51 

58 

66 

68 

69 

68 

63 

57 

58 

57 

57 

58 

59 

65 

67 

61.6 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

92 

94 

92 

85 

85 

82 

77 

78 

80 

86 

84 

88 

94   98   95 

81 

89 

39 

88 

92 

76 

84 

83 

83 

87 

87 

90 

92 

89 

94 

9  5 

87.4 

MIN 

49 

58 

60 

66 

62 

48 

57 

58 

47 

48 

57 

58 

62   61   62 

46 

47 

56 

67 

57 

66 

61 

48 

50 

49 

50 

54 

55 

57 

61 

63 

S6.1 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 

96 

95 

93 

86 

82 

78 

77 

61 

82 

83 

85 

87 

98  103   83 

81 

66 

88 

89 

93 

84 

86 

83 

85 

89 

89 

94 

96 

98 

99 

102 

88.7 

MIN 

63 

63 

64 

66 

62 

58 

63 

62 

57 

57 

57 

55 

61   64   66 

54 

52 

61 

68 

63 

66 

63 

55 

55 

53 

55 

56 

59 

67 

65 

68 

60.6 

MATHIAS 

MAX 

91 

91 

86 

80 

83 

77 

81 

77 

77 

78 

77 

83 

93   98   87 

78 

81 

85 

85 

90 

83 

81 

79 

82 

84 

34 

88 

90 

91 

94 

95 

84.8 

MIN 

60 

59 

58 

61 

58 

49 

54 

61 

49 

50 

52 

49 

58   64   65 

45 

47 

59 

65 

57 

66 

64 

48 

47 

47 

49 

49 

53 

56 

59 

60 

55.4 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

79 

92 

93 

89 

85 

82 

78 

76 

77 

78 

84 

65 

89   94  101 

80 

60 

86 

88 

87 

91 

75 

83 

80 

81 

84 

86 

89 

91 

90 

93 

85.4 

MIN 

56 

59 

63 

66 

65 

51 

53 

56 

50 

49 

54 

60 

61   68   65 

47 

49 

58 

64 

58 

60 

62 

51 

53 

53 

54 

55 

57 

58 

63 

64 

57.5 

MOOREFIELD 

MAX 

94 

95 

93 

85 

86 

82 

83 

81 

32 

82 

82 

85 

98  103   97 

82 

85 

91 

85 

97 

88 

85 

83 

85 

88 

89 

94 

96 

95 

98 

100 

89.3 

MIN 

61 

61 

61 

64 

61 

51 

58 

64 

52 

53 

57 

52 

60   66   67 

49 

50 

63 

68 

60 

67 

68 

52 

50 

49 

52 

52 

56 

59 

62 

63 

58.3 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

95 

95 

95 

85 

89 

82 

82 

83 

62 

83 

83 

88 

97  101   68 

82 

86 

90 

66 

95 

78 

85 

S3 

85 

87 

87 

92 

95 

93 

98 

98 

88.6 

MIN 

57 

56 

56 

61 

57 

47 

55 

62 

48 

49 

53 

49 

56   62   66 

43 

45 

56 

63 

59 

63 

65 

47 

46 

45 

46 

48 

51 

56 

58 

58 

54.4 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

91 

83 

80 

78 

75 

73 

77 

84 

82 

69 

92   98   78 

79 

87 

86 

85 

92 

75 

82 

78 

81 

85 

85 

89 

92 

88 

92 

93 

84.8 

MIN 

68 

62 

65 

70 

59 

51 

63 

55 

50 

55 

66 

62 

73   66   61 

49 

58 

67 

69 

60 

68 

62 

51 

53 

54 

57 

59 

62 

68 

67 

66 

61.2 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

91 

92 

92 

85 

82 

79 

77 

75 

79 

85 

85 

89 

93   97   88 

81 

88 

88 

86 

92 

76 

83 

81 

62 

86 

88 

90 

92 

88 

93 

95 

86.4 

MIN 

6* 

62 

63 

69 

66 

53 

61 

58 

51 

53 

62 

59 

66   63   65 

48 

52 

61 

68 

58 

68 

62 

51 

53 

52 

54 

56 

58 

63 

65 

68 

59.7 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

92 

93 

91 

90 

88 

80 

78 

84 

81 

83 

88 

89 

93  102   88 

84 

89 

88 

90 

91 

82 

82 

84 

85 

84 

90 

95 

95 

92 

97 

95 

88.5 

MIN 

53 

59 

64 

66 

60 

53 

63 

52 

51 

53 

57 

61 

73   66   60 

48 

53 

58 

60 

60 

60 

59 

53 

52 

55 

54 

55 

60 

68 

65 

70 

58.7 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

93 

97 

91 

87 

86 

82 

74 

79 

82 

88 

87 

91 

95  102   96 

86 

90 

90 

87 

94 

78 

83 

65 

87 

87 

92 

92 

93 

85 

94 

95 

88.6 

MIN 

62 

63 

65 

68 

65 

55 

54 

51 

51 

54 

62 

62 

66   66   60 

47 

55 

62 

67 

56 

63 

62 

51 

53 

55 

53 

63 

65 

63 

68 

72 

60.0 

OAK  HILL 

MAX 

87 

93 

92 

91 

82 

83 

80 

91 

69 

80 

84 

83 

86   93   99 

78 

81 

93 

91 

86 

89 

78 

81 

80 

82 

83 

84 

85 

89 

88 

92 

85.6 

MIN 

63 

63 

05 

65 

62 

55 

56 

58 

55 

55 

58 

57 

59   64   68 

51 

53 

63 

67 

63 

66 

68 

57 

51 

53 

54 

54 

54 

57 

61 

64 

59.3 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

89 

85 

83 

80 

81 

78 

79 

85 

86 

89 

96  101   81 

80 

87 

86 

89 

91 

76 

84 

82 

82 

86 

85 

88 

90 

89 

93 

95 

86.5 

MIN 

68 

64 

68 

68 

65 

55 

63 

56 

55 

54 

64 

61 

73   67   63 

53 

55 

65 

69 

61 

68 

64 

55 

54 

57 

58 

59 

61 

68 

68 

67 

62.1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

92 

95 

90 

87 

82 

82 

83 

77 

78 

85 

86 

91 

97  102   80 

80 

88 

90 

90 

92 

78 

83 

80 

82 

84 

86 

90 

90 

90 

95 

96 

87.1 

MIN 

70 

64 

68 

70 

66 

58 

64 

57 

57 

57 

65 

61 

74   69   66 

55 

58 

67 

70 

62 

69 

64 

56 

57 

58 

59 

60 

64 

69 

70 

68 

63.7 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

PETERSBURG 

MAX 

95 

94 

92 

83 

87 

82 

85 

80 

81 

81 

81 

88 

97  102   95 

81 

85 

90 

87 

96 

84 

85 

83 

86 

86 

89 

92 

95 

94 

98 

99 

88.8 

MIN 

62 

62 

63 

66 

62 

52 

63 

64 

52 

53 

58 

54 

67   69   65 

49 

51 

67 

70 

62 

70 

68 

53 

51 

50 

57 

53 

57 

61 

64 

65 

60.0 

PICKENS  1 

MAX 

86 

87 

82 

75 

76 

72 

80 

70 

75 

80 

76 

84 

86   90   81 

74 

82 

83 

79 

85 

75 

78 

73 

78 

61 

60 

82 

86 

82 

87 

88 

80.5 

MIN 

54 

53 

58 

56 

52 

42 

49 

55 

41 

46 

56 

56 

56   61   60 

40 

44 

55 

59 

51 

57 

59 

43 

43 

44 

45 

47 

48 

50 

57 

56 

51.5 

PIEDMONT 

MAX 

80 

93 

94 

94 

85 

84 

81 

80 

83 

80 

79 

80 

88   95  102 

82 

83 

87 

89 

84 

95 

81 

87 

82 

84 

88 

87 

92 

95 

92 

97 

87.2 

MIN 

59 

60 

64 

64 

62 

51 

60 

64 

52 

55 

50 

53 

60   62   68 

47 

49 

60 

68 

57 

66 

63 

51 

51 

51 

56 

54 

59 

65 

63 

65 

58.4 

PINEVILLE 

MAX 

92 

96 

101 

94 

38 

89 

85 

95 

74 

85 

86 

88 

90   96  101 

89 

88 

92 

92 

88 

91 

81 

84 

85 

86 

86 

68 

94 

93 

92 

95 

89.9 

MIN 

53 

65 

65 

66 

65 

57 

49 

55 

61 

57 

58 

58 

58   63   69 

59 

53 

57 

64 

67 

66 

67 

61 

55 

56 

58 

58 

58 

58 

63 

67 

60.2 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 

96 

97 

96 

89 

89 

85 

89 

80 

80 

87 

89 

92 

98  102  101 

81 

88 

95 

91 

91 

83 

84 

84 

82 

85 

85 

89 

92 

91 

95 

95 

89.7 

MIN 

61 

56 

60 

67 

67 

50 

60 

58 

51 

49 

59 

56 

70   63   64 

49 

49 

60 

67 

58 

68 

65 

53 

52 

53 

53 

55 

54 

65 

65 

67 

58.9 

RAINELLE 

MAX 

91 

91 

89 

60 

81 

76 

89 

71 

80 

80 

79 

85 

92   96   91 

78 

83 

88 

84 

88 

7* 

79 

77 

30 

80 

82 

83 

86 

86 

90 

90 

83.9 

MIN 

52 

56 

62 

62 

59 

49 

50 

60 

52 

51 

52 

52 

53   63   63 

50 

45 

55 

62 

59 

63 

65 

53 

47 

54 

49 

61 

49 

51 

60 

59 

55.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

94 

98 

97 

87 

SB 

87 

88 

82 

81 

85 

87 

91 

97  102  100 

83 

87 

91 

89 

87 

83 

85 

84 

83 

84 

84 

87 

92 

92 

94 

94 

89.1 

MIN 

61 

60 

66 

67 

66 

51 

61 

57 

52 

56 

61 

57 

69   65   63 

51 

52 

62 

67 

59 

65 

63 

54 

54 

51 

54 

56 

58 

65 

65 

67 

59.8 

RICH WOOD  2  N 

MAX 

73 

78 

69 

74 

76 

74 

80 

86   91   83 

74 

77 

81 

77 

83 

74 

74 

74 

72 

73 

76 

80 

82 

80 

85 

85 

78.1 

MIN 

49 

49 

54 

47 

48 

50 

57 

59   63   57 

49 

53 

61 

60 

58 

60 

63 

60 

52 

48 

50 

52 

54 

56 

59 

60 

54.9 

RIPLEY 

MAX 

95 

96 

93 

85 

87 

82 

89 

79 

31 

86 

86 

90 

97  103   98 

81 

88 

90 

90 

91 

77 

83 

83 

82 

85 

89 

90 

91 

91 

94 

94 

88.6 

MIN 

52 

59 

69 

60 

65 

52 

59 

58 

50 

51 

60 

57 

65   66   64 

50 

49 

60 

66 

59 

66 

63 

53 

53 

54 

53 

59 

60 

64 

64 

65 

58.9 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

94 

95 

96 

85 

85 

81 

82 

82 

83 

81 

82 

88 

98  103   97 

82 

85 

90 

86 

96 

85 

85 

83 

84 

87 

87 

93 

97 

95 

100 

99 

89.2 

MIN 

58 

58 

57 

65 

60 

49 

57 

65 

50 

49 

53 

51 

57   61   67 

45 

47 

59 

64 

56 

65 

63 

46 

48 

47 

49 

51 

55 

63 

60 

63 

56.1 

ROWLESBURG  1 

MAX 

91 

92 

90 

80 

31 

62 

78 

77 

81 

85 

84 

88 

94   98   91 

SO 

87 

80 

84 

91 

74 

82 

80 

81 

84 

85 

89 

91 

88 

93 

94 

85.9 

MIN 

60 

62 

59 

66 

64 

51 

56 

61 

47 

52 

58 

56 

62   65   65 

47 

48 

60 

67 

60 

65 

64 

42 

51 

51 

52 

53 

57 

60 

57 

65 

57.5 

SPENCER 

MAX 

94 

93 

91 

84 

85 

61 

86 

77 

78 

85 

84 

89 

96  100   95 

80 

87 

90 

87 

89 

77 

82 

79 

80 

83 

83 

83 

90 

88 

92 

93 

86.6 

MIN 

63 

61 

67 

66 

65 

53 

60 

59 

50 

54 

62 

58 

68   66   65 

52 

51 

64 

68 

59 

67 

62 

57 

51 

51 

54 

56 

58 

63 

65 

62 

59.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

85 

82 

84 

84 

75 

83 

72 

81 

70 

72 

75 

79 

80   82   90 

72 

75 

85 

80 

85 

85 

72 

85 

71 

75 

77 

75 

80 

82 

82 

84 

79.3 

MIN 

61 

65 

64 

54 

59 

50 

57 

53 

46 

50 

52 

59 

58   67   63 

45 

49 

53 

59 

59 

58 

52 

52 

51 

59 

55 

52 

67 

58 

69 

62 

56.7 

UNION 

MAX 

88 

92 

94 

92 

87 

87 

84 

92 

80 

82 

80 

80 

85   94  101 

89 

84 

84 

91 

85 

89 

77 

81 

80 

81 

81 

81 

84 

66 

85 

90 

86.0 

MIN 

57 

60 

66 

64 

56 

54 

51 

63 

55 

56 

60 

52 

56   68   69 

48 

52 

58 

62 

62 

63 

66 

55 

50 

54 

58 

55 

53 

57 

59 

60 

58.0 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 

90 

93 

93 

84 

83 

84 

82 

60 

81 

88 

86 

89 

94   99   98 

80 

89 

90 

88 

91 

74 

84 

82 

83 

86 

85 

90 

94 

92 

95 

96 

87.8 

MIN 

60 

60 

65 

67 

63 

51 

58 

61 

51 

54 

62 

60 

64   67   67 

49 

52 

61 

67 

60 

66 

66 

50 

54 

54 

55 

56 

58 

60 

63 

65 

59.5 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 

90 

93 

94 

92 

86 

63 

81 

80 

78 

79 

85 

87 

90   96  101 

81 

80 

90 

91 

89 

93 

76 

83 

80 

82 

85 

85 

89 

92 

90 

94 

86.9 

MIN 

61 

60 

64 

67 

65 

52 

63 

56 

54 

51 

60 

58 

66   64   67 

50 

51 

50 

61 

58 

68 

64 

50 

52 

55 

54 

59 

58 

65 

65 

66 

59.2 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

81 

95 

95 

93 

84 

85 

79 

82 

78 

80 

60 

80 

85   97  101 

81 

80 

83 

90 

87 

94 

61 

85 

81 

82 

87 

85 

92 

95 

95 

86.4 

MIN 

58 

69 

69 

64 

59 

50 

56 

61 

52 

50 

52 

51 

57   62   66 

46 

47 

58 

64 

56 

63 

64 

50 

48 

47 

50 

50 

54 

61 

61 

56.5 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

93 

95 

90 

82 

84 

80 

90 

78 

81 

83 

100 

89 

68 

89 

91 

77 

84 

81 

84 

85 

36 

89 

90 

91 

93 

95 

87.2 

MIN 

57 

61 

65 

64 

64 

" 

54 

60 

54 

53 

51 

60 

65 

62 

63 

66 

59 

51 

51 

42 

54 

56 

61 

61 

62 

58.0 

WEIRTON 

MAX 

90 

93 

92 

87 

83 

80 

91 

77 

7e 

80 

85 

88 

93  100   95 

83 

66 

68 

89 

92 

83 

85 

81 

35 

66 

90 

93 

92 

66 

93 

94 

67.7 

MIN 

66 

62 

66 

65 

63 

54 

63 

52 

49 

53 

58 

60 

73   65   63 

49 

52 

61 

69 

60 

68 

60 

52 

53 

54 

54 

58 

63 

69 

66 

68 

60.3 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

92 

95 

89 

89 

83 

80 

74 

77 

80 

82 

87 

91 

96  102   92 

85 

90 

88 

92 

94 

78 

86 

82 

86 

67 

90 

95 

96 

67 

97 

98 

83.4 

MIN 

60 

54 

60 

66 

59 

48 

62 

50 

44 

47 

47 

55 

65   58   59 

43 

47 

55 

65 

53 

67 

57 

46 

47 

48 

46 

60 

57 

64 

64 

66 

55.5 

WESTON 

MAX 

84 

92 

94 

90 

83 

34 

80 

82 

78 

79 

86 

86 

88   94   99 

82 

62 

89 

90 

87 

91 

74 

83 

81 

83 

85 

86 

90 

92 

90 

94 

86.4 

MIN 

56 

62 

65 

68 

65 

53 

54 

61 

53 

53 

56 

62 

61   70   68 

52 

53 

56 

66 

62 

64 

67 

53 

55 

53 

55 

56 

58 

60 

64 

65 

59.6 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 

80 

92 

93 

88 

88 

83 

SO 

70 

76 

76 

83 

87 

89   94   99 

81 

82 

88 

86 

90 

91 

79 

85 

80 

85 

88 

89 

91 

92 

86 

93 

86.0 

MIN 

59 

61 

63 

68 

59 

53 

56 

53 

52 

54 

57 

61 

65   65   63 

50 

53 

56 

64 

59 

64 

60 

53 

» 

54 

55 

57 

62 

63 

68 

69 

59.1 

lee  reference  no 

es  f. 

llowlng  Station 

Index 

_ 

85  - 

Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST 

VIRGINIA 
JULY    1954 

Day  Of  Month 

■ 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 

MIN 

95  98 
56      58 

95 

65 

88 
64 

85 
59 

33 
52 

93 
50 

87  85 
64       55 

84       80       90 
54      53      50 

95    102    100 

54       67       67 

86       67 
52      49 

92 
56 

89 

63 

89 

61 

78 

67 

84 
67 

82 
51 

84 
49 

84 
50 

85 
54 

87 
52 

90 
51 

89 

53 

93 
60 

93 

62 

88.8 

56.9 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

94  100 
63      65 

99 

67 

97 

67 

90 
67 

91 
60 

88 
56 

98  77 
64      63 

85      90      89      93    100    103 
58       63      62       63       71       78 

90 
58 

96 
53 

98 
68 

94 

71 

96 

70 

89 
69 

86 

65 

86 

53 

86 

58 

88 

58 

89 

58 

92 

59 

95 
66 

94 
68 

97 

67 

92.3 
63.8 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 
MIN 

88  94 
59      64 

97 

65 

91 
70 

88 
70 

88 

58 

84 
60 

90  80 
64      54 

82       88      86       92       97    100 
56       58      62       63       71       72 

85       85 
55       54 

92 

55 

94 
68 

89 
65 

89 

67 

78 
66 

84 
58 

84 
56 

85 
57 

85 
57 

86 
58 

89 
61 

92 
63 

92 
68 

94 

69 

88.6 
62.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

o  o  > 
(-     < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLARKSBURG    1 

EVAP 
WIND 

.04 
15 

.25 
62 

.24 
33 

.10 
86 

12 

.16 
46 

.20 
42 

.04 
44 

.13 
25 

.19 
45 

.12 
31 

.19 
22 

.18 
33 

.18 
50 

.40 
84 

.22 

66 

.19 
37 

.16 
28 

.11 
44 

.13 
45 

.15 
49 

.05 
27 

.19 
44 

.16 
35 

.17 
24 

.17 
27 

.17 
31 

.16 
28 

.18 
31 

.08 
26 

.18 
36 

BS.05 
1208 

WARDENSVILLE    R   M    FARM 

EVAP 
WIND 

.11 

.17 

38 

.43 
6 

.25 
20 

.19 
28 

.30 
24 

.11 

16 

.09 
10 

.23 
12 

.28 
16 

.19 
19 

.08 
14 

.30 
24 

.31 
38 

.47 
54 

.32 
41 

.30 
19 

.28 

38 

.06 
35 

.36 
25 

.17 
40 

.09 
19 

.27 
16 

.26 
32 

.31 
20 

.38 
24 

.30 
21 

.28 
16 

.29 
18 

.07 
29 

.39 
42 

7.64 
B  779 

STATION  INDEX 


Static* 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSQN 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NM 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 


ST  FOREST 


County 


001 2  UPSHUR 
0094  PRESTON 
0102  MONROE 

|0107;UPSMUB 
01*3  RANDOLPH 


;?*3 


■:s@f 


BELVA  2    E 
BENSON 
BENS  RUN 


BIO  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
8LUEFIEL0  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
8RANCNLAND 
BRAND0NV1LLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

8UCKHANN0N 

BURNSVlLLE 

CABWAYLINGO 


CAIRO  3  S 

CAMDEN-ON-GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRAL1A 

CHARLESTON  wb  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY  1 
CLAY  2 
CLENDEN1N  2   SH 

COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
DA1LEY 

D*VIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  "AINELLE 


FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  I  NE 

GRANT5VILLE  2  NW 
GRI-FI7HSVILLE 
HACKERS  CREEK 


HARPER5  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIOOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CI 
IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOGLY  MOUNTAIN 

KUM6RAB0W  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  CNN 

LEWISBURG 

LINCSJOE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

L I VERPOOL 


POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 


0633  BARBOUR 
06*5  WOOD 

NICHOLAS 
0679. HARRISON 
'  I  PLEASANTS 

07 10  MORGAN 

07is|levis 

082* ! LEWIS 
06**  NICHOLAS 
091BJMERCER 

0923 I  MERCER 
0939  SUMMERS 

1075|LINCOLN 
1063  I  PRESTON 
1173ILEWIS 

120*  PENDLETON 

1215  POCAHONTAS 
122  0  UPSHUR 
1282 | BRAXTON 
19JWAYNE 

28IRITCHIE 
1363  WEBSTER 

1393|TUCKER 
1526! BRAXTON 
157  0  I  KANAWHA 


1 15751 1 
J1677  HARRISON 
,1696  CLAY 
1 1701. CLAY 
1723JKANAWHA 

16  06  HARRISON 
2013JPOCAHONTAS 
2022LEWIS 
205*  WIRT 
2151  RANDOLPH 

2209  TUCKER 
'2217 'HARRISON 

2*68 ! HARRISON 
'263a  GREENBRIER 

2701  HARRISON 

,2718|RANDOLPH 

2920iMARlON 

302*1  UPSHUR 

3072  MERCER 
!3215|PENDLETON 

;3238'lEWIS 
I33S3.MC   OOWELL 
,  3361 J  BRAXTON 

354*   GILMER 

3630    TAYLOR 

J36AB  CALHOUN 
,37*9  LINCOLN 
I  3793 I  HARRISON 
3316  BARBOUR 
|  3846 'LINCOLN 

j 392  J | JEFFERSON 

■397*.  ;WETZEL 
*200|  MASON 
*264   P°£STON 

'4281 'LEWIS 

<.309    MARION 

4361  WETZEL 
■4378CABELL 
'4388  CABELL 
!**08,MC   OOWELL 

j**78LEWIS 
I  4*99: HARRISON 
14559   LEWIS 
'4619   LEWIS 

4697 ! HAMPSHIRE 

4763! JEFFERSON 
4816  MINGO 
4941   MINERAL 
4971    RANDOLPH 
499*    HARRISON 

5002  MONONGALIA 
5224  GREENBRIER 
,528*   MONROE 

15314. LEWIS 
15323 I  JACKSON 


38  53 

39  28 
39  00 
37  35 


38  56 

38  1* 

39  03 
39  03 

38  17 

39  19 
39  33 

39  41 
39  26 

36  59 

39  30 
39  41 
38  25 

38  25 

37  28 

39  49 
39  12 
39  06 
39  06 
39  19 

39  23 

37  50 
39  22 

38  35 

39  17 


81  01 
79  22 
81  11 

79  56 
81  45 
81  10 

80  33 


80  16 

81  07 

79  20 

60  31 
81  33 

80  46 

80  51 

90  00 

81  06 

61  59 
BO  26 
80  07 


82  22 ,   675 


82  24 

79  00  1  1400 

80  05  I  3210 
60  30   1110 


39  43   79  51 


Obser 
vation 
time 


Observer 


ESLE  BOND 

MONONGAHELA  POWER  CO 

ILES  L.  L0B8AN 
MRS.  OALPHON  RIFFLE 
ILLIS  G.  GAINER 

ETT1E  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARO  R.  FULK 
I,  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LLIAM  S.  JOHNSTON 
D.  MARTS 

S.  C.  W.  REA 

M.  RUPPENTHAL  III 
S.  A.  P.  SWISHER 
LLIAM  K.  BUTCHER 
MILTON  GAS  CORP 
K.    CALDWELL 

A  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERL1N  H.  ADKINS 
JAMES  I.  GALLOWAY 
).  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
ISS  ILEAN  WALTON 
R.  ARTHUR  B.  GOULD 

ROLAND  H.  SCOTT 
OREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 


!GE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
.S.    WEATHER   BUREAU 

.  VA  WATER  SVC  CO 

ENRY  R.  GAY 
SARAH  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
EDERAL  PRISON  CAMP 
USS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 
DOROTHY  FOGG 
V.  E.  TALBOTT 
LAVIUS  E.  BROWN 
MRS . S . R . HARR 1  SON , JR 

WEATHER  BUREAU 
'  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  B.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
L.  OAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

0   K  WELLS 

ED  G.  2INN 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
A  WATER  SVC  CO 

MISS  E.  J.  WHITE 

G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DUL1N 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGRS.  LT.  6  HT.  CO 
i.  ROBINSON 
WEATHER  BUREAU 
LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 

C.  A.  MOORE 
RETA  GOLDSMITH 
JAMES  MYERS 
.  KUYKENDALL 


IVERS1TY  EXP  STA 
IY  A.  OEMPSEY 
7A  DAVID  A.  ARNOLD 
5P  0.  C.  HAMILTON 
W.  M.  BENNETT 

WEST  PENN  POWER  CO 
HUGH  A.  SCOTT 
LOUIS  E.  CANT16ERR1 
BETTY  J.  RADABAUGH 
BROOKS  E.  UTT 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5   7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
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2  3  5   7 

2  3  5   7 


2  3  5   7  C 


Subo 


LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 

NINGTON  1  N 

MANNINGTON  1  W 

RLINTON 
MARTINSBURG  CAA  AIRP0R1 
MARTINS8URG  2  W 
MATH  IAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MIDVALE 

MOOREFIELD 

M00REF1ELD  MC  NEILL 
HORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 
MOUNT  CLARE 
,MT  STORM 

JNAOMA  1  E 

iNEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 


'PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 

I  PARSONS  2 
PETERSBURG 

jPHILIPPI 

JPICKENS  I 
IplEDMONT 
IP1NEVILLE 

POINT    PLEASANT 
POINT    PLEASANT   6   NNE 

;POLK  CREEK 
|PRINCETON 
iRAINELLE 

PAVENSWOOO    DAM    22 
iRENICK   2   S 

IrIChWOOD   2   N 
|RT   FORK   OF   STONEC0AL   CR 
RIPLEY 
1  ROANOKE 
JROCKFORD 

>OHRBOUGH 

ROWLESBURG  1 
^ST  MARYS 

SAND  FORK 
ISHADY  SPRINGS  2  ESE 

!SHINNSTON 

SMITHBURG 
■SMITHVILLE 
I  SPENCER 
'SPRINGFIELD  2  S 

(spruce  KN08 

STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
ISUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

I  SYCAMORE  CREEK 
Iterra  ALTA 

THOMAS 

TRIBBLE 

TYGART  DAM 

UNION 

lUPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
'VALLEY  CHAPEL 
'VALLEY  HEAD 


VIENNA-BRISCOE 
WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 


;WELLSBURG  3  NE 

IWESTON 

.WHEELING   WARWOOO    DAM    12 

|WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON    2 
IWINFIELD   LOCKS 

NEW   STATIONS 


County 


KANAWHA 

FAYETTE 

BOONE 

LOGAN 

MARION 

MARION 

POCAHONTAS 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

RANDOLPH 

HARDY 

HARDY 
MONONGALIA 

MONONGALIA 

RRISON 
GRANT 

RALEIGH 
HANCOCK 
WETZEL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

INERAL 
WYOMING 

MASON 
MASON 

LEWIS 

IERCER 
GREENBRIER 

ACKSON 
GREENBRIER 

CHOLAS 
LEWIS 
JACKSON 

EWIS 
HARRISON 

.EWIS 
PRESTON 
PLEASANTS 
LEWIS 
RALEIGH 

HARRISON 
DODDRIDGE 

ITCH  IE 
ROANE 

■SHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 

CHOLAS 
BRAXTON 

HARRISON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

EWIS 
RANDOLPH 


910* [LEWIS 
9169  WOOD 
9281  HARDY 
9309  WOOD 
9333  WEBSTER 


38  12  Bl  22 

39  04  ,  BO  58 
3B  03  I  Bl  49 

44  Bl  53 

39  33  BO  21 

39  32  i  80  22 


39  59 
39  29 
3B  57 

39  03 


78  54 


39  09 

39  3B 

39  37  j  79  58 

39  13   BO  20 

39  17 


37  52 
40  30 
39  39 
37  58 
39  30 


HANCOCK 
BROOKE 
LEWIS 
OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 
PUTNAM 


81  29 


5B 

33  15 
38  S4 
38  49 

38  56 

39  03 

38  59 

39  21 
39  23 

38  5  5 

37  42 

39  23 
39  17 

39  04 

38  48 

39  26 

38  41 

39  08 
38  50 
38  17 


Ti   n 


39   21  81    26 

39   16  Bl    34 
39    06 

39   00  79   07 

39   09  BO   02 

60  13 
79  02 

81  32 

82  06 
82  04 


6  39  14 
2  39  27 

2  39  09 


36  33 

38  56 

39  21 
39  06 

39  16 

36  29 

40  24  j 
40  19 

39  02 

40  06 

37  49  I 

37  40 

37  40 

38  32 


80  32 

80  26 

81  43 
80  29 
80  20 

80  30 

79  40 
Bl  12 

80  26 

81  03 

BO  19 
80  43 
31  05 
91  21 

78  43 

79  31 

79  18 

80  25 
BO  51 

80  43 

BO  25 
79  33 

79  30 


6PJMRS.  JOHN  W.  SAVILLe  2  3  5 

MID  ]MID  iCIVIL  AERO.  ADM.    i  2  3  5 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  2  3  5 

6P  JOHNNY  CHISLER  3 

8A  JOHN  E.  ELRICK  3 


107* 
2*10 
2*2*. 


:■*?? 


1120 
Bl  32  |  634 
78  35  |  1200 
81  42  j  600 
90  25  ,  1560 


30  36 
BO  35 
SO  28 
30  42 

80  18 

82  17 
82  17 

81  52 


1050 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


CORPS   OF   ENGINEERS  2   5   5 
JOHN   0.    WADE 

VA   WATER   SVC   CO  2   3   5 

RUSSELL    E.    WHITE  3 

JAMES   N.    MORGAN  2   3   5 
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to 
tables 
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8A  iORA   G.    FROST 

ID   CECIL   A.    CURRY 
MID  [CIVIL   AERO.    ADM. 
MID   ROBERT    L.    CRISWELL     I 

6P   VIRGIL   L.    MATHIAS 

7A    NOVELDA    THOMPSON 
7A  ICORPS   OF    ENGINEERS     ' 
7A  .LAWRENCE    A.CRUMRINE 
7A  iMRS.RUTM  G.    DARNALL 
7A    MRS.     LOLA    H.    VANCE      ' 


2  3  5 


7A  HARLEY  C.  WALKER 
6P  ICORPS  OF  ENGINEERS 

6P  JDR.  Z.  W.  ANKROM 
7A  MILES  H.  MARTIN 
7A  JULIA  M.  HOVERMALE 

I  ID  CIVIL  AERO.  ADM. 
110  {U.S.  WEATHER  BUREAU 
6P  DELBERT  ROY 
7A  MRS.  BESS  S.  MOHL 
MRS.  MAXINE  LEACH 

NELL  BENNETT 

I.  SUTER,  JR. 
WALTER  C.  BYRD 
E.  C.  WINGER 
HERBERT  C.  DAHL 

0.  W.  HITT 

W,  VA  WATER  SVC  CO  ' 

L.  G.  SWING 

CORPS  OF  ENGINEERS  , 

MARY  V.  MC  FERRIN   i 

CARTER  ROGERS 
CREED  R.  SUMMERS 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 

MISS  E.  CUTRIGHT 
WALTER  H.  60LYARD 
W.  G.  H.  CORE 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESSINGER 

MRS.  R.  D.  SNIDER  \ 
HOPE  NATURAL  GAS  CO  ' 
HOPE  NATURAL  GAS 
W.  VA  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 
MRS.  GERTRUDE  KING 
M.  HOOVER 

,  GAY  DAVISSON   , 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS. MARGARET  PERKINS, 
NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.THELMA  SPANGLER  ! 
FRANKLIN  MILLER 

k,  POST 
ROSCOE  H.  JACKSON 
KENT  SWECKER 

6P  JMISS  MARY  HORNOR 
9A  PENN  METAL  COMPANY  | 
9A  [UNIVERSITY  EXP  STA 
7A  ICORPS  OF  ENGINEERS 
BA  THOMAS  H.  DONALD 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5   7 
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2  3  3 

3 

3 
2  3  5 


■.  STETSON 
GEORGE  P.  PF1STER 

ARTHUR  HENRY,  Jl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 


R*Y 


NORFOLK  6  WEST 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2    3  5   6    7 

3 

2    3  5  i 

2    3  5 

2   3  5 

2    3  3        7 

2   3  5 

2  3  5        7 

2   3  5        7 

3 

2   3  5 


1-BIG  SANDY. 


3-GUvAND0T  ,        4-KANAWHA , 


6-MONONGAHELA 


8-OHIOi        9-P0T0MAC, 


11-YOUGHIOGHENY 
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WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1954 

G.  N.  Brancato,  Section  Director  -  Baltimore,  Md, 

WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  fourth  wettest  August  of 
record  for  the  State  and  the  wettest 
month  in  nine  years.   Mean  temperatures 
averaged  near  normal,  the  number  of  days 
with  thunderstorms  was  considerably  more 
than  usual,  the  average  speed  of  the 
wind  was  slightly  above  normal,  and  the 
percentage  of  possible  sunshine  was  be- 
low normal.   There  were  no  reports  of 
flooded  streams  during  the  month.   A 
tornado  occurred  at  Parsons,  and  another 
was  reported  near  Falling  Waters  in 
Berkeley  County  on  the  16th.   However, 
there  were  no  reports  of  unusual  proper- 
ty damage  due  to  severe  storms. 

Rainfall  was  above  normal  except  at  a 
few  stations  in  the  extreme  southeastern 
counties.   Thunderstorms  were  frequent, 
as  indicated  by  their  occurrence  at 
Charleston  on  fifteen  days.   Monthly 
totals  ranged  from  12.72"  at  Lake  Lynn 
to  1.97"  at  Bluefield.   Precipitation 
was  five  or  more  inches  above  normal  in 
most  northern  counties  except  that  it 
was  somewhat  less,  though  still  well 
above  normal,  in  the  northern  and  north- 
eastern panhandles.   It  was  two  or  more 
inches  above  normal  except  in  the  south- 
ern counties  and  at  scattered  stations 
near  the  Ohio  River.   However,  the 
rains  were  frequent  and  were  distributed 
through  the  month  so  that  flooding  was 
avoided.   The  greatest  one-day  amounts 
generally  were  one  to  two  inches  and 
occurred  on  one  of  several  dates  through 
the  month.   The  largest  one-day  amount 
was  2.73"  at  Beckley,  Va.  Hospital  on 
the  6th,  and  the  smallest  was  0.65"  on 
the  5th  at  Sand  Fork  in  the  Clarksburg 


Water  Board  system. 

August  temperatures  averaged  only  three 
tenths  of  a  degree  below  normal  and  there 
were  no  marked  departures  from  normal  in 
any  area.   Mean  temperatures  ranged  from 
76.8°  at  Logan  to  64.3°  at  Kumbrabow 
State  Forest.   Extreme  temperatures  were 
100°  at  Williamson  on  the  17th  and  37° 
at  Canaan  Valley  on  the  8th.   In  general, 
the  highest  temperatures  of  the  various 
stations  were  on  the  1st  or  16th  but 
some  occurrences  were  on  other  dates. 
Maximum  readings  were  in  the  nineties 
except  that  scattered  stations  in  all 
parts  of  the  State  had  highest  tempera- 
tures in  the  eighties.   Most  of  the  low- 
est temperatures  were  in  the  forties  on 
the  12th. 

The  frequent  showers  during  the  month 
improved  the  growing  conditions  of  crops. 
Pastures  were  90%  of  normal,  a  consider- 
able improvement  since  the  end  of  July. 
FavoraDle  growing  conditions  improved 
the  prospective  hay  supplies.   Late  cut- 
tings of  hay* were  making  heavier  yields 
than  those  crops  harvested  earlier. 
However,  some  difficulty  was  encountered 
in  harvesting  due  to  unfavorable  weather 
for  proper  curing.   The  improved  con- 
ditions also  increased  the  prospective 
production  of  corn  and  the  crop  was  well 
advanced  by  the  end  of  August.   The  rains 
improved  the  fruit  crop  and  apples  sized 
better  with  the  addition  of  moisture. 
Tobacco  growth  was  well  advanced  by 
August  31st  but  harvest  of  the  crop  had 
not  begun  due  to  the  green  color.  -  H.L.A. 
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•   This   datum    Is   obtained 
by  visual   observation 
since  recording  equip- 
ment   is   not   available. 
It    is  not   necessarily 
the   fastest   mile  occur- 
ring during   the   period. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

ID 
| 

1 

1 

M 

s 

1 

J3 

CD 
> 
< 

ll 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 

69.8 
72.1 
70.8 
71.5 
73.3 

72.6 
70.9 
73.7 
73.5 
76.0 

73.6 
70.4 
71.4 
70.7 
71.3 

75.4 
69.4 
70.9 
70.8 
70.8 

73.5 
69.3 
72.7 

96 

98 

103 

104 

97 
100 

96 
100 
100 

98 

98 

105 

95 
.96 

98 
93 
101 
99 
98 

105 

95 

102 

41 
41 
38 
40 

40 
42 

44 
34 
45 

43 
35 
38 

32 

40 

47 
41 
37 
37 
39 

40 
35 
37 

5.48 
2.55 
3.38 
2.07 
3.01 

2.82 
2.91 
7.51 
2.64 
3.15 

5.14 
2.40 
2.64 
2.88 
4.25 

5.15 
4.64 
2.82 
3.03 
2.03 

6.71 
3.64 
3.18 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
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1914 

71.8 

100 

40 

4.86 

0 

1915 

69.4 

99 

36 

4.84 

0 

1916 

72.9 

104 

40 

4.76 

0 

1917 

71.6 

102 

39 

3.53 

0 

1918 

76.0 

110 

43 

3.96 

0 

1919 

70.2 

100 

40 

4.54 

0 

1920 

71.1 

95 

42 

4.27 

0 

1921 

69.7 

98 

37 

5.20 

0 

1922 

68.9 

98 

31 

3.87 

0 

1923 

71.0 

99 

33 

4.39 

0 

1924 

71.7 

104 

34 

4.63 

0 

1925 

70.7 

100 

33 

1.86 

0 

1926 

74.0 

105 

38 

6.94 

0 

1927 

67.1 

94 

34 

4.33 

0 

1928 

74.0 

103 

39 

5.36 

0 

1929 

69.1 

101 

33 

3.31 

0 

1930 

70.7 

112 

30 

2.20 

0 

1931 

71.6 

102 

39 

6.38 

0 

1932 

72.1 

104 

38 

3.04 

0 

1933 

71.5 

102 

38 

5.38 

0 

1934 

71.6 

99 

35 

5.37 

0 

1935 

73.2 

101 

33 

6.71 

0 

1936 

75.2 

105 

36 

3.96 

0 

Temperature 
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1937 

74.4 

101 

40 

5.83 

0 

1938 

73.7 

100 

35 

2.58 

0 

1939 

72.7 

99 

35 

2.19 

0 

1940 

71.4 

98 

34 

4.83 

0 

1941 

71.2 

102 

32 

4.80 

0 

1942 

71.1 

100 

30 

7.22 

0 

1943 

72.3 

105 

38 

3.95 

0 

1944 

72.2 

105 

32 

2.96 

0 

1945 

71.0 

98 

31 

3.72 

0 

1946 

67.4 

98 

30 

2.75 

0 

1947 

75.8 

101 

39 

4.65 

0 

1948 

71.5 

105 

36 

3.89 

0 

1949 

72.9 

98 

36 

4.33 

0 

1950 

69.8 

95 

33 

3.17 

T 

1951 

71.0 

99 

28 

2.75 

0 

1952 

71.8 

99 

28 

5.04 

T 

1953 

72.0 

103 

33 

2.53 

T 

1954 

71.5 

100 

37 

6.74 

T 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table    for    earlier    years. 


See   reference   notes    following   Station    Index 
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65.6 

71. 1M 
70.6 
73.1 
72.0 

-  .2 

-  1.2 

-  1.0 

87 
93 
92 
94 
93 

25 

16+ 

16+ 

16+ 

16+ 

39 
45 
45 
49 
50 

14 
14 
12 
14 
14 

47 
3 
9 
0 
0 

0 
4 

5 
6 

4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.60 
7.06 
5.11 
7.79 

7.75 

4.22 

4,04 
3.69 

1.76 
2.35 
1.30 
1.79 
2.35 

5 
21 
31 
21 
21 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

11 

16 

12 
10 

8 
5 

2 
7 
7 

3 
1 
1 

1 

2 

MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

81.5 
84.6 
83.6 
83.1 
82.4 

58.3 
61.3 
57.2 
62.1 
60.5 

69.9 
73.0 
70.4 
72.6 
71.5 

-   .2 

1.0 

92 
95 
93 

94 
97 

16 
19 

1  + 
16+ 

1 

43 
49 
43 
50 
49 

12 
12 
12 
13  + 
14 

12 
1 

11 
0 

3 
5 
4 
4 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 

0 

4.06 
5.20 
6.89 
7.46 
6.01 

4.23 
2.42 

.71 
1.25 
1.30 
1.25 

.95 

5 
21 

3 

5 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
13 
15 
12 
11 

3 
3 
4 
8 
7 

0 
1 
2 
2 
0 

ROMNEY  3  NNE 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

83.7 
75.5 
83.1 

59.4 
56.0 
58.8 

71.6 
65.8 
71.0 

1.5 

95 
84 
99 

1 
1 
1 

46 
46 
46 

13  + 
8 

14 

2 

I 
5 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

6.31 
5.64 

1.40 

.75 

1.35 

15 
26 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

12 

12 

4 

5 

2 

0 

DIVISION 

70.6 

6.62 

T 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

84.9 
85.7 
77.9 
85.9 
80.7 

60.3 
63.0 
56.0 
60.8 
59.8 

72.6 
74.4 
67.0 
73.4 
70.3 

1.9 
.8 

1.2 
.4 

93 
94 
91 
97 
88 

24 
23  + 

1 

1 
24+ 

45 
52 
44 
46 
46 

12 
12 
14 
12 
12 

6 

0 

5 
13 

6 
7 
1 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 

0 

6.20 

10.72 

12.23 

6.70 

7.45 

1.75 
6.48 
7.62 
2.43 
3.36 

1.17 
2.60 
1.82 
.97 
1.39 

1 
26 

15 
1 
•5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
13 
15 
12 

5 

7 
10 
6 
4 

3 
5 
6 
0 
2 

CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CLARKSBURG  1 
CRESTON 
ELKINS  AIRPORT 

83.4 
75.2 
83.2 
85.4 
78.7 

60.8 
54,9 

60.7 
60.9 
58.7 

72.1 
65.1 
72.0 
73.2 
68.7 

-   .4 

.0 
.1 
.5 

92 
83 
94 

97 
86 

16  + 

19+ 

1 

1 
17+ 

42 
37 
48 
47 
46 

12 

8 
12 
12 

8+ 

10 
56 

22 

4 
0 
5 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.96 
11.13 
8.53 
6.38 
6.41 

2.09 

4.05 
2.70 
2.58 

1.75 
2.07 
1.51 
1.03 
1.34 

5 
5 
26 
1 
5 

.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
13 

14 
13 
13 

3 
8 
6 

5 
4 

2 

4 
3 
1 

1 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

80.1 
82.8 
81.2 

80.1 

61.5 
62.5 
59.5 

60.3 

70.8 
72.7 
70.4 

70.2 

-  1.9 

-  1.2 

-  1.0 

90 
91 
89 

93 

24 
24 
16+ 

1 

51 
48 

44 

46 

12 
12 

12 

12 

6 

5 

14 

15 

1 
3 
0 

3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.0 
0 
0 

0 

10.49 
8.67 
9.57 

10.49 

6.49 
4.44 
5.86 

5.36 

1.75 
1.44 
1.95 

1.71 

5 
1 
5 

26 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

14 

13 

10 

11 

10 
9 

9 

8 

3 
3 
3 

5 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

75.1 
74.5 
82.6 
82.6 
80.0 

56.1 
54.1 
58.9 
59.9 
61.7 

65.6 
64.3 
70.8 
71.3 
70.9 

.6 

86 
82 
92 
95 
92 

1 
16+ 
24 

1 
24 

42 
39 
42 
46 
50 

14 
13 
12 
12 
12 

46 
62 

10 

9 

0 
0 
4 
4 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.16 
8.01 
10.07 
11.18 
10.64 

2.81 
5.99 

1.40 
2.11 
2.15 
2.48 
1.66 

15 

26 

5 

5 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

13 
11 
10 
15 

10 
6 

10 
8 
9 

3 
2 
4 
5 
3 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

81.7 
84.4 
83.2 
81.9 
82.9 

61.6 
60.3 
63.5 
63.5 
64.2 

71.7 
72.4 
73.4 
72.7 
73.6 

1.6 

-  .3 

-  .4 

92 
95 
93 

90 
94 

24 
25 

24  + 
16+ 
16 

50 
51. 
53 
50 
52 

12 
12 
12 
12 
12 

3 
1 
0 
3 
1 

3 
5 
4 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11.26 
4.78 
9.53 
7.33 
5.81 

7.20 
1.39 
5,64 

1.66 

1.70 
1.00 
2.67 
2.10 

.87 

21 
5 
5 
5 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
9 

12 

13 
14 

9 
4 

8 
5 
6 

4 
1 
4 
2 
0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

77.3 
81.0 
85.6 
83.6 

53.5 
60.9 
61.1 
61.4 

65.4 
71.0 
73.4 
72.5 

-  1.1 
.9 

85 
89 
93 
96 

23 
16+ 

1  + 
1 

40 
49 
46 
47 

13 
12  + 
12 
12 

52 

7 
4 

0 
0 

6 

ft 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12.34 

10.25 

5.56 

7.07 

6.87 
5.72 
1.40 

1.40 

1.39 

.98 

1.54 

6 
5 
1 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

16 

17 
11 

11 

8 
6 

7 
4 
0 
2 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

82.5 
84.0 
83.1 
83.3 

61.5 
58.8 
61.  2 
61.5 

72.0 
71.4 
72.2 
72.4 

1.1 

-  .5 

-  .4 

94 
95 
94 
94 

24 
24 

1 
1 

52 

46 
48 
52 

12 
13 
12 
12 

2 

5 

2 
6 

4 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5.26 
5.89 
8.85 
5.71 

2.33 
5.15 
2.16 

1.27 
1.30 

1.33 
1.25 

5 
25 
26 
25 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
11 
13 
11 

4 

5 

10 
5 

2 
2 
2 

1 

DIVISION 

70.9 

8.49 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

tALDERSON 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

84.3 
81.1 
80.2 
80.5 
82.6 

62.3 
58.6 
56.6 
57.8 

59.1 

73.3 
69.9 
68.4 
69.2 

70.9 

-   .9 

•  4 

95 
88 
89 
90 
91 

16 

1  + 
16 

1 
16 

49 
41 
38 
41 
47 

12  + 
13 
13 
13 
12  + 

6 

17 

30 

26 

8 

4 

0 
0 
1 

1 

0 

0 
° 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
3.66 
7.29 
9.23 

1.97 

-  .23 
3.45 

-  1.64 

1.26 

.82 
2.73 
1.68 

.80 

6 

6 

6 

21 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 

1? 
5 

4 
3 

5 
8 
2 

1 
0 
2 

4 
0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP           R 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

84.5 
84.7 
82.4 
85.5 
75.3 

62.4 
62.9 
63.8 
64.7 
54.8 

73.5 
73.8 
73.1 
75.1 
65.1 

-  .5 

-  .2 

95 
95 
93 
96 
83 

1 
16 
16 

1 
29 

51 
48 
50 
52 
38 

12+ 

13 
13 
13 
13 

3 
5 

58 

7 
8 
3 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.55 
7.35 
7.96 
7.63 
5.90 

3.41 
3.16 

1.20 
1.95 
1.35 
1.67 
1.15 

21 
1 
5 
6 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
12 
12 
13 
12 

3 

5 
7 
f> 
5 

2 

2 
1 
2 
1 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

75.0 
85. 7M 

87.0 
84.5 

57.3 
61.  9M 

61.0 
59.5 

66.2 
73. 8M 
M 
74.0 
72.0 

.4 
1.8 

84 
94 
94 
96 
95 

16 
1  + 
1 

1  + 
1 

39 
50 
48 
46 
48 

13 
13  + 
12  + 

13 
12  + 

52 

0 
4 
1 
10 
8 

o 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.93 

3.18 

6.73 
4.16 

1.74 
-   .93 

1.00 

1.31 
1.05 

1.67 
.96 

17 
6 

2 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 

10 
5 

5 
3 

6 

4 

1 
1 

1 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

84.3 
85.9 
80.5 
87.6 
85. 5M 

63.0 
65.3 
57.8 
66.0 
63. 2M 

73.7 
75.6 
69.2 
76.8 
74. 4M 

-  1.1 

.2 

-  ,2 
1.8 

-  1.1 

95 
97 
89 
99 
96 

16 
16 
16 

1 
1 

47 
52 
42 
55 
51 

12+ 
13 
12 
13 

12 

6 
0 

17 

7 
? 
0 
11 
B 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.78 
4.18 
4,40 
5.91 
6.29 

.08 

•  81 

.45 

1.42 

2.00 

1.29 
1.12 
1.23 
1.34 
2.04 

28 
2 

21 
9 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

B 

10 
11 
10 
10 

2 

3 
2 

6 
5 

1 
1 
1 
2 
1 

MADISON 

OAK  HILL 

PI  NEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

85.8 
82.0 
85. 6M 
85.3 

64.4 
59,4 
61. 2M 
61.4 

75.1 
70.7 
73. 4M 
73.4 

.7 

95 
93 
95 
93 

1  + 
1 
17 
1  + 

54 
45 
49 
46 

12+ 
13  + 
13 
12 

5 

11 
1 
9 

7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.97 
6.69 
4.27 
5.51 

3.15 

1.17 

2.06 

.97 

1-.53 

4 

6 

3 

20 

T 

.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 

9 
10 

7 
5 

4 
4 

2 
1 
0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


WEST   VIRGINIA 
AUGUST    1954 


Temperature 

Precipitation 

I 

>■ 

No.  oi  Days 

o  ^ 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

i-o 

e 

2 

•  6 
>  J 

"6 
<2 

■ 

> 
< 

fl 

01 
X 

Q 

I 

a 

Q 
a> 
&S 

0 

a 

h 

O 

Q 

o 

1! 

£  o 

Q 

1 

S 

5  |  !  5  3 

si 

RAINELLE 

79. 7M 

58. 3M 

69. OM 

.7 

89 

16 

42 

13 

26 

o  !   o 

o  !  o 

5.70 

-       .08 

1.42 

5 

.0 

0 

10 

6 

i 

RAVENSWOOD    DAM    22 

85.3 

61.9 

73.6 

.7 

93 

1 

46 

12 

6 

8  |    0 

0  ]    0 

7.35 

4.00 

1.65 

27 

.0 

0 

11 

6 

2 

RICHWOOD    2    N 

76.2 

55.7 

66.0 

84 

16 

44 

12 

41 

0  ,     0 

o  :   o 

8.47 

1.15 

6 

.0 

0 

17 

9 

1 

RIPLEY 

85.  4 

60.1 

72.8 

93 

24 

45 

12 

2 

6  '     0 

0  '    0 

4.37 

.88 

27 

.0 

0 

13 

2 

0 

SPENCER 

82.9 

62.5 

72.7 

•  4 

92 

24 

46 

12 

6 

3  |    0 

i    0 

7.02 

3.05 

1.78 

27 

.0 

0 

14 

5 

2 

UNION 

82.7 

58.6 

70.7 

.5 

91 

1  + 

41 

13 

2       0 

0  i    0 

2.18 

-    1.75 

1.05 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

82.9 

60.7 

71.8 

93 

16 

49 

8 

8 

4j    0 

0  i    0 

8.94 

4.07 

1.47 

6 

.0 

0 

16 

8 

2 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

83.8 

59.8 

71.8 

1.5 

92 

16 

45 

12  + 

9 

4       0 

0  .    0 

4.10 

.51 

1.05 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

WILLIAMSON 

B8.8 

64.4 

76.6 

1.8 

100 

17 

55 

13+ 

14  |     0 

0  '    0 

5.36 

1.37 

1.21 

6 

.0 

0 

11 

4    2 

W INF  I  ELD    LOCKS 

85.1 

64.4 

74.3 

94 

1 

51 

12+ 

7j    0 

o  ;  o 

5.75 

2.08 

1.57 

6 

.0 

0 

Q 

4 

1 

DIVISION 

72.1 

5.71 

T 

STATE 

71.5 

-      .3 

6.74 

2.65 

T 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

VES7  VIRGINIA 
AUGUS7  1954 

Station 

"3 

2 

Day  of  month 

12   3 

4  |  5 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11  |  12 

13  j  14  | 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALOERSON 

ALEXANDER 
ALPENA  1  NH 

8.94 
9*91 
4.39 

6*99 

.89   T     .41 

.87   .04   .60 

.49   .66 

RECORD  MISSING 

.35   .06   .95 

.11   .81 
.29   .96 

.87 

.30   .26 

.60 
1.02 
1.26 

1,43 

.65 
•  29 

.11 

.47 

.12 

•  24 

•  23 

T 
7 

.12 

.25 

.78 

.70 

.78 

.18 

1.01 
.83 
.29 

1.05 

T 

T 
.03 

2.07 
.80 

.42 

.01 
.22 

.60 

T 
.02 

•  35 

.35 

.01 

.04 

.22 
•  32 

1.45 

1.56 
.66 

.80 

,02 
T 

.03 
.05 

.02 
.37 

•  25 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

6*67 
8.09 
3.66 
8.60 
7.29 

.25   .16   .75 

1.18        .50 

.41   .21 

.50   .12  1.02 

.06   .55   .89 

.41 

•  84 

.33   .74 

1.76 

•  07 

.70 
.65 
.82 

.02 

2.73 

•  84 
■  38 

T         .04 
.71 

•  39 

.03 

•  03 

.08 

.10 
.10 

.09 
.02 

.72 

.65 

T 
.09 

■  55 

.25 

•  39 
.68 

•  23 

.03 

.84 

.61 
1.25 

.05 

.09 
.07 

.14 
1.50 

.23 

7 

1.25 

.02 
.11 
1.17 
.10 

T 

T 

.03 

.03 

•  38 

■  26 

.10 
.02 

.31 

•  40 

•  84 

.01 

.36 
.14 

.69 

•  05 

7 

7 

.24 

T 

.25 

•  44 

•  02 

8ELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
8ELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

9.64 
6.68 
7.12 
6*20 
10.72 

.62   .04   .82 

1.05   .03   .70 
•20   .20   .76 

1.17        .46 
.63   .15  2.09 

•50   .61 
•  58 

1.02 
1.37 

1.23 
.68 

2.00 
.36 

.39 
.91 
.59 
•  58 

.50 

.14 
.31 

T 
.09 

.06 
.12 

,98 
.34 

.35 
1.51 

.09 

.91 

.75 
•  38 

T 

.01 
.10 

.50 

.08 
•  30 
.60 
1.25 

•  65 

•  33 
.16 

.10 

•  06 
.40 

T" 

1.28 
1.26 

1.10 
2.60 

.02 
.52 

.57 
.02 
.05 

■  59 

7 

•  25 

.65 

■  10 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

BLUEFIELO  1 

7.06 
8.23 
7.08 
9.23 
1.97 

.37 

1.10        .49 

.96       .58 

1.30 

.04   T     .14 

.57 

.22 
.08   .65 
T     .55 

.  13 

1.02 
.50 
.80 

.38 
.70 
•  26 

.90 

.10 

T 
T 

.02 

.50 
.10 

.02 
.06 

.9S 

.49 
.41 

.05 

.03 

•  69 

•  T5 
.33 

1.25 

.15 
.11 

.39 

.48 

7 

.15 
1.58 
.23 
.55 

2.35 
.91 
.57 

1.68 

.25 

■  44 

.04 

1.96 
•  68 
.30 

T 
1.00 
■  26 

7 

.26 

.85 

.22 

.03 

.09 
.51 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

4.07 
4.56 
7.79 
12.23 
6.70 

.10   .16 

.26   .37 

1.83   .56 

1.12       1.10 

.97        .73 

T 
1.49   .10 
.72 
.80 

I  ,48 
1.04 

.36 
1.10 

.26 

.06 
.80 
•  65 

.45 

.06 

.04 
.24 

.17 

.10 

T 

1.82 
.25 

.10 

T 

•  45 
.09 

1.34 
.32 

.45 

.85 

.59 

.21 

.04 
.19 

•  53 

•  40 
.56 

1.20 
.02 

1.60 
•  05 

.15 

7 
.39 

.70 

7 

.16 
.19 

.70 
.85 

.39 
1.19 
.05 

■  52 

■  10 

.05 

.09 

7 

.10 

.99 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

6.23 
6.81 
7.45 
8.20 
7.36 

.17   .04   .33 
.04   .12  1.26 
.67   .41   .37 
1.06   .01  1.75 
1.95   *65   .26 

.48 
.22 

.01  1.39 

.27 

•11   .04 

.30 

1.02 
.03 

1.46 

.41 

■  15 

.69 

T     .39 

.10 
T    1.53 

.02 
.12 
.21 

7 
.03 

•  14 

T 

.07 

.38 
.34 
.02 

.07 

•  44 

•  03 

.23 
.33 

7 

.74 
•  59 

.73 
.45 

.12 

.05 
.05 

•  05 

•  58 

.09 
.03 
.93 
.52 

.34 

1.37 
.77 
•  41 
.09 

•  44 

7 

.02 

.02 

•  87 

•  03 

.32 

■  10 

1.20 
.34 

.33 
.02 
.42 
.44 

•  11 
7 
■  02 

.05 
.66 

.21 

•  06 

.31 

CAIRO  3  S 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP        R 

5.96 

9.08 
11.13 
9.15 
7,96 

1.11   .18   .42 
.41   .09   .75 
.47   .42  1.30 
.69   .02   .89 
.90   .79   .05 

1.75 
.31 

2.07 
.11   .19 
•13  1.35 

.02 
.80 
.10 
2.33 

.43 
.99 
•  40 
.13 
•30   .44 

.15 

•  06 
.16 

•  06 

.06 
.01 

.06 
.03 
.01 

.32 
.12 

.83 
.17 
.04 

•  04 
.50 
.05 
.39 

.75 
.68 
.20 

T 

.03 
.26 

.02 

T 

,06 
,04 
.05 
,64 

.40 

•  87 
.32 

•  88 

.05 
2.04 
1.25 

.85 

T 

7 

.16 

.04 

•  01 
.02 
.23 

7 

.79 
.36 
1.68 
1.40 
•  80 

.35 

.16 

.92 
.7*. 

■  02 
.72 

T 

.05 
.43 

.09 
.06 

.44 

.48 
.05 
.18 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDENIN  2  SW 
COBURN  CREEK 

7.63 
8.53 
7.33 

6*50 

.05   .62   .77 
1.10        .59 
.10   .09   .75 
T     .20   .82 

RECORD  MISSING 

.19   .03 

1.10 

.12 

.28   .05 

1.67 
,91 
.74 

1.80 

•  61 
.38 

•  50 

•  23 

T 

•  16 

•  15 

•  14 

.10   T 
.39 

.04 

7 

.06 
.32 

.09 
T 

.06 
•  15 

.02 

T 

•  38 
.31 
.71 

•  26 

.0*. 
•  03 

,06 

•  69 

•  23 

■  42 

■  52 

.41 
.68 
.60 
.15 

.06 
•  04 

.08 

T 

.25 
1.51 
.68 
.63 

1.09 

1.40 
.95 

.23 

.35 
.10 

•  16 

•  46 
.45 
.30 

CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 

CRESTON 

DA  I  LEY  1  NE 

DAVISSON  RUN 

5.90 
10.05 
6.38 
5.60 
8*85 

.20   .45  1.15 
1.37  1.71   .34 
1.03   .60   .36 

.50   T     .65 
1.10   .12   .50 

.56 

1.75 

.29 

.01   .08 

2.04 

.77 
.09 
.1.9 
1.22 

•  58 

■  43 

•  05 
.16 
.60 

.01 

.16 
.26 

7 

.01 
.08 

.10 

.12 
.51 
.31 

.17 
.35 

T 

.03 

.31 

.50 

•  39 

•  44 
.08 

•  30 

.65 
1.22 

,06 

.06 
.18 
.57 
.01 

.05 
.93 
.80 
.24 
•  65 

.11 
.05 
.31 
.52 

.10 

.01 
•  03 

.07 

.10 
.01 

.01 

.05 

.12 

7 

•  24 

.47 
.80 
.63 

1.75 

.37 
.17 
.30 
7 

7 
.02 

.05 

•  09 

7 

■  31 

.02 

.40 

7 

.53 
.02 
.15 

DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE 

ELK 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

6.89 
5.73 

6.41 
10.49 

.80        .43 
T     .30   .53 
RECORD  MISSING 
.39   .43   .62 
,67   .10   .70 

•01   .61 
.07   .01 

T    1.34 
.01  1.75 

.86 

2.02 

.71 
•  67 

•21   .11 
•40   .21 

•  11 

7 

•  05 

•  04 

•  49 

.41 
.79 

.05 
.97 

•  91 
.58 

.27 

T 

7 

.26 

•  34 

•  62 

.07 

•  99 

1.05 

.16 
.30 

.31 

.67 

7 
.18 

.01 

.03 

7 
.05 

7 
1.57 

•  98 

.10 

.87 
.57 

.06 
.55 

.03 

7 
.15 

.12 

.12 

.12 

.02 
.08 

FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
GASSAWAY 

7.54 
5.93 
5.11 
3.18 

.56        .68 

•76   .80   .05 

.18   .10   .20 

.20   .30 

.55   ,50   ,38 

1.42 
•  88 
.55 

.90 

.04 

.38 

1,05 
1.85 

.42 

.06   .02 
.09 
.16 

.18 

,58 

.13 

.33 

•  48 

1.31 
.20 

T 

.24 

.38 

.53 

• 

.25 

.10 

.09 

1.73 
7 

.30 
.76 

.13 

.25 

.03 

.45 

1.31 
.52 

.30 

.20 
.15 

.05 

.28 

.10 

7 

.30 

.03 
.45 

1.30 

GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HACKERS  CREEK 
HALL 

8*67 
9.37 

5*92 

1.44   .02   .91 
.94   .08   .86 

RECORD  MISSING 
.90   .20   .22 
.63   .02   .50 

•  26 
1.95 

1.34 
.14   .67 

1.34 

.02 
1.31 

•  10 
1.02 

.70 

•  46 

T 

.06 
.13 

.21 

■  73 

.28 

.07 
.95 

.23 

•  60 

7 

1.21 

.62 

•  78 

.72 

.67 

.08 

7 
.16 

.61 

.52 

1.26 

.92 

.14 

7 

.33 

.02 

.56 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLJS  DAM 

HOPEMONT 

6.73 
7.70 

10.49 
4*16 

11*16 

1.67   .49 
.05        .27 
1.00   .03  1.50 
•09   .19   *56 
.70   .10   .40 

.76   .07 

T     .10 

1.70 

.06 

.34   .72 

.08 
=  76 
.97 
.95 
.93 

•  SO 

•  30 

•  52 

.08 

.37 

.06 

T 

.09 
.22 

.14 

.43   .21 

.02 

.03 

.08 

.07 
■  06 
.59 
.05 
1.40 

.95 

.09 
.25 

,06 

•  63 
.07 
.02 

•  55 

.08 
T 

T 

.07 

T 

.63 
.66 
1.55 
.96 
.75 

•  26 

1.40 
.03 

.71 

.81 
1.15 

7 

.03 
.15 

.38 

.07 
1.71 

7 
1.38 

.50 

.90 

.09 

•  04 

.05 
.03 

.01 
.37 

.05 

■  42 
.96 
•  20 

.61 

MORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  W8  CITY 

IAEGER 

7.13 
10.27 
3*78 
4.16 

.80   T     .76 
1.06       .84 
T     .35   .04 
.35  1.12   .22 

T     .99 
.14  1.20 

.07   .14 
.07   .50 

.93 

.44 

T     .46 
•  32 

■02        .23 
•16   «04 

.12 
.05 
•  05 

.01 

T 

.15 
.40 
.05 

.06 

.64 
.67 

.12 

.20 
.55 

.11 

7 

.02 

.42 

.01 

T 

.36 

•  04 

.55 
.28 

.75 
.32 
.33 
.05 

.11 
1.92 

.12 

.01 

.01 

7 
.34 

.77 
1.11 
7 
.35 

,05 
.01 
.56 
.25 

.06 

.39 

1.29 
.35 
.09 

.16 
.03 

■  20 

.04 
T 

.12 
■  41 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

6.77 
7.25 
5.64 
6.20 
7.79 

.77   .04  2.17 
1.00   .03   .32 

.76   T     .35 

1.63   .10   .42 

•  49 

.75 
1.55 
.76 
T    1.43 
.28 

.86 
.64 
.32 

•  45 
.65 
.85 
.78 

.08        .40 

7 
.66 

.11 
.05 
.12 
.06 

.25 
.50 
.29 
.36 
.95 

.79 

.83 
•  65 

.57 

1,36 

.09 
.12 

.68 

.68 
.64 

•  98 

•  56 

.05 
•  11 

.07 
.05 
1.79 

7 
.06 

.34 

7 

.04 

.64 
1.52 

•  44 
1.14 

.09 

.20 

.03 
.04 

.12 

■  23 

.05 
7 

.52 

■  02 

■  04 

.92 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

5.61 

6.04 
8.01 

12.72 

1.06   .68 

.70 

,85   -12   .66 

RECORD  MISSING 

.97       1.85 

T 

.25 

.02   .86 

•18   .53 

.16 

.08 
1.03 

1.06 

.73 
•  37 
.61 

.32 

•  18 
.20 

.11 
.04 

.02 

•  19 

.65 
.09 

1.07 

.12 

•  52 

•  25 

•  34 

•  89 

.65 
.12 

.03 
.02 

.02 
.06 
.10 

•  40 

1.31 
.44 

2.55 

.85 
.02 

.05 

.40 

.06 
.55 

.25 
2.11 

1.25 

.58 
■  31 

.06 

7 
.02 

.06 

.09 

.87 
.76 
.02 

•  55 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

4.40 
3.92 
8.00 
S.Ol 
6.29 

.19   .36 

.07   .56 

.93        .60 

•53   .59 

.20   .74 

.04   .45 
T 

1.18 
T     .02 

•09   .07 

.23 
1.73 
.06 
.15 
2,04 

.13        .17 

.33 
1.34 
.72 

.43 
.48 
.13 

.01 
•  03 

.10 

.02 

T 

.52 

.05 

.17 

•  04 

•  44 

•  57 

•  38 

.18 
.53 
.14 
T 

.03 
.39 
•  04 
.39 
.02 

.58 
.50 

1.23 
.51 
.27 
.17 
.34 

.40 

•  33 

.02 
.03 

.04 
.73 

7 

.56 
.41 

.52 

.57 

.53 

7 

7 

7 
7 

.26 

■  72 

•  02 

.01 
.01 
7 
.05 

LOOKOUT  2 
MADISON 
MAN 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

7.80 
6.97 
6.43 
10.07 
10.65 

.60   .72 

.37   .69 

T     .74   .05 

1.12   T    1.01 

1.03       1.04 

.25 
1*17   «04 

•01   .20 
2.15 
1.14 

1  .40 
.94 

.01 
.63 

.20 

1.07 

T    1.22 

.03   .89 

.02        .89 

1.62 
.20 

T 

.02 

.20 
.01 

.06 

•  90 

.18 

.02 

.53 

.11 

.30 
.07 
1.16 
•  02 
.34 

.84 

.03 

.73 
.02 

.11 
.98 
.51 
1.01 

.50 
.58 

•  30 
.62 

.25 

.01 

.74 
.45 

.20 
.02 
7 
1.07 
1.62 

1.40 
.95 
.78 

.02 

.40 
.02 

7 

7 

7 

.69 

.10 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

7.75 
4.06 
5.31 
4.57 
11.18 

T     .50   T 
.25        .12 
.95 
.65   T     .32 
1.17   T     .98 

.53 
.71 

.76 
2.48 

.01 

.41 

2.30 

i  it 

1.14 

•14   .20 
.18 

.12 
•  43 

.07 

.11 
.02 

.02 

T 

•  03 
.02 

.04 
.34 

■ss 

.88 

.62 

7 
.10 

.54 
.78 

•  11 

T 
.30 

.07 
.02 

.02 

T 

.76 
.19 
.18 
.03 
1.31 

2.35 
.64 

.08 
.53 

7 

.05 

.02 

.14 

.73 
.02 

.03 
.13 

.54 
2.06 

.01 
.20 

.04 

.04 

.60 
.02 

7 

.83 
.25 

.02 

•  44 
.11 

.17 
7 

MI  OVALE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

5.20 
6.69 
10.64 
11.26 

RECORD  MISSING 
.10   T     .30 
.22   .27  1.30 
.31   .07  1.63 

1.24       1.35 

.70 

.66 

1.66 

.22   .90 

.<.o 

■  26 

.66 

.30 
•  20 

•45   .23 
.53 

.10 
.18 

.06 
.08 

7 
.05 

.35 
.65 

.64 

■  60 

•  89 
.26 

.20 
.38 

.47 

.35 
.62 

7 

.35 
.35 

.16 

.85 

1.25 
1.18 
1.38 
1.70 

.65 

.38 
.48 

.10 
.10 
.77 

.34 

.30 
.35 
•  64 

1.44 

.01 

7 

.18 
.55 

.20 

.01 
.23 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  E 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

8.54 
6.77 
7,46 
4.78 
9.53 

.72       • 
.66       1*33 
.16   .66   .62 
.46   .02   .46 
.30   .60  1.10 

2.37 

1.32 

1.00 
2.67 

.39 
1.30 

.32 

•  87 

•  29 

•  95 

.16 
.15 
•  02 

.06 

.11 
.16 

.81 

.65 

.54 

.85 
.35 

1.69 
.56 
.52 

.40 
.04 
.05 

.10 
.17 

.11 

•  03 

1.03 

.46 
1.70 

.31 

.40 

7 

.62 

.19 

.60 
.55 

1.44 
.56 
.67 
.07 

1.10 

.0, 
7 

.03 

7 

.12 

.31 
■  OS 

.12 

.12 
.11 

.13 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  W8  CITY     R 

PARSONS  2 

6.69 
7.56 
7.33 
5.81 

.23   .53 

.60 
.16   .49   .42 
•03   *63   .17 

RECORD  MISSING 

.93 

•02   .26 
.01  2.10 
•15   .81 

2.06 

.2? 

.69 

.26 

•62   .06 

.87   .04 

•  13 

•  06 

7 

.04 
.35 

.15 
.10 

.87 
.23 
.28 

.40 

.20 
.59 

7 

•  04 

.16 

.35 

.30 

.19 
.55 
.53 

.16 
1.11 

1.21 
.71 

.05 

1.16 
.76 

.31 
.05 
.17 
.35 

.99 

.10 
.10 

.30 

.01 
.53 

•  27 

.07 
1.10 

PETERSBURG 
PH1LIPPI 
PICKENS  1 
P I EDMONT 
PI NEVILLE 

7.46 
8*85 
12.34 
6.01 
4.27 

T    T     .77 

.73   .04   .42 

1.05  1.10  1.17 

.04   T     .58 

.33   .97 

1.25 

1.83 

1.02 

.43 

7     T 

.37 
.69 

1.40 

.69 
.62 

.23 
.59 
•  80 
.52 
.22 

.15 

.08 
.02 

.17 

.01 

7 

.50 
.56 
.25 

.80 
T 

.12 
.63 
•  69 

.46 

•  68 

•  61 
.70 

•  30 

7 

.11 

.20 

.52 

.88 
.10 

•  23 

.27 
1.08 
.95 
.11 

1.10 
.04 

.02 

■  50 
.17 

.78 

•  80 
.30 
.60 

T 
T 

•  65 

1.40 
1.35 
.30 

.-.3 
.01 
.02 

.22 

7 

7 

•  23 

.60 
.15 

.18  ! 

7 

POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 
RAINELLE 
RAVENSWOOO  DAM  22 

5.51 
5.88 
4.03 
5.70 
7.35 

1.05   .43   .34 

.20   .70  1.00 

.12   .17 

.72   .32 

.96   .08   .49 

.07   .55 

.78 
.08 
.01  1.42 

.22 

.02 

1,98 
.60 
1.02 

7     7 

•  69 
.03 

.13   .61 

7 
7 

.12 

.10 

.47 

T 

.01 

.20 

.02 
.29 
.48 
.53 

.05 

.36 
T 

.03 

7 
•  42 

7 

1,53 
.65 

.18 
•  76 

7 

.03 

.03 

.02 

.52 

7 

.03 

7 
.32 

7 

.05 
.10 

.29 

.74 

.98 

.65 

7 

.98 
1.65 

•  09 
■  19 
.27 

7 
.04 

7 

.20 
.14 

.04 

.12 

S«e  Reference  Not«e  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


16       17       18 


22   |    23       24 


25      26      27 


28      29      30 


RENICK    2    S 

RICHWOOD    2    N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFORD 
ROHR80UGH 
ROMNEY  3  NNE 
R0WLE5BURG  1 
ST  MARYS 

SAND  FORK 
SHINNSTON 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 

SUGARCAMP  RUN 
SUMHERSVtLLE  2 
SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
THOMAS 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CMAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDAL  I A 
VIENNA  BRISCOE 
HARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

NEIRTON 

WELL5BURG  3  NE 

WEST  MILFORO 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


RECORD  MISSING 


10.25 

.84 

.10   .52 

7.83 

1.90 

.16   .80 

2.96 

.35 

.10 

RECORD 

MISSING 

7.02 

.30 

•04   .78 

5,64 

.34 

•  50 

10.33 

.49 

.03  1.80 

8*06 

.84 

1.17 

7.33 

.75 

•20   ,75 

6.45 

•  44 

•  31 

e.77 

1.02 

.24   .26 

10.51 

.40 

.07  1.13 

2. IS 

•02   .32 

6.74 

1.05 

.60 

RECORD 

MISSING 

5.56 

.98 

T     ,41 

5.26 
5.69 
8.09 
8.85 


.22  1.39  1.22 


.45  1.75 

1.67 

2.35   .02 

.87  1.18 


.05 

0? 

.21 

02 

.99 

06 

.57 

•  20 

•  30 


.33 
1.36 

1.23 

.55 
•  26 

1.47 

.12 

.7*. 


.03 
.14 


.68 

.44 

.50 

■  M 

.23 

.38  2.17 

.65 

L.65 

.15 

.65 

.39 

•  38 

.15 

.15 

.52 

.08 

.47 

.11  .89 

.30  .23 

1.30  .25 

.33  1*63 

1.33 

1*25  .52 

.18  T 


dupllcatio 


of  numbers  within  a  eta 


REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  i 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 


Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 


Static 


Index.   No  record  in  Table 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Q  Data  In  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  la  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  etati 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlv: 

11  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data, 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr< 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:30  a.m.  E.S.T.  of  the  following  day. 


o  entry. 

r  more  effective  January  1,  1954. 
These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  i 


published  later  in 


ent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

f  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  ; 
the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


the  Treasurer  of  the 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST    195* 


Station 


Day  Of  Month 


8        9       10      11       12      13      14     IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 
BLUESTONE  DAM 
BRANDOMVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CRANBERRY  GLADES 
CRESTON 
ELKINS  AIRPORT 


FRANKLIN  3  NE 


GLENVILLE  1 


GRAFTON  1  NE 


GRANTSVILLE  2  NW 


HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 
HOPEMONT 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  MB  CITY 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LEWISBURG 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


90  86 

64  66 

88  86 

65  62 

81  77 

61  61 

84  78 

62  60 

92  84 

65  65 

87  85 

67  65 


90  83 

62  61 

87  83 

58  64 

95  89 

67  60 

91  80 
56  61 

97  88 

66  66 

84  80 
65  65 

90  83 

67  65 

85  81 
67  63 

80  76 

59  59 

88  80 

65  64 

96  89 

67  64 

94  86 

66  67 

79  77 

54  58 

97  88 
66  64 

82  78 

64  64 

84  80 

64  66 

81  75 

61  60 

90  81 

63  63 

94  89 

65  65 

94  86 

65  62 

88  83 

66  65 

86  81 
65  65 


96  90 

64  61 

93  85 

66  65 

95  87 

64  61 

86  78 
61  59 

87  81 

65  61 

88  84 
65  65 

93  87 

70  65 


78   82   73 
56   61   58 


74   71   71 
52   60   52 


55   66   57 


71   72   71 
56   58   52 


64   66   62 

82   80   77 


61   62   59 


73  72  71 

55  56  53 

85  85  83 

62  65  60 

76  76  73 

58  60  55 


63   63   60 

74   76   68 
57   58   55 


81   77 
63   53 


83   89 
62   60 


82   80   79 


75   77 
65   57 


86   62 
62   62 


59   62   57 
85   63   85 


63   63   56 


74   72   71 
53   58   55 


80 

85 

65 

65 

80 

6  6 

03 

08 

60   58   57 


84   80 
62   63 


60   59   59 
70   71   69 


79   77 
58   58 


84   87 
55   55 


78   81 
49   52 


73   78   72 


79 

73 

77 

82 

59 

57 

45 

47 

80 

78 

80 

87 

65 

57 

53 

50 

83 

83 

83 

84 

66 

58 

57 

57 

53   50   64 


79 

78 

76 

78 

82 

53 

58 

59 

48 

45 

82 

84 

78 

80 

85 

59 

62 

57 

49 

51 

84 

84 

84 

77 

61 

64 

63 

59 

57 

57 

77 

77 

69 

75 

74 

53 

63 

56 

48 

45 

S3 

84 

80 

78 

B5 

58 

66 

58 

54 

51 

75 

79 

79 

83 

64 

60 

51 

48 

85 

80 

83 

86 

64 

64 

55 

54 

00 

82 

83 

84 

62 

59 

54 

53 

72   78   78 


81 

77 

80 

85 

65 

62 

58 

5  5 

S3 

83 

79 

S3 

60   57   69 

80   80   86 


56   52   54 


72  75  72 

44  40  62 

81  83  84 

55  64  55 

74  82  71 

50  46  62 

77  73  76 


73   77   74 
51   49   61 


80   82 
49   46 


82  88  76 
54  53  55 

83  82  79 
63  55  62 

78  83  75 

53  49  64 


84 

6j 

54 

67 

79 

78 

50 

6  2 

83 

65 

55 

51 

76 

69 

45 

00 

86 

80 

57 

69 

87 

60 

5  9 

70 

82   85   86 
55   52   65 


70   77   69 
45   40   61 


83  73  73 

61  59  49 

76  76  69 

59  56  44 

74  72  67 

57  56  43 


72 

69 

53 

40 

84 

74 

55 

45 

80 

78 

58 

52 

57  57  57 

77  77  68 

61  52  44 

79  76  71 

60  57  47 

82  82  73 
63  60  51 

73  76  68 

53  50  48 

83  79  74 

62  55  46 

78  72  72 

61  56  46 

85  75  76 

62  57  50 


60   54   42 
73   67   68 


81   71   72 
62   57   51 


79   83   72 


57 

53 

81 

73 

59 

48 

70 

64 

53 

-1 

83  86  76 

60  52  47 

76  69  69 

61  5  5  46 


63   56   51 

73   64   65 
59   49   42 


83   82   73 
64   58   52 


82   77   74 
61   58   48 


81   72   72 


80   84   76 
58   52   47 


SI   71   72 


80   82   72 


73   71   67 
60   54   46 


83   73   74 
60   55   47 


85   74   76 


58  62  55 

72  68  65 

55  52  41 

79  75  76 

54  56  42 


74   89 
52   62 


77   78   84 


71   75   76 


38  46  55 

80  81  85 

47  50  61 

86  80  89 

55  57  63 


41  43  55 

80  82  87 

47  48  63 

74  82  75 

51  52  55 


84   83   86 
49   53   59 


78   75   84 
47   49   59 


81 

73 

4  8 

55 

82 

72 

49 

53 

72 

74 

42  39  57 

78  76  88 

50  54  69 

74  81  78 

52  56  62 


75  82  73 
50  51  56 

72  70  78 

38  42  53 

76  83  71 
48  53  56 


47   48   59 


52   53   65 
72   73   81 


39   45   56 


79   85 
47   60 


81   82 
50   60 


50   55   62 


48   48   60 


77  83  80 

46  52  58 

78  79  84 

51  53  57 

74  81  78 

48  49  58 

71  72  75 

44  42  50 

80  77  90 

47  55  66 

84  79  92 

52  59  68 

81  85  83 
50  49  63 

72  70  78 
39  41  52 

77  77  84 

45  49  54 


95   93 
62   66 


68   88 
62   62 


63   78   78 
63   61   53 


89  84 
58  61 

90  84 
65  64 

92  85 
67  65 

93  85 

65  55 

88  85 

58  65 

91  87 

59  60 

90  93 

63  60 

60  85 

66  56 

89  88 

64  66 

67  80 

65  65 

95  84 

64  66 

92  86 

63  63 

81  74 
62  60 

93  81 

66  67 

90  95 

65  68 

85  91 

65  63 

82  81 
57  62 

88  94 

64  64 

83  86 

64  65 

89  77 

68  59 

84  76 

65  63 

92  91 

61  63 

91  94 

62  65 


90 

B  >. 

65 

65 

8  9 

86 

52 

6? 

91   96   83 
61   66   66 


64   77   81 
66   61   59 


90   91   82 
63   64   61 


82   78   77 
67   59   50 


95   81   89 


97   81   89 
68   68   69 


94   92   80 
66   65   52 


79 
61 


92 

39 

65 

66 

83 

83 

66 

65 

83 

78 

59 

59 

80 

6  2 

03 

61 

87 

87 

69 

62 

91 

61 

66 

66 

93 

85 

57 

65 

86 

83 

63 

59 

86  83  64 

66  63  61 

80  90  88 

68  68  67 

80  84  74 

61  63  64 

88  87  86 

68  63  67 

85  80  82 

69  62  61 


89  82 

67  67 

89  82 

65  65 


35 

6  9 

63 
65 

83   76   71 
63   59   62 

86  80   81 

68  67   67 

87  90   83 

69  68   69 

85   89   78 
62   64   66 

82   78   77 
60   55   62 


83 

90 

65 

65 

81 

35 

59 

62 

87 

76 

66 

65 

80 

79 

66 

61 

92 

84 

67 

62 

86 

87 

66 

66 

87 

83 

68 

67 

88 

79 

64 

65 

89   86   79 
60   60   62 


89 

91 

82 

64 

65 

66 

87 

73 

73 

66 

67 

60 

86 

84 

79 

6m 

64 

64 

81 

77 

71 

66 

62 

62 

87 

82 

83 

72 

67 

67 

89 

80 

85 

70 

69 

66 

94 

87 

82 

62 

66 

65 

82 

77 

75 

60 

55 

60 

77 

84 

82 

6  0 

62 

63 

60  80  90 
67  67  68 

80  79  83 

61  60  62 

69  79  83 

60  55  55 

80  83  85 

62  59  59 

92  90  93 

58  62  63 

91  94  94 

63  66  70 

79  81  88 

61  63  59 

81  82  87 

59  65  60 

81  83  84 

66  64  63 


68   67   65 


89  69  95 

58  62  64 

87  87  88 

59  60  62 

91  91  92 

64  66  69 

89  90  92 

60  64  67 

69  78  83 
57  59  57 

87  89  91 

65  69  69 

84  92  92 

66  68  69 

83  91  89 

60  63  65 

74  71  82 

60  60  60 

85  90  90 
62  63  65 

77  81  85 

57  59  62 

85  88  90 

62  65  68 

70  75  78 

63  62  61 

69  85  88 

62  60  64 

85  87  89 

64  63  64 


87   87   91 


60   60   63 


86   94   94 
66   64   66 


82   90   91 


84   91   91 
51   58   62 


68   77   84 
59   55   57 


90   92   93 
65   68   68 


93   96   95 


63   61   61 


75   80   81 
56   59   54 


64   64   63 


92  85  88 

67  67  66 

85  83  83 
64  63  61 

87  74  76 

63  61  63 

86  81  86 

61  62  61 

92  88  86 

64  65  68 

92  88  88 

67  67  67 

90  82  80 

68  69  62 

87  83  83 

63  62  63 

88  88  88 
59  63  63 

90  90  90 
68  67  66 

86  82  76 

64  64  63 

93  89  90 

65  66  66 

88  81  86 

66  65  66 

92  91  90 

67  68  68 

92  66  82 
66  62  68 

79  79  83 

62  52  56 

91  87  85 
70  68  66 

93  93  90 
70  68  68 

91  91  84 

66  66  67 


58  60  58 

95  94  87 

67  66  68 

86  85  79 

65  63  65 

88  82  82 

67  66  66 

81  80  81 

64  62  61 


85   80 
62   62 


89   91   89 
65   65   67 


86 

6  6 

66 

66 

3  2 

94 

65 

67 

95   95   93 
66   65   64 


87   81   82 
68   66   66 


94   91   90 
66   66   64 


81   72   79 
63   61   60 


94   90   87 
67   66   65 


94   93   89 
72   69   68 


92   90   81 
70   69   63 


80   72   79 
59   58   59 


87   87   84 
67   69   63 


83  84  82  75 
62  64  56  55 

78  78  77  68 

56  55  56  52 

84  81  81  70 
58  65  54  55 

84  87  85  77 

65  60  60  55 

89  90  81  76 

67  64  65  55 

82  87  79  73 

65  55  62  58 


83   82 
62   61 


61  84  82  72 

66  62  56  55 

39  88  86  88 

67  69  63  62 

82  79  81  78 

59  55  58  54 

85  90  85  78 

66  60  61  58 

81  84  79  71 

63  60  58  56 

85  87  81  75 

68  68  63  54 

85  88  80  75 

67  63  62  55 

76  77  78  65 

56  52  53  50 

85  85  77  72 

70  69  64  57 


85  87  87  81 

72  70  67  60 

87  82  86  78 

67  62  63  56 

78  83  76  70 


59   59   55 

87   87   88 
68   65   65 


82   80   80   81 
64   62   58   55 


82  85  76 

65  60  61 

75  76  77 

62  59  54 

82  66  65 

63  64  56 


84   86 
66   62 


84   86   79 
69   65   64 


81   85   80 
63   59   54 


89  89  89  84 

67  67  61  54 

82  80  75  70 

63  66  62  51 

85  86  86  79 

66  66  65  55 


58  57  56  51 

88  86  80  74 

70  64  62  56 

85  88  81  75 

70  68  62  57 

82  83  86  75 

67  65  57  58 

76  75  76  64 


84.3 
62.3 


81.1 

56.6 


80.2 
56.6 

84.9 
60.3 


80.5 
57.8 


84.5 
62.4 


85.9 
60.6 

80.7 
59.6 


83.4 
60.8 

75.2 
54.9 

82.4 
63.8 

85.5 
64.7 


85.4 
60.9 


82.3 
58.9 


73 

82 

8 

57 

62 

5 

72 

31 

2 

56 

59 

5 

85 
60 


75.1 
56.1 


61.2 

74.5 
54.1 
80.5 
57.8 


See  reference  notes  following  station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1954 


Day 

Ol  Month 

o 
c 

U 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LOGAN 

MAX 
MIN 

99 

74 

91 
67 

6  3 
65 

87 
67 

B4 
66 

87 
65 

83 
60 

83 
59 

69 
65 

80 
65 

65 
61 

76 
56 

78 
55 

85 
56 

80 
63 

92 
67 

98 
67 

87 
69 

84 
70 

92 
69 

87 

70 

84 
72 

92 
68 

94 
69 

95 

71 

94 

71 

93 

70 

94 
69 

86 
71 

89 
68 

84 
61 

87.6 
66.0 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

96 
61 

90 
64 

84 
65 

85 
62 

83 

63 

BO 
61 

79 
57 

83 
57 

68 
57 

76 
62 

82 
56 

73 
51 

75 
52 

82 
52 

78 
58 

90 
63 

94 
67 

84 
69 

87 
68 

92 
68 

85 
69 

85 
67 

87 
67 

87 
66 

93 
69 

92 
69 

92 

6  8 

88 
68 

89 

71 

87 
67 

85.5 
63.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

95 
68 

90 
66 

85 

65 

85 
65 

82 

65 

83 

64 

80 
59 

84 
58 

87 
65 

75 
65 

83 

57 

75 
54 

75 
55 

83 
54 

80 

58 

90 
66 

95 
66 

85 
68 

84 
67 

90 
68 

85 
69 

85 
67 

92 
67 

92 
68 

93 

70 

93 

69 

92 
68 

90 
68 

83 
70 

87 
67 

82 
59 

85.8 
64.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

86 
64 

84 
65 

82 
64 

82 

54 

8  0 
65 

80 
56 

80 
52 

84 
50 

60 
61 

82 
54 

78 
52 

75 

42 

80 
50 

75 
51 

85 

60 

91 
62 

79 
59 

83 
59 

88 
63 

75 
65 

82 

64 

88 

57 

91 
61 

92 
64 

90 
64 

84 
66 

84 

66 

82 
64 

86 
59 

80 
61 

73 
53 

82.6 
58.9 

MARTINS8URG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

84 
65 

87 
65 

87 
59 

76 

64 

82 
60 

82 
59 

86 

54 

76 
62 

82 
59 

78 
59 

79 
57 

30 
51 

86 
50 

85 
64 

93 
67 

78 
59 

81 
53 

93 

61 

85 
66 

72 
65 

80 
62 

80 
66 

87 
61 

91 

70 

85 
67 

73 
63 

81 
63 

B6 
56 

81 
62 

74 
59 

82.6 

61.3 

MATH  I  AS 

MAX 
MIN 

90 
65 

79 
63 

B2 

65 

80 
54 

82 
61 

77 
55 

79 
50 

82 
46 

60 
64 

80 

55 

77 
57 

76 
43 

78 
45 

80 
45 

85 
59 

92 
61 

86 
64 

81 
59 

91 
61 

85 
59 

76 

65 

69 
62 

84 
58 

86 
63 

88 
65 

82 
63 

60 
62 

61 
66 

65 

60 

83 
56 

70 
57 

81.5 
58.3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

95 
65 

84 
65 

81 
65 

82 
58 

80 
59 

76 
56 

79 
56 

80 
53 

81 

54 

79 
61 

81 
53 

72 
46 

75 
47 

80 
51 

80 
56 

85 
66 

90 
66 

79 
59 

82 
61 

69 
66 

75 
63 

82 
60 

87 
61 

90 
66 

91 
66 

89 
66 

83 

67 

85 
66 

84 
62 

85 
63 

80 
54 

82.6 
59.9 

.OOREFIELD 

MAX 
MIN 

93 
66 

85 
66 

85 
67 

85 
56 

64 
64 

81 

57 

83 

53 

85 
50 

82 
64 

84 
59 

81 
61 

78 
49 

82 
50 

83 
60 

86 
61 

94 
63 

87 
64 

84 
60 

95 

63 

90 
64 

82 

66 

74 
65 

82 
64 

87 
61 

91 
68 

87 
67 

79 
66 

83 
65 

88 
65 

88 
60 

74 
57 

84.6 
61.3 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

93 
65 

88 
64 

82 
65 

83 
52 

85 
61 

82 
52 

62 
48 

84 
45 

78 
64 

83 
56 

80 
52 

77 
43 

82 

44 

81 

44 

80 
52 

93 

59 

89 

63 

82 

57 

93 
60 

87 
60 

80 
65 

74 

64 

81 

62 

85 

57 

92 
66 

88 

61 

78 
63 

82 

63 

89 

58 

87 
55 

73 
53 

83.6 
57.2 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
65 

81 
66 

eo 

62 

80 
62 

73 
63 

78 
60 

77 
53 

63 
54 

75 
64 

80 
63 

70 
56 

73 
50 

75 
51 

77 
57 

84 
64 

89 
69 

75 
60 

82 
59 

89 
67 

75 
66 

78 
65 

82 
66 

69 
67 

92 

67 

85 
67 

80 
67 

81 
66 

81 
64 

84 
59 

76 
60 

70 
55 

80.0 
61.7 

MORGANTOWN  LOCK  ANO  DAM 

MAX 
MIN 

84 
65 

82 
65 

83 
63 

82 
59 

74 
65 

80 
57 

80 

55 

84 
52 

77 
63 

81 
63 

74 
57 

75 
50 

80 
53 

75 
56 

84 
64 

90 
66 

78 
60 

83 

57 

89 
67 

77 
65 

82 

65 

84 
62 

90 
63 

92 
66 

69 
69 

82 
66 

83 
66 

84 
68 

86 
65 

78 
63 

72 
56 

81.7 
61.6 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

82 
66 

85 
63 

85 
65 

86 
57 

80 
68 

82 
58 

83 

55 

84 
55 

85 
62 

83 
58 

82 
57 

76 
51 

82 
53 

80 
53 

89 
65 

90 
64 

78 
52 

83 
53 

90 
61 

80 
67 

84 
62 

86 
59 

91 
65 

94 
72 

95 
64 

80 
69 

85 
59 

89 
63 

87 
57 

84 
62 

75 
55 

84.4 
60.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
65 

89 
65 

83 
63 

79 
60 

82 
60 

82 

60 

83 
62 

89 
60 

83 
58 

76 

55 

77 
53 

80 
55 

75 
58 

84 
63 

90 
65 

80 
68 

82 

70 

80 
70 

74 
67 

83 

70 

87 
71 

91 

70 

93 

72 

93 

67 

68 
67 

83 

69 

85 
65 

88 
61 

78 
62 

75 
55 

83.2 
63.5 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

93 
65 

86 
64 

80 

62 

81 
58 

80 

60 

76 
57 

75 
51 

80 
52 

85 
56 

74 
59 

79 
55 

70 
46 

70 
45 

80 
45 

74 

5  9 

86 
60 

89 
62 

81 

64 

81 
65 

89 
63 

64 
65 

83 
64 

82 
64 

84 
63 

87 
64 

89 
65 

86 
63 

85 
66 

86 
64 

84 
60 

84 
55 

82.0 
59.4 

PARKERS8URG  CAA  AP 

MAX 

MIN 

83 
68 

79 
65 

82 
6  5 

82 
63 

78 
63 

81 
59 

82 

57 

83 
57 

80 
64 

81 
63 

74 
58 

75 
50 

80 
52 

70 
58 

87 

67 

90 
70 

79 
64 

81 
63 

88 
69 

74 
67 

83 
65 

88 

64 

90 
68 

90 
72 

89 
69 

84 
66 

64 
68 

83 
68 

85 
66 

78 
63 

75 
57 

81.9 
63.5 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 
68 

81 
65 

84 

65 

83 
64 

80 
66 

80 
61 

80 
58 

82 
58 

80 
64 

83 
64 

73 
58 

75 
52 

81 
53 

70 
59 

89 
65 

94 
71 

79 
66 

6  0 
65 

90 
69 

75 
67 

84 
65 

91 
65 

91 
70 

9  3 
72 

93 
68 

85 
68 

84 
69 

85 
69 

88 
66 

77 
64 

74 
57 

82.9 
64.2 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

93 
67 

79 
66 

86 
6  7 

84 
59 

60 
65 

80 

57 

82 
55 

84 
51 

8  0 
65 

83 
60 

75 
64 

78 
51 

80 
50 

81 
50 

87 

66 

94 
65 

91 
67 

83 
62 

94 
66 

83 
65 

77 
66 

71 
65 

84 
66 

86 
63 

89 
68 

88 
67 

79 
64 

81 
67 

87 
65 

84 
61 

72 
57 

83.1 
62.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

82 
58 

78 
58 

7  5 
56 

73 
54 

72 
56 

72 

54 

75 
45 

79 
42 

70 

58 

75 
56 

68 
52 

70 
42 

74 
40 

71 
43 

80 
54 

83 
50 

78 
60 

80 
57 

83 
61 

79 
55 

79 
60 

78 
54 

85 
55 

84 
51 

84 
60 

80 
58 

83 

58 

81 
56 

81 
52 

80 
54 

65 
49 

77.3 
53.5 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

97 
64 

81 
61 

82 

6  6 

82 
56 

84 

63 

78 
58 

82 
52 

80 
51 

S3 

60 

76 
62 

82 
59 

75 
50 

77 
50 

82 
49 

81 

61 

85 
65 

91 
64 

62 
53 

79 
59 

93 

65 

65 
67 

73 
60 

70 
63 

76 
65 

91 
66 

90 
66 

83 
65 

77 
66 

84 
63 

86 
66 

82 
59 

82.4 
60.5 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

^ 

62 

62 
6  3 

85 
63 

84 
63 

87 
61 

81 
54 

84 
54 

81 
5"" 

81 
63 

82 
58 

69 

51 

80 
49 

84 
51 

30 
53 

90 
62 

95 
63 

86 

65 

81 
66 

90 
67 

87 

68 

86 
64 

87 
64 

93 
65 

91 
67 

91 
67 

92 
66 

92 
62 

88 
67 

89 
62 

83 
58 

85.6 
61.2 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 
MIN 

93 
67 

83 

61 

84 
65 

84 
62 

84 
67 

80 

54 

83 
54 

82 

54 

81 
65 

84 
57 

82 
53 

75 
46 

81 

47 

81 
53 

90 
64 

93 
64 

87 
64 

82 

62 

89 
71 

86 
65 

64 
64 

90 
61 

92 
67 

93 
68 

93 
66 

88 
67 

66 
66 

86 
67 

87 
65 

86 
63 

75 

55 

85.3 
61.4 

RAINELLE 

MAX 
MIN 

85 
60 

80 
61 

7  9 
61 

79 
57 

73 
56 

74 
57 

83 
48 

72 

62 

77 
59 

72 
55 

69 

■'■4 

73 
42 

73 
45 

85 
55 

69 
57 

80 
65 

82 

6  2 

87 
60 

81 
60 

86 

64 

76 
64 

77 
65 

86 

6  4 

88 
63 

85 
62 

84 
61 

82 
62 

83 
62 

83 
59 

68 
55 

79.7 
58.3 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

93 
65 

84 
62 

82 

65 

84 
61 

83 
65 

82 

55 

83 
55 

84 
53 

80 

64 

83 
57 

82 
58 

74 

4  6 

81 

47 

82 
53 

89 
6  2 

92 
64 

91 
65 

83 

6  0 

87 
71 

87 
66 

85 

65 

91 
62 

91 
69 

91 

70 

92 

68 

90 
68 

87 
67 

85 
69 

87 
65 

81 
65 

79 
57 

85.3 
61.9 

RICHWOOD  2  N 

MAX 
MIN 

79 
62 

73 
60 

74 
59 

74 
53 

70 
52 

69 

50 

71 
49 

74 
47 

76 
55 

75 
54 

74 
45 

76 
44 

78 
46 

76 
46 

78 

52 

84 

60 

78 
60 

78 
64 

83 
65 

77 
61 

75 
64 

72 
62 

75 
62 

80 

6  2 

82 
59 

60 
62 

79 
60 

80 
60 

78 
59 

77 
59 

66 
54 

76.2 
55.7 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

92 
65 

83 

61 

84 
64 

83 

61 

83 
64 

80 
57 

81 
54 

85 
54 

79 

6  5 

83 
57 

80 
59 

81 

45 

63 
46 

81 
52 

90 
60 

92 

62 

89 
62 

60 
63 

88 
66 

85 
64 

84 
64 

89 
60 

91 
59 

93 

66 

91 
61 

89 
61 

87 
64 

85 
66 

87 
64 

86 
62 

75 
54 

85.4 
60.1 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

95 
67 

85 
64 

84 
65 

85 
53 

82 
62 

80 

54 

81 

50 

86 
47 

7  9 
64 

83 
58 

81 
59 

78 

54 

81 
46 

84 
46 

86 

6  0 

94 
62 

87 
63 

81 

51 

93 
60 

90 
64 

80 

65 

76 
64 

79 
65 

69 
60 

90 
67 

82 
66 

80 
63 

80 
66 

87 
62 

84 
60 

74 
54 

83.7 
59.4 

ROWLES8URG  1 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 
65 

81 

64 

81 
57 

76 

64 

78 
60 

78 
56 

64 
51 

77 

6  5 

79 
63 

76 
59 

74 

49 

79 
52 

75 
49 

83 
61 

89 
65 

80 
64 

83 

56 

87 
63 

81 
65 

77 
67 

81 
59 

87 
61 

89 

64 

88 
67 

82 
65 

86 
67 

82 
63 

85 
62 

77 
63 

71 
57 

81.0 
60.9 

SPENCER 

MAX 
MIN 

88 
66 

83 
63 

82 

6  5 

83 
62 

82 
66 

78 
58 

80 
56 

83 
53 

7  6 
65 

81 
58 

78 
57 

75 
46 

80 
47 

75 
52 

87 
66 

91 
66 

81 
66 

81 
64 

87 
72 

83 
65 

82 

65 

87 
63 

89 
70 

92 

72 

90 
68 

87 
66 

85 
6  6 

84 
68 

85 
64 

80 
63 

72 
58 

82.9 
62.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

84 
59 

76 
56 

70 
56 

72 
52 

73 

5  a 

72 
51 

69 
51 

70 
46 

76 

51 

71 
56 

74 
59 

70 
50 

75 
56 

72 
52 

73 

59 

77 
61 

82 
61 

78 

53 

81 
60 

79 
60 

76 

60 

78 
57 

70 
55 

77 
58 

80 
60 

80 
58 

74 

55 

77 
57 

80 
65 

79 
56 

77 
47 

75.5 
56.0 

UNION 

MAX 
MIN 

91 
66 

88 
64 

61 
63 

81 
59 

81 
58 

82 
55 

77 
47 

79 
52 

83 
58 

81 
57 

80 
57 

72 

43 

71 

41 

79 
47 

76 

55 

88 

58 

91 
64 

85 

64 

80 
62 

88 
64 

84 

65 

83 
65 

74 
64 

84 
64 

87 
62 

89 
62 

87 
63 

85 
62 

85 
65 

B7 
54 

84 
58 

82.7 
58.6 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 
MIN 

93 
65 

86 
67 

61 
65 

63 
60 

62 
66 

81 
57 

81 
55 

86 
52 

66 
65 

82 
61 

82 
54 

75 
46 

83 
49 

81 
52 

87 
61 

92 
64 

88 

65 

85 
61 

87 
66 

87 
64 

83 
67 

90 
59 

88 
63 

9  3 
66 

93 
65 

92 
66 

85 

6  7 

86 
67 

88 
63 

88 
62 

79 
56 

85.6 
61.1 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

96 
66 

84 
61 

81 
6  4 

83 
60 

82 
6  6 

81 
56 

80 
56 

81 
54 

8  2 
54 

81 
60 

83 
56 

74 
47 

76 
51 

81 
54 

73 
61 

88 
61 

92 

65 

80 

63 

83 
70 

92 

67 

75 
64 

83 
64 

88 
66 

91 

66 

93 
66 

92 
66 

84 

67 

84 
67 

85 
65 

87 
62 

78 
56 

83.6 
61.4 

•ARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

99 
66 

92 
64 

82 

63 

85 
53 

84 
60 

80 
56 

80 
52 

82 
48 

63 

63 

80 
57 

83 
57 

75 
51 

77 
47 

80 
46 

8  2 

6  0 

87 
60 

94 
65 

60 
56 

81 
60 

93 
62 

87 
66 

69 
62 

75 
63 

78 
57 

66 
66 

90 
64 

84 
63 

75 
62 

62 
61 

66 
56 

85 
56 

83.1 
58.8 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
64 

85 
64 

83 

64 

82 
60 

79 

6  2 

79 
59 

80 
54 

85 
49 

74 

66 

80 
62 

70 
57 

73 

6  0 

81 
50 

72 
50 

88 
59 

93 
62 

82 
65 

66 
66 

91 
65 

85 
63 

83 
63 

84 
60 

89 
62 

91 

62 

90 
66 

87 
64 

83 
6  4 

86 
65 

87 
65 

80 
62 

72 

57 

82.9 
60.7 

WE1RTON 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
64 

62 
65 

84 
60 

73 
66 

83 
58 

82 
55 

83 

55 

B3 

64 

82 
62 

72 

57 

75 
52 

81 
53 

78 
57 

67 
65 

89 
68 

77 
55 

82 
56 

88 
69 

80 
69 

84 
62 

78 
60 

92 
65 

94 

72 

88 
66 

82 
68 

84 

60 

86 
63 

87 
57 

79 
63 

74 
54 

82.5 
61.5 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

86 

65 

85 
62 

85 

65 

87 
53 

76 
66 

85 

53 

84 
52 

83 
51 

84 
62 

82 
58 

77 
55 

80 
47 

82 
46 

75 
51 

90 
61 

91 
64 

77 
55 

64 
53 

90 
64 

76 
67 

83 
60 

85 
55 

93 
61 

95 

66 

90 
66 

82 
68 

85 
61 

86 
62 

88 
65 

80 
58 

75 
52 

84.0 
58.8 

WESTON 

MAX 
MIN 

94 
66 

87 
67 

82 
65 

83 
61 

62 
63 

78 
59 

80 
56 

80 
53 

85 
55 

77 
62 

80 
58 

75 

46 

75 
51 

80 

51 

74 

55 

87 
66 

90 
67 

81 

63 

84 
64 

86 
64 

78 
65 

82 
61 

90 
61 

88 
65 

92 
67 

89 
66 

83 

6  6 

85 
66 

84 
63 

85 
62 

79 
58 

83.1 
61.2 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

94 
67 

81 
65 

82 
66 

82 
60 

84 
62 

73 
58 

82 
57 

83 
56 

84 
58 

83 
63 

B2 
59 

74 
52 

75 
54 

81 
57 

75 

6  0 

87 
70 

90 
59 

77 

59 

83 
60 

88 
70 

74 

64 

87 

61 

88 
62 

92 
6  6 

92 
67 

86 

69 

83 
64 

85 
65 

86 
61 

88 
62 

78 
55 

83.3 
61.5 

See  reference  notes  following  5t«lt 
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Table  5  -  Continued 

AUGUST    195* 

Station 

Day 

01  Month 

0 

2 

Si 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 

91 

84 

83 

82 

82 

78 

82 

84 

80 

80 

79 

71 

83 

81       88 

92      90 

85 

90 

06 

86 

83 

75 

88 

88 

88 

87 

85 

87 

85      74 

83.8 

MIN 

64 

64 

63 

58 

59 

56 

50 

51 

64 

51 

60 

45 

45 

47       58 

60       66 

66 

63 

63 

66 

66 

65 

64 

64 

65 

64 

65 

67 

59       57 

59.3 

WILLIAMSON 

MAX 

99 

91 

80 

88 

83 

90 

83 

85 

87 

82 

85 

77 

77 

86       81 

95    100 

87 

90 

93 

88 

89 

94 

96 

96 

96 

92 

95 

88 

90      89 

88.8 

MIN 

68 

66 

63 

65 

65 

65 

59 

57 

62 

63 

60 

56 

55 

55      61 

66       68 

69 

69 

69 

70 

66 

67 

70 

72 

70 

70 

70 

69 

56       56 

64  .4 

•INFIELD   LOCKS 

MAX 

94 

88 

81 

84 

81 

85 

81 

85 

87 

80 

82 

72 

74 

82       78 

88      92 

84 

86 

86 

80 

84 

92 

93 

93 

92 

90 

88 

87 

88      80 

85.1 

MIN 

69 

64 

66 

66 

68 

63 

57 

58 

69 

62 

56 

51 

51 

52       61 

66       67 

67 

70 

70 

67 

66 

67 

71 

71 

70 

67 

70 

69 

66      58 

64.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE  DA1I 

EVAP 

.27 

.23 

.11 

.21 

.IS3 

.20 

.21 

.20 

.12 

.18 

.22 

.21 

.13 

• 

* 

.46 

.26 

.19 

.05 

.20 

.20 

.18 

.09 

.09 

.14 

.20 

.07 

.28 

.18 

.31 

.18 

5.52 

WIND 

29 

45 

39 

45 

37 

38 

47 

32 

25 

46 

41 

51 

39 

31 

24 

35 

41 

29 

22 

30 

19 

22 

32 

37 

27 

29 

39 

19 

29 

36 

34 

1049 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

.38 

.17 

.06 

.19 

.34 

_ 

.10 

.19 

.09 

.10 

.27 

.21 

.10 

.02 

.09 

_ 

.10 

.17 

.08 

.14 

.11 

.07 

.05 

.06 

.14 

_ 

.08 

.09 

.09 

.10 

.07 

B4.07 

WIND 

75 

64 

35 

125 

15 

49 

24 

48 

28 

75 

17 

91 

46 

48 

9 

29 

44 

37 

29 

59 

24 

42 

13 

73 

39 

15 

27 

22 

12 

43 

55 

1312 

WARDENSV1LLE    R    U    FARM 

EVAP 

.40 

.40 

_ 

.27 

.35 

.10 

.28 

.27 

.18 

.16 

.25 

.32 

.25 

.28 

.19 

.09 

.30 

.30 

.16 

.15 

.19 

.03 

.07 

.09 

.26 

.04 

.18 

.11 

.15 

.20 

.18 

B6.41 

WIND 

43 

60 

23 

49 

77 

18 

59 

31 

11 

32 

46 

72 

44 

24 

26 

19 

51 

28 

28 

29 

21 

36 

9 

16 

14 

33 

38 

24 

33 

10 

38 

1042 

<   reference   notes   following   Station   Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 

ALPENA  1  NW 

ARSOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

8AYAR0 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD   2 
BLUESTONE   DAM 
BRANCHLAND 
BRANDCNVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

BUCKHANNON 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST    FOREST 

CAIRO   3    S 
CAMOEN-ON-GAULEY 
CANAAN    VALLEY 
CENTRAL  I A 
CHARLESTON   WB   AIRPORT 

CHARLESTON   1 
CLARKSBURG   1 
CLAY    1 
CLAY   2 

CLENDENIN   2    5W 

COBURN   CREEK 
CRANBERRY   GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 


0012 
0094 
0102 

0107 
01*3 


0633 

06*5 
0661 
0679 


DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 


GAS SAW AY 

GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  Nl 

GRIFFITMSVILLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  C 
1AEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE    FLOYD 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 
WOOD 
NICHOLAS 
HARRISON 


LEWIS 
LEWIS 

NICHOLAS 
MERCER 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 

PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 

WAYNE 


RITCHIE 
1363  WEBSTER 

| TUCKER 
I  BRAXTON 


1606  HARRISON 
2013  POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 
21 51! RANDOLPH 

2209ItuC,ER 

'  HAR'ISON 
2*aeiHARRIS0N 
2639JGREENBRIER 


2701 


ISON 


27ie;RANDOLPH 
2920    MARION 
3024    UPSHUR 
3072 1  MERCER 

PENDLETON 

3238JLEWIS 

353 1 MC   OOWELL 
3361 .BRAXTON 

.  GILMER 
3630j TAYLOR 

1  CALHOUN 
3749 | LINCOLN 

3793  HARRISON 
3816. BARBOUR 
3846JLINC0LN 

IEFFERSON 
IETZEL 
4200|maSON 

4264. PRESTON 
4281 , LEWIS 

4309:MARION 

4369:WET2EL 
14378. CABELL 
I4388JCA8ELL 
4408 |MC  DOWELL 

I 
4478ILEWIS 
14499  HARRISON 
|*559'lEWIS 
LEWIS 


4*97 


IRE 


4763, JEFFERSON 
4816'mINGO 

*>941  ^MINERAL 
4971 [RANDOLPH 
1 4994 (HARRISON 

|5002(MONONGALIA 
,5224  GREENBRIER 
5284  MONROE 
5314|LEWIS 
5323  JACKSON 


38  14 

39  09 
39  27 


39  10 

38  22 

2  39  03 

38  37 

38  22 

38  21 

39  16 
38  27 


39  15 
38  11 
38  52 


39  16 
39  09 
37  58 
39  11 


38  42 

39  06 

37  22 

38  41 

38  56 

39  21 

38  56 

38  14 

39  08 


39  33 

38  41 

39  26 

38  59 

39  30 
39  41 
38  25 

38  25 
37  28 

39  49 
39  12 
39  06 
39  06 
39  19 

39  23 

37  50 
39  22 

38  35 

39  17 

39  43 


80  31 

81  01 
79  22 

81  11 

79  56 
81  45 

81  10 


76  14 

60  21 
80  26 

80  47 

61  13 

81  13 
80  53 

82  12 

79  37 

80  29 


61  39 
60  21 
81  05 


80  26 
61  16 
79  53 


81  06 
81  59 
80  26 
80  07 


80  40 
82  11 
79  31 


82  22 
62  27 

81  49 


79  00 
60  05 

80  30 


Obser- 
vation 
time 


Refer 


tables 


ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
(LES  L.  LOBBAN 

DALPHON  RIFFLE 
.IS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
IRD  R.  FULK 

L.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LLIAM  S.  JOHNSTON 
D.  MARTS 

S.  C.  W.  REA 

M.  RUPPENTHAL  III 
S.  A.  P.  SWISHER 
LLIAM  K.  BUTCHER 
MILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADK.INS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
).  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 


GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

.  VA  WATER  SVC  CO 

ENRY  R.  GAY 
SARAH  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 

ERTHA  J,  YOUNG 

ITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 

ISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 
MRS.  DOROTHY  FOGG 
MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAVIUS  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON, JR 


MRS. LILLIAN  SIMMONS 

2  3 

S 

CITY  FILTRATION  PL 

2  3 

* 

LAYTON  THARP 

3 

FRED  E.  BOWLING 

2  3 

5 

DICK  8.  MURPHY 

2  3 

5 

EQUITABLE  GAS  CO 

WM.  L.  DAUGHERTY 

2  3 

5 

AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

2  3 

5 

F  6.  K  WELLS 

2  3 

5 

FRED  G.  ZINN 

2  3 

5 

HOPE   NATURAL   GAS   CO 
ROBIN   D.    MOORE 
WADE   0.    ALLMAN 
MRS. OPAL   R.JACKSON 
.    VA   WATER   SVC   CO 

ISS  E.  J.  WHITE 
.  G.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DUL1N 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGRS.  LT.  &  HT.  CO 

i.  ROBINSON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JEFF   LOCKHART,    JR. 

ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 

MRS.  RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 
P.  KUYKENDALL 

IVERSITY  EXP  5TA 
Y  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
I.  HAMILTON 

t.  BENNETT 

WEST    PENN   POWER   CO 
HUGH   A.    SCOTT 
LOUIS    E.    CANTI8ERRY 
BETTY   J.    RADABAUGH 
BROOKS   E.    UTT 


2   3    5 

3 
2    3    5 

2    3    5 

3 
2  3    5 

3 

2    3    5 


2   3   5 

3 
2    3    5 


CLOSED   5/54 
2   3    5        7 


Station 


LONDON   LOCKS 
LOOKOUT    2 
MADISON 
MAN 

IINGTON    1    N 

MANNINGTON  1  W 

.INTON 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 
MARTINSBURG  2  W 
MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 
IDDLEBOURNE  2  ESE 
ID VALE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

MORGAN TOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NAOMA    1    E 

EW   CUMBERLAND   DAM   9 

EW   MARTINSVILLE 

'AK   HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 
PARKERS8URG  WB  CITY 
PARSONS  2 

ETERSBUtO 
PHILIPPI 

PICKENS  1 
PIEDMONT 

PI  NEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 
PRINCETON 
RAINELLE 

RAVEN SWOOD  DAM  22 
RENICK  2  S 

RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RIPLEY 

ROANOKE 

ROCKFCRD 

JROHRBOUGH 
ROWLESBURG  1 
ST  MARYS 
SAND  FORK 
SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SHINNSTON 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
I  SPENCER 
SPRINGFIELD  2  S 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM  , 

SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 
SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA 
THOMAS 
TR1BBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 
UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 

VANDAL  I A 

VIENNA-BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

NEW  STATIONS 


County 


KANAWHA 

FAYETTE 

BOONE 

LOGAN 

MARION 

MARION 

POCAHONTAS 
BERKELEY 
BERKELEY 
HARDY 

MERCER 

MARSHALL 
TYLER 
RANDOLPH 
HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 

HARRISON 

GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 
WETZEL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

1NERAL 
WYOMING 

MASON 
MASON 

EWIS 
MERCER 
GREENBRIER 
JACKSON 
GREENBRIER 

ICH0LA5 

EWIS 
JACKSON 

EWIS 
HARRISON 

LEWIS 

PRESTON 

PLEASANTS 

LEWIS 

RALEIGH 

HARRISON 
DODDRIDGE 
RITCHIE 
ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 
LEWIS 
NICHOLAS 

BRAXTON 

HARRISON 
PRESTON 
TUCKER 

TAYLOR 

MONROE 
USON 

HARRISON 
LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 

WOOD 
HARDY 
WOOD 
WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

LEWIS 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 


39  24 
39  28 

38  52 

37  26 

39  59 

39  29 

38  57 

39  03 

39  09 
39  36 
39  37 
39  13 

39  17 

37  52 

40  30 
39  39 

37  58 
39  30 

39  21 
39  16 
39  06 
39  00 
39  09 


38  59 

39  21 
39  23 
36  5  5 


39  23 

39  17 
39  04 


39  14 
39  27 
39  09 
38  41 


39  16 
39  14 
39  06 
38  33 

38  56 

39  21 

39  06 

39  15 

36  29 

40  24 

40  19 

39  02 

40  06 

37  48 

37  40 

37  40 

38  32 


80  58 
61  49 
61  53 

80  21 


78  58 

78  54 

79  55 

79  58 

80  20 
79  1* 

81  29 


80  13 

79  02 

81  32 

82  OB 
82  04 

80  34 

81  05 
80  47 
Bl  46 
80  21 

60  32 

80  26 

81  43 
80  29 
80  20 


81  12 

80  26 

81  03 


80  43 

81  05 
61  21 

78  43 

79  31 

79  IB 

80  25 
80  51 
80  43 

80  25 
79  33 

79  30 

81  50 

80  02 

80  32 
80  26 

80  27 
80  24 
80  02 

80  24 

81  32 
78  35 
81  42 

60  25 


80  35 
80  28 
SO  42 


62  17 
62  17 

81  52 


Obser- 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  0.  WADE 

VA  WATER  SVC  CO 
RUSSELL  E.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 

ORA  G.  FROST 
LA.  CURRY 
L  AERO.  ADM. 

ROBERT  L.  CRISWELL 
ilL  L.  MATHIAS 

NOVELDA  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
LAWRENCE  A.CRUMRINE  ' 
MRS. RUTH  G.  DARNALL 
MRS.  LOLA  H.  VANCE 

6P  MRS.  JOHN  W.  SAVILLE; 
MID  CIVIL  AERO.  ADM. 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6P  'johnny  CHISLER 
JOHN  E.  ELRICK 


Observer 


Refer 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

CLOSED  1 
2  3  5 


:.  WALKER        3 

'  ENGINEERS    2  3  5 

I.  ANKROM  I   2  3  5 

MARTIN  ,235 

HOVERMALE      3 


CIVIL  AERO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DELBERT  ROY 
MRS.  BESS  S.  MOHL 
MRS.  MAXJNE  LEACH 

2  3 
2  3 

2  3 
2  3 

5 
5 
5 
5 

7 
7  C 

7 
7  C 

NELL  BENNETT 
C.  A.  SUTER,  JR. 
WALTER  C.  BYRD 
E.  C.  WINGER 

HERBERT  C.  DAHL 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

CLOSED 
2  3  5 

7 
C 

0.  W.  HITT 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

L.  G.  SWING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARY  V.  MC  FERRIN 

3 

3 

2  3 

2\ 

5 
5 

' 

T.  CARTER  ROGERS 
CREED  R.  SUMMERS 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  MARY  A.  CONRAD 
CREED  FOGG 

2  3 
3 

2  3 
3 
3 

5 

7 

MISS  E.  CUTRIGHT 

WALTER  H.  BOLYARD 
W.  G.  H.  CORE 
LOR  IS  WEAVER 
C.  T.  KESSINGER 

3 

2  3  5 
3 
3 

CLOSED 

6/54 

MRS.  R.  D.  SNIDER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
HOPE  NATURAL  GAS 
W.  VA  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 

3 

2  3 

5 

C 
C 

c 

HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 
MRS.  GERTRUDE  KING 
RAY  M.  HOOVER 

2  3 
3 
3 
3 
3 

5 

c 

MRS.  GAY  DAVISSON   I 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS. MARGARET  PERKINS 


MRS.THELMA  SPANGLER  . 
FRANKLIN  MILLER 
0.  A.  POST 
ROSCOE  H.  JACKSON 
KENT  SWECKER 

MISS  MARY  HORNOR 
PENN  METAL  COMPANY 
UNIVERSITY  EXP  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  H.  DONALD 

C.  E.  STETSON 
GEORGE  P.  PFISTER 

ARTHUR  HENRY,  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 

NORFOLK  6  WEST.  RWY 
LAWRENCE  T.  FINK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

3 
2  3  5 


1-8IG  SANDY 


1TTLE  KANAWHA(   6-M0N0NGAHELA, 


B-OHIOp   9-P0T0MACj   10-TYGART,   11-YOUGHIOGHENY 


See  page  95  fo 


W.R.P.C.  ,  Chattanooga, 
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WEST  VIRGINIA  -  SEPTEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Three  hot  weather  periods  considerably 
out -weighed  a  cool  period  and  a  short 
cold  snap  to  make  this  the  warmest 
September  since  1945.   Temperatures 
averaged  67.5°  (1.4°  above  normal), 
and  extremes  ranged  from  104°  at  Wil- 
liamson on  the  7th  to  26°  at  Canaan 
Valley  and  Cranberry  Glades  on  the 
24th.   Precipitation  averaged  2.72 
inches  (0.27  inch  below  normal),  and 
station  totals  ranged  from  4.84  inches 
at  Fink  Run  to  0.70  inch  at  Franklin 
3  NE. 

The  first  two  days  were  quite  cool  and 
light  rain  fell  across  the  northern 
portion  of  the  State  on  the  night  of 
the  2nd  as  temperatures  started  a 
rising  trend  that  brought  a-  three-day 
hot  weather  period  the  5th-7th.   Skies 
became  mostly  cloudy  on  the  7th  and 
continued  so  through  the  10th  with 
frequent  but  light  rains  and  moderately 
high  temperatures.   Clearing  weather 
the  11th  ushered  in  a  cool  snap  that 
lasted  until  the  13th,  while  fair  wea- 
ther held  through  the  15th  with  the 
exception  of  showery  weather  in  the 
north  and  extreme  west  sections  the 
14th-15th.   Temperatures  were  well 
above  normal  by  the  15th  and  continued 
high  through  the  19th.   A  period  of 


rainy  weather  the  19th-21st  brought 
heavy  rains  to  most  areas  and  com- 
pleted the  month's  rainfall  except 
for  light  rains  on  the  30th.   The 
22nd-24th  was  the  cold  weather  period 
of  this  month.   The  warming  trend  that 
began  the  24th  was  maintained  for  sev- 
eral days  and  the  result  was  a  hot  wea- 
ther period  at  the  close  of  the  month. 

Weather  conditions  were  favorable  to 
most  agricultural  interests.   Pasture 
grasses  made  good  growth  and  provided 
ample  grazing  throughout  the  month. 
Alfalfa  continued  to  grow  and  the 
fourth  cutting  was  made  on  some  fields. 
Lespedeza  hay  yields  were  good.   To- 
bacco stayed  green  the  early  part  of 
September  but  harvesting  of  a  good  crop 
progressed  rapidly  from  the  second  week 
on  and  was  practically  completed  by  the 
end  of  the  month.   The  major  portion  of 
the  corn  and  buckwheat  crops  reached 
maturity  around  mid-month  and  harvest- 
ing progressed  rapidly  after  the  21st. 
Apples  improved  materially  the  early 
part  of  September  and  the  harvest  of  a 
good  crop  was  well  advanced  by  the  end 
of  the  month.   Much  seeding  of  oats  and 
barley  was  underway  the  third  week  and 
seeding  of  wheat  became  widespread  the 
fourth  week.  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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69.7 
68.4 

-   .2 

1.7 

90 
94 
97 
97 

5+ 

6 

6 

7 

34 
42 
40 

38 

23 
24 
24 
24 

123 
31 
26 

2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.66 
4.70 
2.61 
2.06 

-  .44 
1.22 

-  .71 

1.03 

1.97 

.79 

.96 

10 
11 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 

5 
6 

4 
3 
3 

1 

1 

2 
0 
0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

80.9 
81.3 
82.0 
81.1 

56.5 

51.3 
53.5 
55.4 

68.7 
66.3 
67.8 
6B.3 

1.4 
.5 
.9 

98 
98 
95 

97 

5 

5  + 
6+ 

7 

40 
34 
40 
44 

24 
24 
24 
24+ 

35 
61 

4 

2 
2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.10 
2.10 
2.89 
2.34 

-  .89 
.26 

-  .58 

1.03 
.66 
.91 
.98 

15 
18 
20 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
5 

6 

2 
2 

3 
2 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

67,0 

2.50 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

80.8 
80.0 
79.  9M 
79.7 
82.6 

54.4 
52.0 
48.1 
48.2 
52.0 

67.6 
66.0 
64.  OM 
64.0 
67.3 

-   .1 
1.1 

92 
93 
94 
92 

95 

5 
5 

5  + 
5+ 
5  + 

42 
39 
32 

31 
37 

13+ 
23  + 
23 
24 
23 

32 

65 
85 
85 
46 

2 
3 
2 

2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.99 
2.23 
3.47 
2.86 
3.22 

-   .17 
.93 

.90 

2.62 

1.90 
2.75 
1.64 
2.14 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
4 

1 

1 
1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLAOES 

83.7 
83.8 
82.6 
84.3 

74.3 

55.3 
55.8 
58.4 
58.6 
45.1 

69.5 

69.8 
70.5 
71.5 
59.7 

1.9 
.6 

97 
96 
97 
97 
88 

6+ 
6 
5 
6+ 

5 

44 
42 
44 
46 
26 

22 

24 
24 

24 
24 

23 
24 

157 

7 
4 
10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.18 
4.11 
2.92 
2.96 
2.49 

-  .02 

-  .02 

2.52 
2.79 

1.25 
1.92 
1.02 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
5 
4 

1 
2 
3 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

FLAT  TOP 
GARY 
TGASSAWAY 
HAMLIN 
HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

74.6 
83.5 

86.6 
84.0 

50.3 

53.3 

52.9 
52.5 

62.5 

68.4 

M 
69.8 
68.3 

.2 

-   .1 

87 

98 
98 

100 
98 

6 

7 

5+ 

6 

6+ 

36 
42 

40 
43 

24 
24 

22  + 
24 

111 

0 

p 

14 

6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.81 
2.50 

4.22 

2.48 

-  .41 

-  .49 

.30 

1.25 

1.75 

3.15 
1.50 

19 

20 

20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

3 
I 

2 

1 

1 
1 

2 

1 

1 
1 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

84.7 
85.9 
80.3 
86.4 
83.3 

57.1 
59.6 
49.6 
58.  8 
57.6 

70.9 
72.8 
65.0 
72.6 
70.5 

1.9 

2.3 

.7 

2.2 

1.5 

98 

102 
94 

100 
98 

5 
6 
6 

7 
6+ 

42 

47 
35 

47 
46 

24 
23  + 
23 
22 
22 

23 
12 

70 

10 

12 

3 

14 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.19 
4.00 
4.29 
4.19 
3.27 

1.74 
1.12 
1.60 
1.04 
.62 

1.87 
1.56 
3.15 
3.26 
1.80 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
2 
'. 

2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

83.5 
81.0 
85.  3M 
84.6 

56.2 
52.0 

54. 1M 
53.8 

69.9 
66.5 
69. 7M 
69.2 

2.2 

94 

95 
98 
97 

6+ 
6+ 
7 
5+ 

44 
38 
44 
37 

24 
24 
22  + 
24 

35 

6 

3 

13 

8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

o 

0 

3.99 
2.94 
2.47 
3.00 

.53 

3.14 

1.70 

2.00 

.75 

20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
5 
3 

7 

2 
2 
1 

2 

1 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 

WEST    VIRGINIA 
SEPTEMBER    1954 

Temperature 

Precipitation 

O    X 

>  .2 
<2 

•1 

If 

• 

D) 

> 
< 

.1 

g-i 

■a 

01 

S 

Q 

1 

2 
a 

1 
a 

1 

No.  of  Days 

i- 

.1 
3z 

|l 

— 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

t- 

a-0 

O    3 

a  o 
So 

o 

a 

e 

1 

sj 

■• 

o   t 

*=J 

■ 
—  o 

RAINELLE 

RAVENSWOOD    DAM    22 
RICHWOOD    2    N 
RIPLEY 
SPENCER 

79.6 
84.  3 
75.6 
84.9 
82.4 

49.5 
57.3 
52.6 
53.3 
55.7 

64.6 
70.8 
64.1 
69.1 
69.1 

1.7 

1.4 

2.6 

93 
99 
89 
97 
95 

5 
6 
5 

5  + 
5+ 

35 
39 
34 
37 
38 

24 
24 
24 
24 
24 

72 
26 
89 
31 
38 

2 
4 
0 
9 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.64 
2.58 
2.99 
2.42 
2.41 

.52 

.28 

.47 

2.06 
.86 

1.50 
.70 

1.26 

20 
20 
20 
8 
20 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
6 

5 
4 

4 

2 
2 
2 

3 

1 

2 
0 
1 
0 

1 

UNION 

WEBSTER    SPRINGS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 

W INF I  ELD    LOCKS 

81.4 
83.3 
81.9 
88.7 
83.5 

49.3 
53.5 
50.9 
57.1 
57.9 

65.4 
68.4 
66.4 
72.9 

70.7 

-       .7 

1.5 
3.2 

96 
96 

97 

104 

97 

6 

5+ 
5 
7 
6  + 

39 
37 
37 
45 
47 

23+ 

24 

24 

22 

24+ 

23 

50 

3 
3 
4 
16 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.21 
2.94 
4.08 
2.88 
3.13 

.66 

-  1.15 
1.24 

-  .11 

-  .11 

2.74 
1.44 
1.80 
1.79 
1.75 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

4 
6 
4 
3 

1 
1 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

DIVISION 

68.1 

3.18 

T 

STATE 

67.5 

1.4 

2.72 

-       .27 

T 

t    DATA   RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE  AVERAGES 


See  Relerence  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

SEPTEMBER 

GINIA 
1954 

| 

Day  of  month 

Station 

S 

12   3 

4  |  5  |  6 

7 

8  1 

9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  [  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  I  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

ABERDEEN 

3.22 

.01 

•  56 

.47 

.17 

.01 

•64   .76 

.36 

.02 

ALBRIGHT 

2.08 

.02 

•  24 

•  0* 

•  49 

.33   .44 

.23 

•  29 

ALOERSON 

2.09 

.02 

.04 

.20  2.62 

•  11 

ALEXANDER 

RECORD  MISSING 

ALPENA  1  NW 

3.2* 

.19 

•  30 

T 

T 

.33 

.40 

.53   .93 

•  40 

•  20 

ARBOVALE  -* 

2.24 

.02 

•  04 

.17 

.30   .67 

.52 

.12 

ARNOLD 

3.  05 

.14 

.28 

•  29 

.14 

.10 

.46   .93 

.68 

.07 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

2.23 

•  13 

T 

.20  1.90 

BAYARD 

2.32 

.23 

•  36 

T 

.06 

1.09   .12 

.44 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.47 

•  24 

2.79 

.41 

.07 

BELINGTON 

2.7* 

.12        .03 

•  07 

T 

.12 

.80 

.25   .64 

.32 

.19 

T 

BELLEVILLE  DAM  20 

2. OB 

.21 

•  40 

.42   .88 

.17 

T 

BELVA  2  E 

3.87 

.50 

.20 

.80 

.37 

BENSON 

2.11 

.10 

•  25 

.49  1.12 

.35 

BENS  RUN 

2.17 

.13 

.12 

•  12 

.04 

1.15   .35 

.17 

.09 

BERKELEY  SPRINGS 

1.60 

T 

•  13 

.04 

.03 

.56 

.04 

.23   .08 

.49 

BERLIN 

3.93 

•  72 

1.12 

•    1.52 

.45 

.12 

BIG  SKIN  CREEK 

4.04 

.03 

•  82 

.04 

T 

1.13 

•79   *46 

.48 

■  31 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

2.86 

.80  1.64 

.42 

BLUEFIELD  1 

3.22 

.07 

.22 

.38  2.14 

.21 

BLUEFIELD  2 

2.82 

.13 

.16  1.76 

.76 

.01 

BLUESTONE  DAM 

3.18 

.08 

■  10 

.09  2.52 

.39 

T 

T     T 

BRANCHLAND 

4.03 

.40 

.10 

.10 

2.91 

.52 

BRANDONVILLE 

2.30 

.04 

.35 

.10 

.05 

.26 

•29   .74 

•  29 

.18 

BROWNSVILLE 

3.2* 

.12 

.38 

.47 

.67   .81 

.59 

BRUSHY  RUN 

1.13 

.31 

.22   .40 

.  16 

.06 

BUCKEYE 

2.27 

.29 

•  05 

.31   .69 

.73 

BUCKHANNON 

4.00 

T          .08 

.71 

T 

1.07 

T 

.05 

1.34   .26 

.32 

.06 

BURNSVILLE 

2.36 

T          .01 

.13 

.43 

•72   .62 

.40 

•  25 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

4.11 

.11 

•  05 

.15 

.02 

.02 

.11  2.79 

.70 

.16 

CAIRO  3  S 

2.48 

•  47 

T 

•  31 

•90   ,40 

.30 

.08 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.73 

.02 

T 

.30 

.08 

.20  1.55 

.50 

.10 

CANAAN  VALLEY 

1.49 

•  09 

•  08 

.02 

.05 

.58   .37 

•  30 

CENTRALIA 

RECORD  HISSING 

CHARLESTON  WB  AP        R 

2.92 

T     T 

■  02 

.05 

T 

•  07 

T 

T     .02 

.83  1.25 

.50 

T 

.18 

CHARLESTON  1 

2.96 

T 

.07 

T 

.21 

.10 

.12  1.92 

.49 

.05 

CLARK5BURG  1 

2.06 

.12        .03 

•  19 

•19   .79 

.32 

•  40 

CLAY 

2.93 

•  04 

.05 

.07 

.40  1.70 

.52 

.15 

CLENDENIN  2  SH 

2.23 

•  OS 

T 

T 

.22  1.40 

.48 

.07 

COBURN  CREEK 

RECORD  MISSING 

CRANBERRY  GLADES 

2.49 

•  06 

•  18 

.03 

.72  1.12 

.36 

CRAWFORD 

2.13 

.02 

•  14 

•  29 

.07 

•60   .29 

.46 

.06 

CR6ST0N 

2.67 

.09 

•  96 

.39   .99 

.28 

DA I  LEY  1  NE 

3.81 

T          T 

T 

T 

.13 

2.37   T 

.64   .31 

.32 

.04 

OAVISSON  RUN 

2.30 

•  26 

•  02 

1.23   .27 

.61 

.09 

DUCK  CREEK 

2.91 

.06        .03 

•  26 

.02 

.42  1.00 

.56 

.16 

EAST  RAINELLE 

3.16 

.80   .02 

.02 

.13  1.70 

.44 

.05 

ELK 

RECORD  MISSING 

ELKINS  AIRPORT 

2.45 

.12        T 

•  13 

T 

.01 

•  64 

T 

T 

1.01   .17 

.37 

T 

FAIRMONT 

2.61 

•01   .10 

•  05 

.20 

•  28 

T 

1.42   .17 

.36 

.02 

FINK  RUN 

4.64 

.11 

•  47 

2.23 

.04 

1.50 

.43 

.04 

FLAT  TOP 

2.81 

•  4* 

1.25  1.01 

.06 

.03 

FRANKLIN  3  NE 

.70 

.15   .20 

.35 

GARY 

2.90 

.05 

.22  1.75 

.35 

.13 

GASSAWAY 

" 

.40 

GLENVILLE  1 

3.18 

T          .09 

•  92 

T 

T 

.84   .73 

.55 

.05 

GRAFTON  1  NE 

2.37 

•  33 

.20 

1.04   .16 

.62 

GRANTSVILLE  2  NW 

RECORD  MISSING 

HACKERS  CREEK 

2.39 

•  38 

.02 

1.20   .06 

.68 

.05 

HAMLIN 

4.22 

.08 

•  42 

.03 

T 

T    3.15 

.47 

.07 

HARPERS  FERRY 

1.33 

T 

.07 

T 

.39 

T     .49 

.06 

.32 

HASTINGS 

2.91 

.22 

•  05 

•  15 

.18 

.06 

.02 

•59  1.04 

.52 

.06 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.48 

.07 

•  38 

T 

.05  1.50 

.43 

.05 

HOPEMONT 

2.96 

.07 

■  25 

.09 

.72   T 

•49   .62 

.16 

.56 

HORNER 

2.92 

•  52 

T 

•  55 

■68   .66 

.47 

.04 

HOULT  LOCK  15 

2.99 

.02        .07 

.21 

.12 

.89 

•31   .65 

.17 

.35 

HUNTINGTON  1 

4.19 

.04 

•  38 

T 

T 

.04   .07 

1.06  1.67 

.46 

.25 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4.00 

•  14 

.36 

T 

1.19  1.56 

.40 

.33 

IAEGER 

1.80 

■  01 

1.43   .36 

IRELAND 

1.92 

.27 

.35 

.04 

•44   .35 

.03 

.04 

ISAACS  CREEK 

2.58 

.30 

1.90   .20 

.51 

.07 

JANE  LEW 

2.47 

•  33 

.20 

■  22 

T 

•96   .69 

.47 

T 

JESSE  RUN 

4.44 

.06 

•  47 

1.14 

T 

1.87   .30 

.60 

T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1.49 

.32 

.18 

.32   .12 

.10 

.40 

•  01 

KERMIT 

3.94 

•  08 

T 

2.68 

.76 

.02 

KNOBLY  MOUNTAIN 

1.21 

.15 

■  38 

.14   .24 

.30 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

2.90 

.01 

.01 

.01 

•  32 

.08 

.34   .33 

.99 

■  01 

LAKE  FLOYO 

RECORD  MISSING 

LAKE  LYNN 

2.21 

.02 

.22 

.17 

■  42 

.10 

.01 

•36   .32 

.08 

■  31 

LEWISBURG 

4.29 

.32 

.27  3.15 

.10 

•  25 

LINDSIDE 

2.51 

•  09 

•10  1.73 

.52 

.04 

.03 

LITTLE  SKIN  CREEK 

4.13 

T 

.73 

.10 

1.12 

.01 

1.21   .26 

.60 

.10 

LOGAN 

4.19 

.03 

T 

.03 

.04 

T 

•07   .04 

3.26 

.69 

.03 

LONDON  LOCKS 

3.27 

T 

.07 

.01 

.15  1.80 

.05 

.04 

.15 

LOOKOUT  2 

4.57 

1.82 

.01 

.62  1.40 

.62 

.10 

MADISON 

3.99 

.01 

.08 

.09   .02 

3.14 

.65 

MAN 

3.93 

T 

T 

•  08 

.24 

T 

2.90 

.57 

T 

.14 

MANNINGTON  1  N 

1.50 

T     .22 

.01 

.02 

.42 

■  02 

.03 

.01 

.36   .13 

.15 

.13 

MANNINGTON  1  W 

2.76 

.18 

•  42 

.02 

■  01 

T 

.30 

.44  1.10 

.16 

.13 

MARTINSBURG  CAA  AP 

1.71 

T 

T 

T 

.04 

.26   .17   T 

.40   .07 

.27 

.50 

MATHIAS 

1.17 

T 

.16 

■  42 

.22   .19 

.18 

T 

MATOAKA 

2.65 

■  18 

2.12 

.35 

MCMECHEN  DAM  13 

1.74 

.01         "06 

.26 

.48 

.26   .41 

.03 

.23 

M1DDLEB0URNE  2  ESE 

2.39 

T          .13 

T 

.20 

T 

■  02 

.49  1.15 

.16 

•  24 

MOOREFIELD 

.73 

T 

T 

.20   .15 

.15 

.25 

T 

MOOREFIELD  MCNEILL 

1.23 

.10 

.10 

.08 

.25   .28 

.42 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

1.96 

T     .04 

■  10 

•  10 

.04 

.12 

T 

.81   .09 

.47 

.19 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2.21 

.06        .02 

•  23 

.16 

■  05 

.17 

T 

.13   .92 

.12 

.35 

MOUNT  CLARE 

2.71 

.61 

•70   .90 

.50 

MT  STORM 

1.99 

.21 

.02 

.39 

.02   .04 

.25   .63 

.10 

.33 

NAOMA  1  E 

4.27 

.15 

3.75 

.37 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

2.37 

.03 

.02 

T 

.70 

1.24 

.29 

.09 

NEW  MARTINSVILLE 

2.32 

T     .26 

.10 

T 

T 

T 

1.42   T 

.  16 

T     «38 

OAK  HILL 

2.94 

•  14 

•  30 

.17  1.70 

.63 

T 

OMPS 

2.79 

•  02 

.04 

1.43 

•  24 

.25   .19 

■  62 

PARKERSBURG  CAA  AP 

1.26 

T     .19 

.02 

•  26 

T 

T 

.04 

.41 

.25 

•  09 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

1.73 

T     .17 

.01 

.30 

.08 

•56   .42 

.13 

.06 

PARSONS  2 

RECORD  MISSING 

PETERSBURG 

•  93 

T 

T 

.40 

.20   .10 

.25 

T 

PHILIPPI 

3.00 

.03        .03 

•  49 

T 

.07 

.20 

.34  1.06 

•  38 

.20 

PICKENS  1 

3.66 

1.23 

•90   .68 

.85 

PIEDMONT 

3.39 

.17 

1*10 

.65 

.70 

.30 

.42 

.05 

PJNEVILLE 

2.47 

T 

T 

T 

.04 

T     T 

T 

.17  2.00 

.26 

T 

T 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

3.00 

.02   .35 

.37 

.11 

T 

.67   .75 

.28 

•  42 

POLK  CREEK 

2.76 

•  59 

■  02 

T    1.65 

.54 

PRINCETON 

2.45 

.13 

.20  1.78 

.30 

.04 

T 

RAINELLE 

3.64 

1.03 

.02 

.02 

.13  2.06 

.32 

•  06 

RAVENSWOOD  DAM  22 

2.58 

.10 

•  36 

.33   .86 

.  25 

.68 

RENICK  2  S 

3.06 

.86 

.22  1 .46 

.52 

T 

RICHWOOD  2  N 

2.99 

.05 

.29 

.35  1.50 

.70 

.10 

Sm  R«Ur»nc»  Nolo*  Following  Station  IncUx 
-   106    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

| 

Day  of  month 

I 

1    |    2    |    3 

4    1    5    1    6 

7    |    8    | 

9 

10   1 

11    |    12 

13   |    14   |    15 

16   1    17   1    18 

19       20  1 

21 

22  1   23  1   24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

RT    FORK   OF    STONECOAL   CR 

2.9T 

.07 

.42 

T 

.24 

.02 

.69      .89 

.58 

•  06 

RIPLEY 

2.42 

.05 

.70 

.67      .65 

.30 

.05 

ROANOKE 

3.66 

.07 

•  60 

•  02 

.79 

.06 

1.07      .35 

.65 

•  05 

ROCKFORD 

2.91 

T 

.24 

.63 

.25 

.75       .24 

.40 

T 

ROHRBOUGH 

3.33 

.11 

•  76 

.65 

.68      .75 

.56 

T 

ROMNEY    3    NNE 

ROMLESBURG    1 

A. TO 

.OB      T 

•  49 

.05 

1.97 

1.27 

.25 

.39 

ST    MARYS 

1.91 

.15 

•  20 

T 

.02 

•76      .36 

.34 

.08 

SAMO  FORK 

1.20 

•  IS 

.13 

.20      .15 

.30 

.25 

SHI NMSTOH 

RECORD   MISSING 

SPENCER 

2.A1 

T 

•  36 

T           T 

.35    1.26 

.37 

.07 

SPRUCE   KNOB 

1.3* 

.06 

•  07 

.21 

.02 

.26      .42 

.36 

.14 

STONY    RIVER   OAN 

1.11 

.10 

.07 

.22      .22 

.42 

.08 

SUGARCAMP   RUN 

1.9» 

T 

.32 

•  GO 

.60       .51 

.11 

.02 

SUMMERSVILLE    2 

2.63 

.18 

.30    1.95 

.40 

SUTTON    2 

2.2T 

.05 

.55 

.36    1.05 

.26 

SYCAMORE   CREEK 

2.B1 

.23 

1.59       .31 

.69 

T 

THOMAS 

2.70 

.07 

.15 

T 

.02 

.68 

•34      .36 

.40 

.48 

UNION 

3.21 

.02 

.07 

.30    2.74 

.06 

•  02 

UPPER   OAVISSON   RUN 

- 

" 

.10 

" 

" 

UPPER    SYCAMORE   CREEK 

RECORD    MISSING 

VALLEY   CHAPEL 

2.61 

•  03 

•  35 

.04 

•34       .79 

.76 

.10 

VALLEY   HEAO 

l.aa 

T 

.04 

.13 

.36      .70 

.38 

.07 

VANDAL IA 

2.93 

•  26 

•  AG 

.04 

1.18       .28 

.67 

.08 

VIENNA   BRISCOE 

J. 06 

.20 

•  34 

.26      .96 

.15 

•  11 

•  04 

VAROCNSVILLE    R  M   FARM 

1.31 

• 

•  21 

.35 

.20      .40 

.15 

WASHINGTON   OAM    19 

1.98 

.03 

.30 

.33      .70 

.18 

•  06 

.10 

WEBSTER    SPRINGS 

2.9* 

•  02 

•  49 

•42    1.44 

.49 

.06 

■E1IT0N 

2.10 

.03 

•06       .01 

T         1.03 

.70 

.22 

.05 

T 

•ELLSBURG   >    NE 

2.10 

.20 

.07      .10 

.65 

.66 

.30 

.12 

NEST   MILPOID 

2.46 

■M 

•  22 

.05 

1.A4      .27 

.41 

.03 

WESTON 

2.89 

•  03 

•  52 

.01 

•  OS 

.66      .91 

.46 

.22 

T 

WHEELING   WARWOOO   DAM    12 

2.3* 

.17                   .15 

.10 

.96 

T 

•65       .29 

T 

T 

UNITE    SULPHUR    SPRINGS 

A.OB 

.81 

.25    1.80 

.69 

•  09 

.10 

•  34 

WILLIAMSON 

2.88 

.OB 

.14 

1.79 

.77 

•  10 

WILLIAMSON    2 

2.95 

.08 

.14 

.03 

.05    1.60 

.93 

.12 

T 

WINFIELO  LOCKS 

3.13 

•  96 



T           T 

.07    1.75 

.32 

.03 
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WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  195* 


Day 

Of  Month 

g 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

T6 
53 

82 
48 

87 
52 

89 
57 

92 

58 

90 
59 

87 
60 

82 
65 

85 
60 

76 
64 

70 
61 

73 
51 

73 

42 

81 
50 

82 

58 

86 
55 

85 
56 

85 
54 

86 
59 

79 
65 

77 
62 

72 
45 

79 
45 

74 
43 

79 
48 

76 
56 

75 
42 

80 
50 

82 

57 

80 
57 

80.8 
54.4 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

73 

41 

77 
47 

85 
54 

66 
55 

93 
58 

91 
58 

90 
58 

88 
57 

82 
55 

82 
56 

68 
42 

72 
44 

76 

48 

80 
50 

83 
55 

85 
55 

85 
52 

85 
55 

83 
62 

81 
62 

73 
60 

65 

43 

69 
39 

75 
39 

77 
51 

76 
51 

76 

50 

80 
49 

82 

51 

83 
62 

80.0 
52.0 

BAYARD 

MAX 
MIN 

70 
43 

71 
39 

79 
54 

78 
48 

86 

48 

86 
63 

81 
52 

74 
58 

77 

59 

69 
56 

68 
54 

64 
36 

73 

34 

75 
42 

74 
56 

79 
49 

76 
43 

75 
48 

79 
53 

71 
57 

66 
53 

59 
46 

61 
34 

67 
29 

73 

37 

70 
48 

71 
47 

79 
39 

79 
40 

79 
49 

73.6 
46.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

71 
39 

80 
38 

84 
47 

88 
49 

94 
50 

94 
53 

86 
54 

80 
59 

85 

52 

79 
63 

72 

54 

70 
41 

78 

41 

82 

44 

80 

50 

86 
49 

85 
46 

86 
48 

66 
58 

75 
60 

70 
57 

66 
36 

70 
32 

77 
33 

76 
43 

72 
53 

78 

45 

82 
43 

85 

51 

56 

79.9 
48.1 

BENSON 

MAX 
MIN 

78 

45 

79 
45 

87 
60 

93 
50 

95 
52 

99 

56 

96 
58 

90 
63 

85 
55 

85 
60 

75 
57 

73 
43 

84 
41 

88 
48 

88 
60 

88 
57 

87 
50 

88 
56 

89 
61 

87 
64 

80 
54 

70 
48 

70 
38 

78 
36 

82 
43 

82 

50 

81 
45 

88 

45 

90 
51 

88 
59 

84.8 
51.7 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

80 
52 

82 
52 

88 
62 

89 
58 

97 
65 

97 
65 

91 
66 

83 
65 

85 
54 

89 
60 

87 
59 

73 
48 

64 
46 

86 
57 

90 
64 

89 
61 

87 
54 

80 
61 

91 
64 

80 
65 

78 
60 

70 
49 

72 
45 

79 
44 

82 
49 

80 
54 

83 

50 

88 
52 

90 
58 

82 
63 

84.4 
56.7 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 
58 

82 

45 

89 
59 

85 
52 

96 
53 

97 
70 

95 
60 

86 

63 

80 
59 

76 

67 

72 
63 

75 
45 

79 
36 

84 
45 

77 
58 

85 
56 

82 
49 

76 

54 

89 
56 

82 
63 

77 
55 

75 

45 

71 
36 

73 

33 

83 
41 

81 
50 

80 
46 

88 
41 

88 

50 

89 
54 

82.4 
52.1 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

73 
45 

78 
40 

83 
49 

85 
48 

92 
48 

92 

50 

85 
53 

84 
61 

82 
57 

77 
61 

77 
56 

67 
43 

78 
37 

82 
43 

83 
52 

84 
53 

84 
48 

84 
50 

83 
53 

76 
62 

74 
55 

66 
40 

68 

37 

75 
31 

76 

40 

76 
46 

77 
43 

83 
41 

84 
47 

81 
56 

79.7 
48.2 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

74 
43 

82 
41 

87 

47 

91 
52 

95 
52 

95 
54 

94 
59 

83 
59 

84 
56 

76 
64 

78 
54 

75 
46 

81 
49 

84 
57 

86 

63 

87 
56 

88 

49 

89 
51 

89 
59 

78 
61 

73 
61 

67 
39 

74 

37 

80 

79 

49 

73 
61 

79 

40 

67 
48 

85 
52 

85 
62 

82.6 
52.0 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

72 
52 

76 
51 

84 
52 

88 
56 

91 
60 

97 
60 

97 
60 

93 
62 

85 
63 

89 

64 

77 
63 

71 
52 

77 
50 

82 

50 

85 

54 

89 
54 

90 
59 

90 
59 

91 

60 

89 
64 

85 
62 

77 

44 

68 

46 

75 

46 

80 
46 

82 
52 

76 
52 

84 
52 

84 

54 

87 

60 

83.7 
55.3 

BRANDONVILLE 

MAX 

MIN 

67 
45 

73 
42 

74 
52 

76 
50 

81 
50 

86 
55 

90 
56 

83 
62 

73 
55 

78 
58 

77 
57 

64 
39 

65 
38 

76 
41 

80 
56 

83 
52 

80 
50 

77 
51 

74 
54 

82 
61 

74 
55 

65 

46 

62 
36 

63 
31 

74 
40 

75 

41 

74 
45 

73 

41 

81 
49 

84 
55 

75.5 
48.8 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
48 

81 
47 

89 
59 

94 
56 

95 
54 

100 
58 

98 
60 

92 
64 

88 
58 

85 
61 

72 
47 

78 
46 

64 
44 

87 
50 

91 
59 

90 
57 

91 
54 

90 
58 

69 
59 

89 
64 

78 
59 

70 
49 

74 

42 

81 
38 

82 
46 

80 
53 

84 
47 

91 

47 

90 
54 

85 
59 

86.0 
53.2 

8UCKHANN0N 

MAX 
MIN 

76 
45 

77 
43 

80 
59 

85 
52 

93 
53 

94 
56 

88 

59 

78 
61 

82 

60 

80 
60 

68 

58 

69 

45 

60 
41 

83 

49 

85 
57 

85 

55 

85 

50 

85 
57 

85 
61 

76 
63 

69 
56 

66 
49 

69 
38 

76 
35 

79 

46 

76 
56 

78 

47 

65 
46 

88 

53 

83 

60 

80.1 
52.3 

CA8WAYL1NG0  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

78 
49 

84 
49 

88 
54 

90 
59 

95 
62 

96 
62 

90 
64 

81 
64 

83 
65 

88 

64 

75 
59 

74 
49 

84 
45 

88 
53 

89 

57 

88 
57 

90 
57 

90 
58 

92 
65 

81 
65 

73 

60 

70 
43 

73 

43 

79 
42 

82 
50 

77 

57 

83 

50 

65 
53 

88 

57 

79 
63 

83.8 
55.8 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

77 
44 

80 
48 

83 
52 

88 
54 

94 
56 

96 
60 

89 
63 

77 
69 

87 
65 

87 
62 

75 
59 

73 
53 

83 

58 

84 
57 

89 

60 

88 
56 

88 

58 

86 

60 

91 
69 

84 
63 

80 
61 

68 
43 

72 

41 

77 
37 

62 
46 

80 
51 

82 
52 

82 
61 

89 
61 

80 
64 

83.0 
56.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
43 

78 
34 

78 
56 

79 
45 

88 

44 

87 
51 

83 
51 

76 
56 

72 
53 

68 

60 

64 
54 

66 
34 

74 
34 

78 
43 

78 

54 

76 
54 

76 

49 

77 

49 

76 
55 

77 

57 

67 
51 

57 
43 

58 
32 

69 
26 

69 
39 

69 
54 

69 
46 

78 
38 

78 
46 

77 
49 

73.7 
46.7 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
53 

79 
51 

87 
62 

88 
59 

97 
61 

95 

64 

92 
66 

79 
66 

83 
65 

85 
66 

68 
58 

73 
49 

63 
47 

87 
57 

88 
63 

88 
64 

90 
59 

89 

58 

69 

67 

78 
64 

73 

54 

68 
49 

70 
48 

78 

44 

81 
56 

78 
60 

83 
55 

65 
56 

89 

64 

80 
67 

82.6 
58.4 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

74 
55 

79 
52 

82 
59 

89 

61 

90 
60 

97 
65 

97 
66 

93 

67 

82 

67 

85 
66 

88 

'61 

70 
56 

74 

49 

85 
56 

89 
60 

90 
61 

90 
61 

92 
60 

90 
67 

92 
64 

81 
62 

75 
47 

70 
49 

71 
46 

80 
50 

83 

57 

79 
55 

84 
54 

87 
62 

90 
64 

84.3 
58.6 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

73 
48 

79 
49 

79 
50 

85 
57 

93 

57 

97 
57 

96 
61 

90 
63 

78 
57 

85 
60 

82 

58 

69 
46 

70 
45 

81 
45 

83 
52 

87 

56 

87 
51 

87 
57 

79 
60 

87 
67 

78 
59 

70 

50 

67 
44 

72 

40 

76 
41 

79 
54 

78 
48 

80 
48 

87 
48 

89 
54 

81.5 
52.8 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

66 
39 

74 
35 

79 
45 

81 
46 

88 

43 

87 
45 

83 

49 

75 

57 

77 
48 

75 
58 

66 
53 

67 
38 

71 
35 

75 
38 

78 
47 

80 
49 

79 
43 

79 
47 

77 
51 

70 
57 

67 
55 

60 
42 

63 

33 

70 
26 

71 

39 

68 
49 

71 

47 

78 
39 

78 
47 

77 
53 

74.3 
45.1 

CRESTON 

MAX 
MIN 

76 
49 

79 
49 

80 
51 

88 
56 

90 
57 

98 
61 

98 
64 

92 
66 

80 
57 

85 

57 

89 
60 

71 
46 

80 

45 

85 
51 

91 
61 

92 

57 

92 

54 

90 
55 

91 

64 

92 
65 

82 

60 

76 

43 

72 

41 

80 
39 

79 
41 

94 
52 

91 

48 

66 

46 

89 

48 

89 
59 

85.9 
53.4 

ELKlNS  AIRPORT 

MAX 

MIN 

70 
47 

76 
43 

82 

54 

82 

54 

92 
51 

89 
53 

89 
56 

75 
60 

82 
61 

77 
60 

64 
54 

66 
45 

78 

44 

81 
47 

84 
54 

82 
56 

81 
51 

83 

54 

82 

59 

75 
57 

70 
51 

62 
45 

64 

38 

73 
34 

75 
42 

73 
55 

73 
48 

82 

44 

85 
49 

80 
54 

77.6 
50.7 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

76 
50 

76 

50 

85 
64 

85 

57 

94 
61 

93 
63 

87 
65 

77 
64 

83 
56 

83 
65 

67 
55 

70 
46 

80 
49 

83 
55 

85 
64 

85 
62 

82 

55 

80 
61 

86 
64 

78 
63 

69 

53 

66 

48 

68 

41 

74 
41 

80 
50 

78 
58 

77 
54 

85 
53 

88 
59 

79 
69 

80.0 
56.5 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

67 
43 

73 
39 

79 
54 

82 
52 

86 
53 

87 
55 

83 
56 

76 
56 

79 
54 

71 
60 

60 
52 

66 
46 

72 

48 

77 
45 

79 
57 

79 
51 

80 
50 

80 
52 

60 

59 

69 
57 

67 
45 

59 
40 

64 

37 

72 

36 

71 
50 

67 
52 

73 
50 

80 
46 

79 
52 

80 
62 

74.6 
50.3 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

74 
45 

83 
43 

88 

55 

88 

52 

95 

53 

95 

55 

94 
58 

80 
61 

80 
59 

79 
59 

74 
60 

72 
41 

80 
39 

84 
47 

80 
52 

89 
55 

87 

50 

88 

54 

88 
56 

80 

59 

79 

56 

70 
49 

72 

40 

77 
34 

61 
47 

76 
53 

80 
47 

87 
46 

89 

54 

88 
55 

82.6 
51.2 

GARY 

MAX 
MIN 

70 
49 

75 
47 

82 

48 

90 
52 

94 

57 

96 

56 

98 
58 

95 
62 

80 
62 

88 
62 

84 
59 

73 
53 

76 

44 

83 
48 

85 
53 

88 
54 

89 
54 

91 
53 

92 

62 

91 
64 

75 
62 

77 
43 

66 
43 

73 
42 

61 
43 

80 
57 

75 
50 

82 
51 

88 

53 

89 
58 

83.5 
53.3 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

80 
48 

83 
48 

90 
50 

ee 

52 

98 
55 

98 
60 

92 

58 

82 
63 

86 
62 

84 
60 

72 
56 

74 
48 

65 
44 

91 
50 

90 
54 

91 
54 

90 
58 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

74 
50 

79 

50 

86 
60 

87 
61 

94 
58 

93 
64 

89 
63 

79 
63 

84 
59 

84 
60 

78 
60 

72 
50 

81 

48 

84 
52 

87 
60 

88 
53 

88 
56 

88 

60 

68 

65 

78 
66 

72 

61 

68 

4B 

70 

44 

76 
42 

66 

48 

80 
55 

87 
49 

66 
58 

89 
63 

84 
65 

82.6 
56.4 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

76 
46 

79 
47 

84 
59 

85 
55 

93 
54 

93 

58 

88 
59 

77 
64 

83 
57 

77 
60 

68 
55 

68 
45 

80 
42 

82 
49 

86 

60 

85 
55 

83 
52 

80 
55 

86 

60 

77 
62 

70 
56 

67 
51 

66 

41 

74 
37 

79 
45 

77 
51 

77 
44 

85 
45 

87 
52 

82 
59 

79.8 
52.5 

GRANTSVILLE  2  Nw 

MAX 
MIN 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 

47 

85 
54 

92 

57 

93 

55 

100 
59 

98 

63 

94 
64 

84 
58 

84 
60 

91 
56 

70 
46 

76 
42 

88 

49 

92 

54 

92 
S3 

92 
55 

97 
55 

93 

63 

95 

62 

83 

59 

75 

40 

73 
41 

75 
40 

83 
47 

85 
53 

82 

45 

87 
48 

90 
55 

92 

60 

86.6 
52.9 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

73 
48 

76 
51 

83 
61 

83 
58 

94 
52 

95 
63 

86 

63 

75 
63 

82 
55 

81 
52 

69 
52 

67 
45 

83 

44 

82 
55 

86 
63 

85 
57 

83 
55 

83 

55 

76 
59 

68 
55 

66 

46 

65 
42 

75 

38 

78 
46 

76 
53 

76 
52 

79 
48 

83 
48 

88 
56 

79.2 
52.9 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

75 
49 

77 
50 

82 
51 

88 
56 

88 
58 

98 

58 

98 
62 

92 

64 

80 
55 

86 
56 

82 

50 

71 
46 

74 

44 

84 
45 

88 
54 

90 
51 

89 

53 

88 
51 

95 
56 

94 
64 

80 
59 

85 

45 

70 
44 

72 
43 

76 
44 

84 
54 

80 
48 

65 
49 

81 
51 

85 
63 

84.0 
52.5 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

70 
44 

71 
41 

79 
60 

79 
47 

86 

50 

87 
60 

81 
55 

76 
59 

73 

57 

69 
60 

67 

54 

63 
38 

73 
37 

75 
46 

75 
56 

79 
52 

77 
44 

71 
50 

78 

55 

78 
60 

66 

53 

59 

44 

60 
34 

69 
29 

72 

39 

79 

46 

77 
54 

73.7 
49.0 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

78 
48 

84 
48 

89 

61 

90 
59 

98 
58 

97 
63 

91 
66 

82 
65 

82 
57 

88 
62 

79 
58 

73 
49 

86 
46 

90 
55 

89 
60 

90 
59 

92 
59 

92 
59 

92 

69 

80 
68 

74 
62 

69 
47 

72 

45 

80 
42 

82 
55 

80 

60 

84 
50 

87 
54 

90 
63 

80 
66 

84.7 
57.1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

80 
53 

84 
53 

90 
67 

93 
62 

100 
63 

102 
67 

94 
70 

83 

67 

85 
61 

89 

64 

71 
57 

76 
52 

87 

49 

91 
59 

90 
64 

91 

62 

94 
59 

92 

61 

94 
66 

81 
67 

74 
54 

70 
49 

75 
47 

82 

47 

84 
59 

81 
61 

85 

55 

86 
57 

90 
66 

80 
69 

85.9 
59.6 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

80 
54 

83 
49 

92 

61 

89 
57 

97 
67 

96 
67 

95 

64 

85 
64 

81 
64 

79 
68 

74 
63 

73 

45 

78 
40 

83 
48 

78 
60 

82 

57 

80 

54 

77 
56 

87 

58 

83 
63 

85 
63 

77 
56 

72 
43 

72 
39 

85 
45 

84 
46 

83 

49 

68 
45 

88 

55 

91 
61 

83.2 
55.4 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

67 
39 

70 
37 

79 
49 

81 
44 

87 
46 

89 
50 

82 
52 

75 
56 

78 
50 

71 
60 

63 
52 

66 
38 

73 

36 

75 

41 

80 
46 

80 
48 

79 
46 

79 
50 

79 

50 

79 
58 

63 

54 

59 
42 

63 
33 

72 

30 

73 
39 

68 

48 

71 
40 

77 
41 

78 
40 

72 
53 

74.3 
45.6 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

72 
43 

78 
40 

85 
48 

86 

50 

93 

55 

94 
55 

93 
53 

82 

55 

80 
57 

78 
62 

69 
55 

72 

42 

77 
40 

82 
44 

85 
52 

84 
52 

85 

44 

85 
53 

85 
58 

75 
57 

76 
58 

70 
43 

70 
35 

75 
37 

76 

44 

75 
57 

76 
46 

83 
47 

84 
53 

83 
53 

80.3 
49.6 
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Table  S  -  Continued 

Day 

OI  Month 

<B 

1 
1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOGAN 

MAX 

75 

82 

86 

93 

92 

91 

100 

92 

B5 

90 

91 

77 

77 

88 

94 

93 

94 

96 

92 

92 

80 

75 

71 

77 

S3 

79 

85 

86 

86 

91 

86.4 

MIN 

55 

55 

56 

60 

66 

68 

63 

67 

68 

69 

63 

60 

51 

52 

57 

60 

60 

60 

63 

68 

64 

47 

48 

49 

50 

56 

56 

56 

57 

61 

58.8 

LONDON  LOCKS 

MAX 

73 

77 

82 

88 

90 

96 

98 

94 

82 

86 

83 

69 

74 

83 

81 

81 

89 

92 

91 

90 

80 

75 

69 

74 

80 

82 

79 

83 

36 

90 

83.3 

MIN 

56 

55 

55 

59 

63 

63 

66 

65 

58 

67 

62 

53 

52 

51 

55 

60 

61 

61 

61 

66 

64 

46 

48 

49 

49 

54 

56 

55 

56 

62 

57.6 

MAO I  SON 

MAX 

73 

78 

83 

89 

89 

94 

94 

90 

83 

86 

86 

08 

75 

83 

86 

89 

89 

92 

91 

93 

80 

74 

71 

74 

80 

83 

78 

82 

84 

87 

83.5 

MIN 

54 

53 

54 

58 

61 

62 

63 

64 

66 

66 

61 

55 

49 

49 

54 

58 

57 

58 

59 

64 

63 

45 

46 

44 

48 

56 

53 

53 

54 

59 

56.2 

MANN1NGTON  1  N 

MAX 

78 

82 

85 

86 

94 

94 

88 

78 

84 

84 

76 

72 

81 

83 

87 

87 

85 

88 

87 

79 

75 

68 

70 

74 

81 

80 

79 

87 

89 

79 

82.0 

MIN 

45 

47 

55 

54 

55 

60 

60 

64 

53 

57 

55 

43 

46 

50 

63 

57 

50 

55 

59 

62 

57 

47 

39 

35 

42 

48 

42 

41 

51 

58 

51.7 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MAX 

78 

81 

90 

84 

95 

95 

92 

81 

8  0 

79 

73 

73 

79 

82 

65 

84 

79 

75 

89 

78 

77 

70 

70 

73 

84 

82 

78 

89 

88 

89 

81  .1 

MIN 

53 

50 

61 

61 

57 

64 

64 

65 

66 

66 

54 

47 

41 

49 

57 

60 

57 

58 

59 

61 

56 

51 

42 

39 

46 

55 

51 

46 

55 

60 

55.0 

MATHIAS 

MAX 

75 

80 

89 

87 

95 

95 

94 

78 

77 

76 

73 

72 

78 

83 

81 

88 

84 

84 

87 

81 

80 

69 

69 

72 

81 

78 

78 

88 

88 

86 

81.5 

MIN 

44 

43 

55 

52 

56 

56 

58 

63 

63 

66 

61 

41 

37 

46 

55 

54 

49 

51 

58 

60 

55 

52 

40 

32 

45 

54 

47 

45 

53 

59 

51.7 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

74 

76 

80 

84 

85 

94 

94 

87 

77 

82 

85 

70 

72 

81 

81 

87 

86 

84 

79 

89 

78 

70 

67 

69 

73 

80 

79 

79 

85 

88 

80.5 

MIN 

47 

49 

51 

54 

56 

58 

63 

66 

54 

55 

58 

45 

44 

45 

53 

58 

52 

52 

59 

64 

61 

46 

42 

39 

38 

51 

46 

46 

51 

57 

52.0 

MOOREFIELD 

MAX 

78 

83 

91 

88 

99 

99 

96 

82 

82 

82 

74 

74 

85 

87 

85 

93 

89 

84 

90 

83 

81 

73 

73 

75 

80 

83 

Bl 

92 

85 

90 

84.6 

MIN 

49 

46 

58 

56 

55 

56 

59 

63 

64 

64 

62 

42 

41 

47 

60 

59 

54 

52 

56 

61 

57 

55 

40 

37 

55 

53 

48 

45 

52 

57 

53.5 

MOOREFIELO  MCNEILL 

MAX 

79 

82 

90 

89 

98 

98 

94 

80 

81 

80 

70 

74 

83 

85 

79 

90 

87 

82 

87 

81 

77 

71 

71 

76 

84 

80 

80 

90 

85 

87 

83.0 

MIN 

43 

41 

54 

50 

51 

54 

55 

60 

62 

52 

50 

39 

35 

43 

58 

57 

47 

49 

53 

51 

53 

52 

36 

31 

41 

50 

44 

40 

48 

52 

48.4 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

75 

78 

83 

85 

93 

94 

86 

76 

82 

80 

66 

68 

80 

83 

85 

84 

82 

75 

85 

76 

68 

65 

65 

74 

78 

77 

76 

85 

88 

78 

79.0 

MIN 

52 

51 

65 

55 

61 

66 

67 

64 

57 

64 

53 

45 

49 

56 

64 

62 

56 

60 

65 

63 

54 

50 

42 

38 

52 

55 

52 

54 

61 

68 

56.7 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

78 

80 

80 

86 

93 

94 

87 

78 

83 

80 

74 

69 

81 

86 

85 

88 

84 

77 

88 

79 

71 

68 

69 

79 

81 

79 

79 

84 

89 

82 

81.2 

MIN 

51 

52 

62 

57 

59 

63 

69 

65 

56 

63 

57 

48 

46 

54 

63 

61 

55 

58 

62 

64 

61 

50 

44 

42 

48 

54 

52 

51 

57 

62 

56.2 

NEN  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

80 

79 

86 

88 

99 

99 

91 

81 

83 

90 

78 

75 

82 

77 

78 

79 

79 

74 

88 

81 

72 

67 

69 

74 

81 

80 

81 

87 

91 

83 

81.7 

MIN 

49 

51 

67 

56 

60 

61 

68 

68 

53 

58 

57 

46 

46 

59 

64 

59 

51 

55 

62 

65 

52 

50 

42 

41 

49 

48 

49 

51 

56 

59 

55.1 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

OAK  HILL 

MAX 

68 

75 

80 

86 

89 

95 

95 

89 

80 

87 

78 

64 

72 

79 

84 

86 

87 

89 

89 

90 

78 

74 

66 

70 

78 

81 

74 

79 

84 

85 

81.0 

MIN 

46 

45 

47 

54 

56 

58 

60 

57 

59 

60 

57 

46 

45 

50 

53 

57 

53 

56 

63 

62 

60 

43 

40 

38 

43 

52 

46 

47 

47 

59 

52.0 

PARKERSBURG  CAA  AP 

MAX 

76 

78 

86 

87 

96 

95 

87 

78 

82 

86 

69 

72 

82 

82 

88 

87 

87 

83 

90 

78 

70 

68 

69 

75 

80 

80 

80 

85 

69 

79 

81.5 

MIN 

53 

53 

62 

57 

62 

63 

67 

64 

56 

63 

56 

48 

49 

56 

67 

64 

56 

61 

68 

64 

53 

50 

43 

44 

54 

53 

50 

53 

62 

70 

57.4 

PARKERSBURG  we  CITY 

MAX 

78 

80 

86 

88 

97 

98 

90 

79 

81 

87 

70 

71 

82 

84 

89 

87 

85 

86 

92 

79 

72 

69 

70 

75 

81 

80 

82 

86 

90 

80 

82.5 

MIN 

52 

53 

65 

60 

64 

66 

69 

64 

58 

62 

58 

52 

49 

57 

68 

65 

58 

62 

67 

64 

56 

50 

43 

43 

55 

55 

52 

56 

63 

70 

58.5 

PARSONS  2 

MAX 
MIN 

PETERSBURG 

MAX 

77 

81 

89 

90 

97 

96 

93 

80 

79 

78 

78 

77 

82 

85 

77 

90 

84 

86 

89 

85 

78 

71 

73 

76 

82 

80 

80 

69 

89 

87 

83.3 

MIN 

49 

47 

61 

56 

65 

60 

60 

65 

65 

65 

53 

44 

42 

49 

60 

61 

54 

56 

58 

65 

60 

55 

42 

37 

45 

55 

53 

45 

52 

57 

54.5 

PICKENS  1 

MAX 

70 

74 

81 

82 

90 

90 

87 

75 

81 

78 

62 

68 

75 

80 

81 

80 

82 

80 

83 

78 

70 

61 

65 

65 

74 

70 

78 

80 

82 

80 

76.7 

MIN 

38 

39 

48 

46 

46 

52 

52 

56 

56 

53 

50 

39 

37 

44 

50 

46 

48 

52 

50 

55 

47 

40 

34 

40 

41 

47 

40 

43 

48 

57 

46.5 

PIEDMONT 

MAX 

72 

79 

81 

87 

87 

95 

97 

92 

80 

80 

72 

73 

76 

80 

81 

70 

86 

85 

76 

87 

80 

70 

66 

71 

73 

80 

78 

78 

86 

87 

80.2 

MIN 

48 

47 

55 

57 

56 

64 

62 

64 

65 

67 

61 

50 

44 

48 

59 

61 

55 

55 

59 

60 

58 

53 

42 

37 

42 

49 

48 

46 

53 

60 

54.2 

PINEVILLE 

MAX 

73 

79 

84 

90 

93 

96 

98 

93 

85 

93 

86 

68 

80 

86 

91 

90 

92 

94 

92 

93 

68 

70 

78 

81 

83 

77 

83 

88 

90 

85.3 

MIN 

51 

49 

49 

58 

59 

62 

62 

62 

62 

66 

59 

50 

48 

48 

54 

57 

57 

58 

58 

62 

44 

44 

44 

45 

51 

50 

50 

53 

58 

54.1 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

MAX 

77 

82 

87 

90 

97 

97 

93 

86 

86 

87 

82 

72 

83 

88 

90 

87 

90 

90 

92 

79 

77 

70 

71 

78 

83 

80 

84 

87 

89 

83 

84.6 

MIN 

46 

47 

62 

55 

56 

60 

67 

65 

54 

58 

57 

45 

43 

52 

59 

56 

51 

51 

68 

64 

62 

43 

40 

37 

51 

50 

45 

48 

57 

66 

53.8 

RAINELLE 

MAX 

71 

80 

84 

87 

93 

92 

87 

79 

83 

73 

71 

73 

78 

80 

85 

84 

85 

86 

85 

74 

72 

65 

70 

76 

76 

72 

77 

83 

83 

85 

79.6 

MIN 

46 

42 

46 

52 

51 

49 

52 

60 

56 

63 

56 

47 

39 

44 

52 

52 

50 

52 

56 

61 

58 

38 

39 

35 

43 

51 

42 

43 

52 

57 

49.5 

RAVENSHOOD  DAM  22 

MAX 

79 

79 

86 

87 

97 

99 

95 

87 

83 

86 

84 

74 

82 

85 

88 

87 

88 

89 

92 

80 

79 

69 

71 

77 

83 

82 

82 

85 

88 

87 

S4.3 

MIN 

49 

50 

63 

57 

59 

63 

67 

67 

58 

61 

60 

46 

50 

56 

66 

61 

59 

60 

68 

67 

61 

48 

44 

39 

62 

54 

47 

52 

60 

66 

57.3 

RICHWOOD  2  N 

MAX 

66 

73 

BO 

82 

89 

86 

83 

75 

79 

71 

65 

65 

74 

78 

79 

80 

82 

81 

78 

72 

78 

72 

68 

70 

72 

72 

74 

70 

72 

79 

75.6 

MIN 

45 

44 

54 

60 

54 

59 

64 

61 

55 

60 

53 

45 

48 

57 

61 

61 

54 

51 

60 

60 

60 

50 

42 

34 

39 

48 

52 

45 

50 

51 

52.6 

RIPLEY 

MAX 

78 

83 

89 

90 

97 

97 

91 

82 

85 

87 

85 

76 

84 

87 

90 

90 

91 

90 

92 

80 

75 

71 

72 

79 

84 

81 

84 

87 

89 

82 

84.9 

MIN 

47 

47 

59 

54 

57 

61 

64 

64 

54 

59 

57 

45 

43 

52 

52 

51 

52 

56 

66 

64 

59 

42 

40 

37 

49 

52 

45 

49 

57 

64 

53.3 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

78 

83 

89 

87 

97 

98 

93 

80 

77 

78 

73 

74 

82 

84 

75 

85 

84 

78 

89 

80 

73 

70 

72 

72 

85 

81 

81.4 

MIN 

46 

45 

56 

54 

56 

56 

57 

61 

60 

65 

59 

42 

41 

45 

61 

58 

53 

52 

54 

58 

54 

53 

38 

43 

46 

44 

52.2 

ROWLESBURG  1 

MAX 

76 

79 

86 

87 

93 

94 

88 

77 

84 

75 

67 

72 

81 

84 

86 

86 

84 

80 

86 

79 

69 

67 

69 

77 

81 

79 

79 

86 

88 

85 

80.8 

MIN 

50 

51 

59 

57 

56 

60 

62 

64 

64 

62 

60 

49 

44 

51 

61 

57 

56 

57 

62 

58 

58 

51 

44 

42 

45 

54 

51 

47 

55 

60 

54.9 

SPENCER 

MAX 

76 

79 

86 

88 

95 

95 

91 

83 

82 

85 

79 

71 

81 

84 

87 

89 

88 

89 

89 

78 

72 

68 

70 

77 

81 

78 

81 

84 

87 

80 

82.4 

MIN 

47 

49 

61 

56 

58 

63 

63 

65 

60 

62 

59 

45 

45 

55 

62 

59 

54 

56 

66 

65 

61 

46 

40 

38 

51 

56 

49 

51 

60 

66 

55.7 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

70 

69 

SO 

79 

83 

86 

84 

85 

73 

60 

60 

65 

68 

75 

76 

80 

81 

79 

80 

78 

71 

69 

59 

64 

71 

72 

68 

70 

80 

80 

73.8 

MIN 

«2 

45 

50 

53 

60 

6  2 

53 

60 

54 

52 

52 

46 

44 

44 

53 

53 

60 

59 

57 

56 

53 

42 

38 

34 

47 

52 

48 

50 

51 

58 

50.9 

UNION 

MAX 

72 

76 

79 

89 

89 

96 

95 

92 

82 

83 

75 

68 

75 

81 

83 

86 

88 

89 

89 

88 

75 

77 

68 

72 

77 

78 

72 

80 

84 

85 

81.4 

MIN 

42 

40 

44 

50 

52 

53 

52 

58 

55 

60 

57 

46 

41 

44 

47 

51 

47 

51 

55 

62 

59 

44 

39 

39 

40 

48 

46 

45 

53 

58 

49.3 

VALLEY  CHAPEL 

MAX 

81 

82 

88 

90 

95 

97 

96 

90 

87 

85 

82 

73 

83 

87 

88 

89 

88 

85 

86 

85 

78 

72 

72 

80 

82 

80 

82 

89 

90 

89 

85.0 

MIN 

47 

47 

60 

56 

56 

59 

60 

65 

56 

61 

59 

46 

43 

51 

61 

59 

52 

59 

68 

65 

59 

47 

42 

40 

47 

54 

48 

48 

54 

61 

54.3 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 

75 

79 

80 

86 

86 

92 

97 

89 

79 

82 

88 

71 

72 

82 

85 

89 

86 

85 

85 

90 

79 

71 

68 

68 

75 

85 

79 

81 

85 

90 

82.0 

MIN 

48 

49 

62 

65 

58 

58 

65 

65 

56 

60 

58 

44 

43 

52 

65 

57 

52 

57 

64 

63 

61 

48 

41 

38 

49 

53 

45 

49 

55 

64 

54.8 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

72 

77 

82 

90 

94 

97 

97 

95 

80 

79 

79 

70 

73 

80 

84 

75 

89 

87 

82 

89 

80 

81 

67 

70 

74 

83 

80 

80 

68 

90 

82.1 

MIN 

46 

44 

54 

53 

52 

55 

58 

61 

64 

66 

61 

41 

36 

44 

60 

57 

50 

52 

53 

58 

49 

49 

38 

34 

41 

51 

45 

41 

50 

55 

50.6 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

77 

81 

88 

90 

96 

96 

88 

81 

87 

80 

75 

74 

83 

87 

89 

89 

89 

89 

86 

78 

75 

70 

72 

80 

83 

77 

81 

86 

88 

85 

83.3 

MIN 

52 

47 

53 

56 

53 

56 

57 

65 

59 

63 

55 

52 

45 

50 

54 

56 

55 

56 

61 

62 

60 

47 

45 

37 

45 

54 

50 

47 

54 

58 

53.5 

HEIRTON 

MAX 

78 

79 

85 

86 

98 

97 

91 

81 

80 

87 

81 

73 

80 

77 

79 

82 

79 

75 

87 

80 

70 

67 

68 

72 

80 

80 

79 

86 

90 

80 

80.9 

MIN 

50 

54 

68 

56 

63 

65 

69 

66 

55 

59 

54 

47 

45 

58 

63 

62 

53 

58 

62 

65 

57 

49 

43 

40 

53 

49 

49 

55 

59 

69 

56.5 

WELLSBURG  1  NE 

MAX 

80 

79 

86 

87 

98 

98 

84 

81 

84 

89 

78 

74 

82 

78 

79 

84 

80 

74 

86 

82 

72 

68 

68 

74 

80 

80 

78 

87 

90 

80 

81.3 

MIN 

44 

46 

64 

54 

54 

60 

62 

62 

50 

50 

59 

40 

40 

53 

63 

55 

50 

53 

59 

63 

51 

50 

38 

34 

45 

42 

41 

45 

51 

61 

51.3 

WESTON 

MAX 

72 

78 

82 

87 

88 

95 

95 

89 

77 

83 

83 

70 

71 

82 

85 

88 

87 

87 

85 

89 

80 

71 

70 

70 

78 

80 

78 

82 

88 

89 

82.0 

MIN 

49 

49 

49 

57 

57 

58 

61 

62 

59 

60 

59 

48 

46 

46 

53 

60 

55 

55 

61 

65 

63 

50 

43 

40 

41 

55 

50 

49 

50 

56 

53.5 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 

75 

78 

78 

85 

86 

95 

97 

85 

81 

83 

88 

72 

72 

82 

84 

82 

85 

82 

75 

87 

81 

72 

68 

67 

75 

81 

81 

80 

86 

89 

81.1 

MIN 

52 

53 

57 

57 

59 

63 

67 

66 

56 

57 

59 

48 

49 

49 

59 

63 

55 

56 

61 

68 

58 

53 

45 

44 

44 

51 

49 

50 

55 

59 

55.4 

a—   r»f«r«Dc«   not**   following  Station    IncVtx. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


west  vmomiA 

SEPTEMBER    195* 


Day  Oi  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

W INFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

77   83   88 

46   43   47 

76   82   88 
54   52   52 

74   78   82 
52   53   55 

90   97   96 
52   56   55 

96   97  103 
62   60   61 

88   90   97 
60   61   63 

94   80   81 
53   60   57 

104   95   84 
65   65   67 

97   93   83 
68   66   60 

79   68   75 
64   59   49 

90   92   70 
66   62   55 

84   88   70 
61   59   51 

79  83   82 
39   43   51 

80  90   95 
48   51   58 

74   84   86 
52   52   60 

87  88   87 
51   51   54 

95   96   98 
57   59   59 

88  90   92 
63   62   62 

86   82   75 
58   63   58 

97   97   81 
65   66   63 

89   90   80 
62   67   63 

67   71   76 
49   39   37 

76   74   78 
45   46   48 

74   69   72 
49   49   47 

77   76   80 
44   54   43 

85   86   81 
50   53   54 

79   82   79 
47   59   55 

83  84   85 
44   54   55 

89   93   94 

54  57   59 

84  80   89 

55  57   67 

81.9 
50.9 

88.  7 
57.1 

83.5 
57.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-81 
5°* 

BLITESTONE  DAH 
CLARKSBURG  1 
HOCSETT  GALLIPOLIS  DAM 
WARDIKSVILLE  R  V  FARM 

ETAP 
HMD 

KVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 

WIND 

.IS 
47 

.08 
49 

.16 
16 

.10 

39 

.19 
40 

.20 
21 

.10 
25 

.11 
18 

.19 
21 

.22 
35 

.13 
33 

.19 
38 

.18 
20 

.09 
9 

.18 
43 

.34 

15 

.20 
18 

.11 
49 

.20 
31 

.27 
18 

.20 
20 

.10 
18 

.10 
40 

.29 

16 

.13 
30 

.08 
27 

.30 

57 

.26 
25 

.14 
24 

.08 

31 

.09 
40 

.09 
14 

.13 
23 

.05 
21 

.11 
32 

.21 
36 

.07 
27 

.08 
34 

.05 
72 

.10 
35 

.11 
46 

.09 
67 

.27 
86 

.17 
43 

.07 
26 

.06 
32 

.15 
49 

.19 
19 

.31 
31 

.08 

29 

.18 
55 

.09 
22 

.12 
22 

.06 

27 

.16 
43 

.22 

20 

.17 
34 

.10 
46 

.18 
78 

.24 
63 

.33 
26 

.12 
26 

.13 
44 

.15 

4 

.13 
28 

.07 
28 

.22 
40 

.21 
20 

.18 
24 

.09 
32 

.37 

56 

.18 
31 

.29 

51 

.17 
57 

.28 
43 

.24 
26 

.16 
41 

49 

.21 
58 

.07 
24 

.29 
55 

.31 
151 

.16 
167 

.22 

118 

.09 
48 

.09 
57 

.14 
80 

.11 

66 

.10 
29 

.07 
19 

.11 

59 

.31 
23 

.18 
35 

.06 
39 

.04 
40 

.18 
43 

.04 
30 

.10 
64 

.25 
49 

.25 
20 

.19 
33 

.13 
51 

.33 

92 

.17 
44 

.14 
23 

.08 
28 

.16 
56 

.43 

33 

.10 
23 

.05 
13 

.11 
42 

.06 
14 

.15 
S3 

.06 
83 

.07 
36 

.27 
23 

4.77 
945 

B3.00 
1337 

B5.35 
B1717 

6.06 
911 

duplication  of  numbers  within  ft  state. 


REFERENCE  KOTKS 

The  four  digit  ldeatif ic»tion  numbers  In  the  Index  number  coIujuj  of  the  Statlou  Index  are  nslped  on  *   stftte  basis.   There  will  be  i 

Figures  and  letters  following  the  station  aftjie ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  froa  the  poet  office. 

Observation  times  given  in  the  station  Index  ure  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  ftnd  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  snd  seasonal  snowfftll  and  be»tlng  degree  dftys  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  aro  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bullstln  are:  teapersture  in  °F. ,  precipitfttlon  ftnd  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  in  miles.  Degree  dftys  are  based  on 
average  of  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shorn  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  vltb  July  1948. 

Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

DfttB  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Tftble  7  aro  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  ftre  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  aean 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  measured  »t  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  aore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  froa  dlffe 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


i  entry. 

'  aore  effective  January  1,  1954. 

These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  sre  published  late 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  In  Tables  2  ftnd  5  is  Indicated  by 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  in  following  aeaaureaeot,  tiae  distribution  unknown. 

<L  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Davs  .10 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  aore  days  of  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  delly  record.   Degree  day  data,  If  e*rried  for  this  station,  h»ve  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  ft  full  son 

R  Amounts  froa  recording  gage  (These  aaounts  ftre  essentlftlly  accurate  but  may  vary  slightly  froa  tbe  aaounts  to  be  published  later  in  Bourlv  Precipitation  Data) 

T  Trace,  an  aaount  too  small  to  leisure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  tine  Is  1:30  a. a.  E.S.T.  of  tbe  following  day. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annua)  Summary.)   Check*  and  money  orders  should  be  aade  pavable  to  tho  Treasu 
United  States.   Remittances  ftnd  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C." 


STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 
ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 


BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST 


OREST 


CAIRO  3  S 
CAMDEN-ON-GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I A 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 


CLENDENIN  2  SW 


COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLAD 
CRAWFORD 
CRESTON 
OAILEY  1  NE 

DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RA1NELLE 


KINS  AIRPORT 


FREEMANSBURG 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 
GRIFFITHSVILLE 

HACKERS  CREEK 


0633 
0645 
0661 
0679 


3749 
3793 
3616 
3846 


HARPERS  FERRY 
HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
1AEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERM1T 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRA80W  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 
LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 
WOOD 

ICHOLAS 
HARRISON 

PLEASANTS 


LEWIS 
EWIS 

NICHOLAS 
MERCER 

MERCER 

SUMMERS 

INCOLN 
PRESTON 

EWIS 

ENDLETON 
POCAHONTAS 

SHUR 
BRAXTON 
WAYNE 


■UE 


WEBSTER 

TUCKER 
BRAXTON 
KANAWHA 


RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 
I  SON 

GREENBRIER 

RRISON 

RANDOLPH 
MARION 

UPSHUR 
MERCER 
ENDLETON 

LEWIS 

MC    DOWELL 
BRAXTON 
GILMER 
TAYLOR 

CALHOUN 

INCOLN 
HARRISON 
BARBOUR 

INCOLN 

JEFFERSON 

ETZEL 
MASON 
PRESTON 

EWIS 

MARION 
WETZEL 

CABELL 
CABELL 
MC  DOWELL 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

LEWIS 
JEFFERSON 

NGO 

NERAL 
NDOLPH 
RRISON 

MONONGALIA 

GREENBRIER 
MONROE 

LEWIS 

JACKSON 

GILMER 


37 

SB 

39 

11 

36 

53 

39 

2b 

19 

00 

37 

35 

36 

42 

39   12 

39    06 

39    06 

I   23 

37  50 
39  22 
3B   35 

39    17 

39   43 

37  46 
37    27 

36  56 
36  54 
36    51 


79  38 
60    38 

80  13 


37  25 

81 

01 

2600 

39  16 

79 

2? 

2376 

37  47 

81 

11 

2330 

39  02 

79 

56 

1679 

39  09 

Bl 

4") 

60C 

38  14 

61 

10 

74C 

39  09 

33 

ioec 

39  27 

Bl 

07 

652 

39  37 

78 

14 

640 

39  02 

BO 

?1 

105C 

38  58 

fiO 

?6 

105C 

38  25 

HO 

1865 

37  16 

81 

13 

2550 

37  16 

81 

13 

2590 

37  39 

80 

53 

1386 

38  13 

8? 

1? 

60C 

39  40 

7*1 

37 

1798 

39  03 

BO 

29 

1032 

36  50 

79 

15 

1375 

36  11 

60 

08 

210C 

39  00 

Ft  (J 

1459 

36  52 

60 

40 

77C 

37  59 

62 

21 

740 

39  10 

81 

10 

680 

38  22 

16 

203  C 

39  03 

79 

26 

325C 

38  37 

HO 

34 

95  C 

36  22 

81 

36 

989 

38  21 

Bl 

39 

600 

39  16 

BO 

?1 

977 

38  27 

fll 

05 

722 

38  28 

Bl 

04 

65C 

38  29 

Bl 

22 

617 

39  15 

80 

76 

1075 

38  11 

BO 

16 

3400 

38  52 

80 

?6 

1107 

36  57 

fll 

Ifi 

640 

38  49 

79 

53 

1985 

80  26 

80    07 
82    06 


80  27 
82  22 
82    27 

81  49 

80  28 
80  30 
80  25 
60  20 
77   53 

62    24 

79  00 

80  05 
60  30 
79   51 

60   26 


Obser 

vation 

time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


L.  ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
CHARLES  L.  LOBBAN 
MRS.  OALPHON  RIFFL 
WILLIS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERR1NE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  H1LLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

;LLIAM  S.  JOHNSTON 
D.  MARTS 

IS.  C.  W.  REA 

M.  RUPPENTHAL  I  I 
IS.  A.  P.  SWISHER 

LLIAM  K.  BUTCHER 
.MILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 

A  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADK1NS 
JAMES  I.  GALLOWAY 
I.  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
ISS  ILEAN  WALTON 
R.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 

.IAM  F.  COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
WEATHER    BUREAU 

'A  WATER  5VC  CO 
HENRY  R.  GAY 

H  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
EDERAL  PRISON  CAMP 
ISS  BELLE  BLAIR 
IRS. NELLIE  B.ARTHUR 

LAURA  E.  FULWIDER 

MARY  L.  DUMAS 
MRS. DOROTHY  FOGG 

A,  E.  TALBOTT 
LAVIUS  E.  BROWN 
MR5.S.R.HARRISON.JR 


MPC_ 


LIA 


BENNETT 


MURP 


DICK 

EQUITABLE  GAS  CO 
DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 

;  WELLS 

G.  ZINN 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
DE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
WATER  SVC  CO 


MISS  E.  J. 


-UTE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
R08ERT  F.  DULIN 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 
MFGRS.    LT.    fc  HT.    CO 
.    ROBINSON 
WEATHER   BUREAU 
LOCKHART,    JR. 

ROBERT   CRAIG 

C.   A.    MOORE 

RETA  GOLDSMITH 
JAMES 


SITY 


STA 


1-BIG   SANDY, 


A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 

.  HAMILTON 

.  BENNETT 
WEST  PENN  POWER  CO 

HUGH  A  SCOTT 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

BETTY  J.  RADABAUGH 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 


5-LITTLE    KANAWHA,       6-M0N0N6AHELA , 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5  6  7 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5  6  7 


WEST  VIRG 

NIA 

SEPTEMBER  1 

954 

Obser- 

Station 

i 

County 

■8 

1 

1 

vation 

time 

Observer 

Refer 
to 

f 

1 

1 

B 
■■a 

! 

S 

9 

a 
B 

tables 

I 

3 

3 

a 

0) 

£ 

LOOKOUT  2 

5400 

FAYETTE 

7 

36  04 

60  58 

2300 

7A 

JOHN  0.  WADE 

3 

MADISON 

[„.':o? 

BOONE 

38  03 

81  49 

675 

8A 

6A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

MAN 

5600 

LOGAN 

3 

61  53 

750 

6P 

RUSSELL  E.  WHITE 

3 

MANNING! ON  1  N 

'6  2  1 

MARION 

6 

39  33 

60  21 

974 

6P 

JAMES  N.  MORGAN 

2  3  5 

MANNINGTON  1  W 

56  26 

MARION 

6 

39  32 

80  22 

995 

8A 

ORA  G.  FROST 

3 

MARL  I NT ON 

56  1 I 

POCAHONTAS 

7 

38  13 

80  05 

2150 

MID 

CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

5?  07 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  59 

537 

MID 

Mlt 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MARTINSBURG  2  W 

57  12 

BERKELEY 

9 

39  28 

78  00 

535 

M  1  D 

ROBERT  L.  CRISWELL 

C 

MATH1AS 

5739 

HARDY 

9 

38  52 

78  52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3  5 

C 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

1 

37  26 

61  15 

2600 

7A 

NOVELDA  THOMPSON 

3 

MC  MECHEN  DAM  13 

5847 

MARSHALL 

8 

39  59 

80  44 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

39  29 

80  52 

750 

7A 

LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  5 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39  03 

78  58 

820 

MRS.  LOLA  H.  VANCE 

2  3  5 

MOORETIELD  MC  NEILL 

616A 

HARDY 

9 

39  09 

78  54 

BOO 

6P 

MRS.  JOHN  W.SAVILLE 

2  3  5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39  38 

79  55 

1245 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

MORGANTOWN  LOCK  (,    DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

825 

IP 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

MOUNT  CLARE 

6276 

HARRISON 

6 

39  13 

80  20 

1040 

6P 

JOHNNY  CHISLER 

3 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

9 

39  17 

79  14 

2850 

BA 

JOHN  E.  ELRICK 

3 

c 

NAOMA  1  E 

6362 

RALEIGH 

37  52 

81  29 

1130 

HARLEY  C.  WALKER 

3 

c 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

B 

40  30 

80  37 

671 

6P 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

NEW  MARTINSVILLE 

64G7 

WETZEL 

e 

39  39 

80  52 

637 

6P 

6P 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  5   7 

OAK  HILL 

6  591 

FAYETTE 

7 

37  58 

81  09 

1992 

7A 

MILES  H.  MARTIN 

2  3  5 

c 

OMPS 

6671. 

MORGAN 

9 

39  30 

78  17 

950 

JULIA  M.  HOVERMALE 

3 

PARKERSBUR6  CAA  AIRPORT 

6»A9 

WOOD 

B 

39  21 

81  26 

837 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM 

2  3  5    7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

6859 

WOOD 

B 

39  16 

81  34 

615 

MID 

MM 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

PARSONS  2 

6B68 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

6P 

6P 

DELBERT  ROY 

2  3  5   7 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

6P 

7A 

MRS.  BESS  S.  MOHL 

2  3  5   7 

c 

PHILIPPI 

BARBOUR 

39  09 

80  02 

12B1 

MRS.  MAX1NE  LEACH 

3 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80  13 

2695 

7P 

NELL  BENNETT 

2  3  5   7 

P I EDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

BA 

8A 

C.  A.  SUTER,  JR. 

2  3  5 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

7A 

7A 

WALTER  C.  BYRD 

2  3  5 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

B 

38  55 

82  04 

625 

5P 

5P 

HERBERT  C.  DAHL 

2  3  5 

c 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

39  03 

80  34 

1074 

5P 

0.  W.  HITT 

3 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

37  22 

81  05 

7A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

* 

37  58 

80  47 

2424 

6P 

6P 

L.  G.  SWING 

2  3  5    7 

RAVENSWOOD  DAM  22 

7352 

JACKSON 

B 

38  57 

81  46 

584 

4P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

RENICK  2  S 

7444 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

MARY  V.  MC  FERRIN 

3 

RICHWOOD  2  N 

7504 

NICHOLAS 

36  15 

80  32 

3000 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3  5    7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

6 

38  54 

80  26 

1086 

CREED  R.  SUMMERS 

3 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

38  49 

81  43 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3  5 

ROANOKE 

7596 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

4P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

3 

ROCKFORD 

765B 

HARRISON 

6 

39  06 

60  20 

1035 

CREED  FOGG 

ROHRBOUGH 

7718 

LEWIS 

6 

38  59 

80  30 

1036 

4P 

MISS  E.  CUTRIGHT 

3 

ROMNEY  3  NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

78  44 

640 

5P 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

2  3  5    7 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

7P 

7A 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  5    7 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

B 

39  23 

81  12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

3 

SAND  FORK 

LEWIS 

6 

38  55 

80  26 

1085 

NOON 

LORIS  WEAVER 

3 

SHINNSTON 

8145 

HARRISON 

6 

39  23 

80  18 

910 

6P 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

3 

SMITHBURG 

8274 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80  43 

800 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SMITHVILLE 

8286 

RITCHIE 

5 

39  04 

81  05 

840 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SPENCER 

8384 

ROANE 

5 

38  48 

81  21 

964 

6P 

BA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  S 

B409 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  43 

700 

MID 

HARRY  L.  GRACE 

c 

SPRUCE  KNOB 

B433 

PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

BA 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

GRANT 

9 

39  08 

79  18 

3400 

6A 

FRED  C.  BECKER 

3 

5UGARCAMP  RUN 

8560 

LEWIS 

6 

39  50 

80  25 

1160 

N  COr 

MRS.  BESSIE  GREINER 

3 

SUMMERSV1LLE  2 

8608 

NICHOLAS 

4 

38  17 

80  51 

1850 

7A 

MRS.  GERTRUDE  KING 

3 

c 

SUTTON  2 

8662 

BRAXTON 

33  40 

80  43 

828 

RAY  M.  HOOVER 

3 

SYCAMORE  CREEK 

8699 

HARRISON 

6 

39  14 

80  25 

6P 

MRS.  GAY  DAVISSON 

3 

TERRA  ALTA 

8782 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2587 

MID 

CHARLES  E.  TREMBLY 

c 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

7A 

MRS. MARGARET  PERKINS 

3 

TRIBBLE 

8924 

MASON 

4 

38  41 

81  50 

630 

MID 

NORMA  RUTH  CASTO 

c 

TYGART  DAM 

BS^fe 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

Mi:* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

MRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5 

c 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9  03  6 

HARRISON 

6 

39  16 

80  26 

1064 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

3 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

9044 

HARRISON 

6 

39  14 

80  27 

1074 

7A 

0.  A.  POST 

3 

VALLEY  CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6 

39  06 

80  24 

1011 

4P 

4P 

ROSCOE  H.  JACKSON 

2  3  5 

VALLEY  HEAD 

9  086 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2425 

KENT  SWECKER 

3 

c 

VANDAL  I A 

9104 

LEWIS 

38  56 

BO  24 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

3 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

8 

39  21 

81  32 

634 

9A 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

2  3  5 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

78  35 

1200 

9A 

9A 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

WOOD 

8 

39  15 

81  42 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WEBSTER  SPRINGS 

933? 

WEBSTER 

38  29 

BO  25 

1560 

6P 

BA 

THOMAS  H.  DONALD 

2  3  5 

c 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

8 

40  24 

BO  36 

1050 

6P 

C.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

9?6» 

BROOKE 

B 

40  19 

80  35 

668 

6P 

GEORGE  P.  PFISTER 

2  3  5 

WEST  MILFORD 

9A28 

HARRISON 

6 

39  12 

80  24 

979 

6P 

H.  J.  PATTERSON 

3 

WESTON 

9436 

LEWIS 

6 

39  02 

80  28 

1026 

7A 

7A 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR 

2  3  5    7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492 

OHIO 

B 

40  06 

80  42 

659 

BA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

952: 

GREENBRIER 

37  46 

80  18 

1914 

7A 

GREENBRIER  HOTEL 

2  3  5    7 

W I LL 1 AMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

BA 

BA 

NORFOLK  6  WEST.  RWY 

2  3  5    7 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

700 

8A 

LAWRENCE  T.  FINK 

3 

WINFIELD  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

38  32 

Bl  52 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
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WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  from  hurricane  "Hazel" 
and  related  weather  systems  on  the 
15th  caused  flooding  in  the  east  por- 
tion of  the  section,  and  resulted  in 
extensive  property  damage.   The  av- 
erage precipitation  for  the  month  was 
5.83  inches,  which  was  the  highest 
figure  for  October  since  1937,  and  the 
fifth  highest  October  average  on  re- 
cord.  The  greatest  precipitation 
amount  in  a  24-hour  period  was  6.25 
inches,  reported  on  the  15th  at 
Mathias;  this  was  associated  with  the 
hurricane.   Temperatures  for  the  month 
averaged  near  normal;  they  were  un- 
usually high  during  the  first  week  and 
part  of  the  second  week,  and  were  con- 
siderably below  normal  during  the  last 
four  days  of  the  month. 

Extremely  hot  weather  prevailed  from 
the  1st  through  the  5th  and  again  from 
the  10th  through  the  14th  with  a  quickie 
cold  snap  between  these  periods  that 
produced  heavy  to  killing  frosts  on  the 
7th  and  8th.   Showers  were  quite  fre- 
quent the  1st  through  the  6th  and  pro- 
duced heavy  rains  in  many  localities  the 
lst-2nd.   A  period  of  predominantly  fair 
weather  ended  abruptly  during  the  early 
hours  of  the  15th  as  showery  weather  as- 
sociated with  a  cold  front  entered  the 
State  along  the  western  border  while  the 
cloud  umbrella  of  hurricane  "Hazel" 
spread  over  the  State  from  the  south- 
east.  The  hurricane's  northward  rush 
carried  its  center  from  Virginia  into 
Maryland  in  the  vicinity  of  Harpers 
Ferry  during  the  afternoon  of  the  15th. 
Rainfall  due  to  the  combined  effects  of 
the  frontal  system  and  the  hurricane  was 
extremely  heavy  except  in  the  southwest 
portion  of  the  State.   (See  map  page 
115) .   Colder  weather  arrived  in  the 
wake  of  the  hurricane,  and  rather  low 
temperatures  persisted  until  the  22nd. 
Temperatures  were  moderate  to  mild  the 
22nd-27th  and  started  a  downward  trend 
the  28th  that  introduced  cold  weather  as 
the  closing  theme  to  the  extent  that 
temperatures  were  about  15°  below  normal 
on  the  30th  and  31st.   Cloudy  weather 
and  almost  daily  precipitation  featured 


the  last  six  days.   There  was  heavy  rain 
on  the  27th  and  mostly  light  rains  on 
other  dates  with  light  snow  the  30th  and 
31st. 

Weather  conditions  were  favorable  for  the 
late  harvest  of  crops  and  crop  losses 
were  negligible  or  nearly  so  except  that 
a  lot  of  apples  were  blown  from  the  trees 
on  the  15th.   Tobacco  cured  well  except 
that  artificial  heat  was  used  in  some 
instances  during  periods  of  damp  weather. 
Harvesting  of  a  very  heavy  apple  crop 
progressed  well  but  growers  experienced 
some  marketing  difficulties  due  to  the 
abundant  supply.   Corn  produced  a  record 
high  yield  of  45  bushels  per  acre  this 
year  and  harvest  operations  were  quite 
active  this  month.   Much  was  accomplished 
in  the  way  of  seeding  small  grains  the 
early  part  of  the  month  and  good  stands 
of  these  crops  grew  well  the  latter  part 
of  October. 

Except  for  the  damage  to  the  apple  crop, 
winds  due  to  hurricane  "Hazel"  caused 
relatively  minor  damage  in  West  Virginia. 
Rainfall  was  extremely  heavy  except  in 
the  southwest  portion  and  new  records  for 
one  day  (for  any  month  of  the  year)  were 
set  the  15th-16th  at  many  stations, 
mostly  in  the  area  east  of  the  Charles- 
ton-Martinsville line.   Floods  in  the 
Cheat  River  basin  were  far  above  any  pre- 
viously recorded  and  caused  extensive 
property  damage.   A  medium-  flood  in  the 
Ohio  River  at  Wheeling  caused  the  evacu- 
ation of  many  persons.   Thunderstorms 
were  destructive  on  the  19th  in  the  vi- 
cinity of  Parkersburg  and  in  Princeton. 
Wind  and  electrical  features  contributed 
to  the  destruction  in  both  instances. 
At  Parkersburg,  trees  were  uprooted, 
power  and  telephone  lines  downed,  TV 
antennae  overturned,  buildings  and  dis- 
play signs  damaged,  and  a  lightning-set 
fire  destroyed  a  poultry  house  and 
1,000  chickens.   In  Princeton,  trees 
were  uprooted,  wire  services  disrupted, 
buildings  and  display  signs  damaged, 
and  one  home  set  afire  by  lightning. 
Jacob  T.  B.  Beard 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1954 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

a 

Station 

> 
• 

& 

ail 

■ 
3 

• 
> 
< 

11 

JO 

o       1 

1-1 

$    °  « 

a    1 

• 
J 

0     ■ 

«   V 
•1 

t. 

a 

OH 

•  •  w 

a 

O  H 

»  Ed 
r- 

8 
1 

8 

A 

01 

0> 

A 

IT) 

3 

0 

3jj 

U    j    • 

(S  8.3 

J  S  s 

CHARLESTON    WB   AP 

HUNTINGTON    WB   CITY 

PARKERSBURG    WB   CITY 

t   Airport  Data 
*   This   datum   is   obtained   by 
visual   observation   since 
recording   equipment    is  not 
available.       It    is   not   nec- 
essarily   tta<       astest   mile 
occurring  du.    ng   the   period. 

s 
swt 

17 
17t 

7.5 
5.7 

25» 
19 

wsw 

NW 

16 
15 

85 

91 

56 

75 

4 
7 
5 

7 
3 
6 

2 

3 
7 

1 

1 
1 

i 
i 

0 

i 

0 

l 

16 
15 
20 

41 

7.2 
6.9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

> 
< 

1 

1 
* 

3 

■ 

< 

si 

<  2 

1891 

51.5 

95 

21 

1.97 

_ 

1892 

52.6 

89 

24 

0.83 

- 

1893 

54.1 

86 

16 

4.74 

- 

1894 

54.4 

88 

22 

2.32 

T 

1895 

48.1 

89 

8 

1.29 

T 

1896 
1897 

51.0 
58.2 

82 
95 

20 
22 

2.08 
0.53 

T 
0 

1898 

55.8 

95 

19 

4.84 

T 

1899 

56.8 

91 

19 

1.42 

0 

1900 

60.9 

97 

24 

2.33 

0 

1901 

54.3 

88 

19 

0.54 

0 

1902 

56.5 

87 

17 

2.63 

T 

1903 

54.2 

96 

15 

2.55 

T 

1904 

54.5 

92 

16 

1.59 

T 

1905 

54.2 

95 

19 

4.71 

T 

1906 

54.5 

86 

12 

3.09 

1.3 

1907 

50.3 

87 

19 

2.85 

0.1 

1908 

55.1 

91 

16 

1.60 

T 

1909 

50.0 

88 

14 

2.79 

0.1 

1910 

58.1 

95 

15 

1.85 

0.7 

1911 

56.3 

88 

23 

5.28 

0 

1912 

55.5 

93 

20 

1.34 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

? 

< 

1 
f 

2 

1 
t 

3 

o 
1 

ffl  ~ 

*  It 
11 

1913 

54.5 

92 

12 

4.50 

0.3 

1914 

57.3 

91 

14 

2.94 

T 

1915 

56.6 

89 

20 

4.11 

T 

1916 

54.1 

97 

16 

2.38 

T 

1917 

49.2 

89 

16 

4.35 

5.5 

1918 

58.2 

89 

24 

3.88 

T 

1919 
1920 

62.3 
57.5 

102 
90 

28 
21 

5.84 
1.15 

0 
0.1 

1921 

53.7 

88 

21 

2.48 

0.1 

1922 

55.4 

93 

18 

2.45 

T 

1923 

52.1 

93 

12 

1.39 

T 

1924 

54.6 

87 

14 

0.40 

T 

1925 

49.3 

86 

14 

7.30 

4.3 

1926 

54.9 

92 

20 

4.79 

0.3 

1927 

57.0 

100 

21 

4.13 

0.4 

1928 

56.7 

94 

12 

1.98 

0.1 

1929 

52.6 

89 

21 

6.17 

0.1 

1930 

50.5 

94 

8 

0.96 

0.2 

1931 

57.0 

98 

18 

1.66 

T 

1932 

54.9 

90 

22 

3.91 

0.1 

1933 

53.8 

91 

13 

1.67 

T 

1934 

54.4 

86 

14 

1.01 

0.1 

Yeai 

Temperature 

Precipitation 

1 

0 

< 

| 

I 

a 

! 

a 

! 

s 

< 

IS 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1948 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

54.7 
56.5 
51.6 
55.0 
55.9 

54.3 

59.6 
55.8 
52.4 
53.7 

53.1 
57.2 
60.6 
51.5 
59.9 

57.8 
56.9 
49.7 
56.3 
55.9 

90 
89 
91 
92 
92 

88 
99 
87 
89 
88' 

95 
92 
92 
85 
95 

88 
95 
92 
99 

94 

15 
12 
11 

15 
14 

18 

17 
11 
19 
15 

15 
20 
14 
14 
16 

21 
19 
5 
IS 
18 

3.01 
3.89 
6.99 
0.89 
3.24 

1.80 
2.89 
4.04 
2.26 
4.07 

1.65 
2.67 
1.48 
2.38 
2.99 

2.27 
1.33 
1.07 
0.84 
5.83 

0.2 

T 
1.2 

T 
0.1 

0.4 

0 

T 
0.1 

T 

T 
T 
0 

T 
T 

T 

T 
0.2 

T 
0.2 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table  for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  195* 


Temperature 


•1 

n 

Hi 


s 

a 

| 

80 

14 

21 

91 

1? 

22 

68 

12 

22 

92 

13 

26 

90 

12  + 

28 

87 

5+ 

21 

92 

12 

24 

90 

12  + 

19 

89 

12 

28 

88 

13 

28 

82 

14 

19 

90 

1  + 

22 

86 

4  + 

25 

87 

4  + 

31 

83 

2  + 

24 

86 

5  + 

27 

84 

5  + 

24 

87 

4 

28 

78 

4 

19 

85 

15 

29 

89 

5 

28 

81 

5  + 

25 

85 

14 

29 

89 

4 

29 

85 

14 

27 

84 

14 

29 

79 

14 

23 

79 

13 

20 

87 

14 

24 

85 

6+ 

28 

85 

14 

31 

86 

14 

32 

69 

2 

30 

86 

4 

30 

89 

4 

31 

81 

4 

19 

87 

14 

30 

88 

14 

27 

87 

5 

28 

87 

2 

31 

86 

2  + 

27 

88 

15 

30 

86 

3 

32 

85 

5 

28 

82 

1  + 

21 

84 

5 

19 

83 

4 

18 

83 

3  + 

22 

89 

1 

30 

89 

4 

28 

87 

4+ 

31 

89 

5  + 

32 

77 

5  + 

20 

78 

5 

20 

88 

5 

26 

92 

5 

21 

89 

5 

28 

89 

4 

29 

90 

4 

30 

83 

5  + 

21 

91 

5 

32 

86 

13 

31 

88 

5 

30 

85 

1 

23 

89 

5  + 

29 

90 

4 

26 

No.  of  Days 


Precipitation 


Snow.  Sleel.  Hall 


No.  of  Day* 


NORTHEASTERN  PANHANDLE  DIV 

BAYARD 

BERKELEY  SPRINGS 
♦FRANKLIN  3  NE 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG 
P I EDMONT 

ROMNEV  3  NNE 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 


NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
8RAND0NVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CLARKSBURG  1 
CRESTON 
ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  0AM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  OAM  12 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

t  FLAT  TOP 
GARY 

GASSAWAY 
HAMLIN 
HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWIS8URG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 


61.6 
70.2 
69.4 

71.0 
69.4 

67.5 
71.4 
70.9 
70.9 
68.4 


63.9 
71.1 


69.8 
69.5 
64.5 


65.1 

61.0 
60.3 
67.6 
67.2 
65.2 

67.3 
67.9 

66.5 
67.8 


63.8 
67.3 

70.5 
67.5 

67.5 
66.9 
68.4 


67.9 
65.8 


60.4 
70.9 

71. 3M 
69.6 

70.2 
70.8 
67.4 
72.1 
69. 6M 

70.3 
67.5 
72. 6M 
70.2 


38.8 
42.6 
41.6 


41.3 
44.0 
39.7 


40.0 
41.3 


43.6 
47.2 
42.0 
44.3 
43.0 

45.0 
38.7 
44.3 
43.2 
40.0 

46.2 
45.6 
43.5 

45.7 

40.7 
36.5 
43.0 
44.3 
47.1 

46.9 

47.2 

47.6 
48.5 


35.9 
44.5 
45.0 
45.3 

47.7 
45.2 
44.9 
47.3 


42.9 
42.2 

37.1 
38.5 
41.4 

44.4 
44.2 
47.2 
47.3 
35.6 

39.3 

43.0 

40.  1M 
42.9 


39.9 
47.8 
46.9 

46.1 
40.7 
44. 2M 
45.6 


50.2 
56.4 
55.5 

58.2 
57.4 

54.4 
57.7 
55.3 
57.2 
56.5 


52.0 
56.2 


56.7 
58.4 
53.3 

57.2 

54.7 

56.8 


55.6 
57.1 
55.1 

55.4 

50.9 
46.4 
55.3 
55.8 
56.2 


57.1 
58.2 


57.6 

56.1 


55.4 
54.0 
51.5 
52.5 
54.7 

57.3 
56.9 
57.8 
58.9 
48.6 

49.9 

57.0 

55. 7M 
56.3 

58.5 
59.9 
53.7 
60.0 
58.  3M 

58.2 

54.1 
58. 4M 
57.9 


1.8 
3.1 


2.6 
.9 


2.6 

1.2 
2.8 


459 
315 
342 
286 
309 

370 
298 

341 
299 


316 
289 


308 
359 


320 
480 


359 
305 
343 


447 
507 
344 


7 

304 

20+ 

331 

31 

306 

20 

473 

8 

323 

20 

296 

20 

20+ 

301 

8 

335 

20 

7+ 

8+ 

341 

31 

371 

20 

428 

20 

404 

31 

356 

8+ 

20 

309 

8+ 

305 

31 

31 

503 

31 

475 

31 

31 

20 

20+ 

292 

31 

263 

20 

379 

31 

31 

31 

20 

31 

20+ 

304 

1 

12 

0 

0 

7 

0 

0 

12 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

13 

0 

0 

7 

0 

0 

14 

0 

0 

7 

0 

0 

7 

0 

1 

13 

0 

0 

12 

0 

0  I    0 
0  :    0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  I    0 

0  1 


13  '    0 
11  i    0 


9.58 
5.82 
7.61 
5.89 
4.63 

8.85 
7.75 
8.64 
6.52 
6.86 


6.46 
8.07 


6.80 
6.29 
7.78 
7.48 
9.22 

7.26 
8.65 
6.83 
5.92 
8.43 

6.20 
8.72 
7.97 

7.60 

9.47 
10.43 
6.82 
6.56 
5.80 

6.63 
7.22 

7.57 
6.07 
6.46 


12.45 
6.99 
6.25 
5.85 

7.68 
6.76 
7.89 
5.87 

7.50 


3.03 
1.38 
5.48 
5.56 
4.59 

3.48 
2.25 
4.99 
5.28 
6.99 

4.52 

4.33 

3.03 
2.23 

2.23 
2.85 
5.44 
4.36 
5.41 

4.86 
6.98 
4.43 
2.81 


2.63 
1.56 


4.31 
4.21 


4.25 
3.69 
5.28 
2.65 
3.12 

6.25 
5.65 
5.51 
4.90 
5.10 


3.35 
5.37 


1.97 
3.70 
3.91 
2.26 
3.54 

3.15 


3.21 
3.71 

3.64 
3.12 
3.43 

2.70 

5.26 
4.10 
3.50 
2.92 
3.57 

3.85 

3.16 
3.52 

3.06 
3.40 


8.41  4.24 
4.64  I  4.01 
2.84  2.33 
1.96 


3.24 
3.27 
3.86 


3.70 
2.77 
5.57 


7.00 
3.65 


4.04 
5.08 
3.14 


•  52 
2.50 


2.18 
2.24 


2.25 

1.43 


.40 

.29 

.42 

2.44 

1.31 

2.49 

2.23 


3.10 
2.67 
3.13 
2.96 


.51 
3.37 
2.30 
2.89 

2.34 
.68 
2.15 
1.52 
4.60 


.56 

1.23 
1.32 
3.32 
1.37 
2.56 

1.58 

3.90 

2.30 

.67 


T  T 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 


4.0 

T 
T 
T 

T 

T 
T 
T 
T 


.0 
.5 
T 
.0 
1.0 


1.7 

.0 

.0 
.0 

T 

T 
T 

.0 
.1 


29 


10 

12       4 
9      4 

io:  2 

9  !    2 


2    1 

1 
1 


10  t  6 

13  |  4 

11  4 

14  I  3 


5  1 

7  2 

10  ]  4 

6  1 


5      2 
5  I    3 

8  I    4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    1954 


Tempera! 

ure 

Precipitation 

9  g 

>  J 

o  g 
II 

il 

<S 

■ 

p 

> 
< 

el 

a  | 

s 

1 

• 

a 

■ 

i 

a 

N 

a.  of  Day 

0 

.1 

I* 

II 

a 
o 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

M 

„. 

11 

S  o 

a 

e 

S 

s 

o 
1 

£jl 

hi 

si 

H  £ 

o 

oS 

S  s 

RAINELLE 

67. 1M 

39.  6M 

53. 4M 

2.6 

83 

13 

22 

20 

375 

0  | 

0 

13 

0 

4.86 

2.25 

1.66 

15 

2.5 

1 

30 

6 

4 

2 

RAVENSWOOD    DAM    22 

70.4 

47.9 

59.2 

2.9 

88 

4 

30 

20 

272 

0 

0 

3 

0 

3.67 

.88 

1.22 

16 

.0 

0 

11 

2 

1 

RICHWOOD    2    N 

63.4 

42.6 

53.0 

80 

5 

23 

31 

392 

0 

0 

8 

0 

7.33 

3.81 

16 

2.5 

3 

31 

10 

3 

1 

RIPLEY 

70,4 

43.4 

56.9 

89 

4  + 

25 

20 

321 

0 

0 

11 

0 

5.25 

2.55 

15 

T 

0 

8 

2 

2 

SPENCER 

68.2 

46.6 

57.4 

2.5 

87 

4  + 

27 

20 

314 

0 

0 

4 

0 

5.05 

1.89 

1.85 

16 

T 

o 

11 

2 

1 

UNION 

69.0 

39.9 

54.5 

.1 

86 

1  + 

23 

31 

0 

0 

9 

0 

4.21 

1.48 

2.90 

16 

T 

0 

5 

2 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

68.5 

43.6 

56.1 

87 

14 

30 

20+ 

322 

ot 

0 

5 

0 

B.76 

5.83 

3.79 

16 

.5 

T 

30+ 

10 

4 

2 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

68.6 

40.4 

54.5 

2.1 

86 

5 

23 

8 

358 

o  ! 

0 

11 

0 

5.60 

2.79 

3.67 

16 

T 

0 

7 

2 

1 

WILLIAMSON 

74.6 

46.1 

60.4 

2.6 

94 

6 

27 

31 

7  ' 

0 

1 

0 

1.88 

-       .91 

.54 

15 

T 

0 

6 

1 

0 

W INF  I  ELD    LOCKS 

69.1 

47.4 

58.3 

88 

5 

31 

31 

0  i 

0 

3 

0 

3.44 

1.69 

.95 

16 

T 

0 

8 

3  [0 

DIVISION 

56.2 

4.44 

.2 

STATE 

55.9 

1.0 

5.83 

3.05 

.2 

t   DATA   RECEIVED  TOO  LATE  TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST    VIRGINIA 


Table  3 

OCTOBER 

1954 

Station 

"3 

Day  oi  month 

12   3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

17 

28  1  29  1 

30 

31 

ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDER SON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

7.06 
6.66 
3.03 

11.72 

,06  1.03   .10 
.55   .07   .13 

•  10 

RECORD  MISSING 
.10   .13  1.90 

.24 

.54 

.05 
.02 

.53 

•  16 

•  21 

.30 

.02 
.30 

2.87 

T 

.02   .11 

•  75 
3.85 
2.05 

4.50 

.07 
■  05 

•  12 

•  03 

T 
.03 

T 

.09 

.03 

.77 
.25 

■  20 

.25 
.46 

1.77 

.51 

M 

23 

70 

.26 

•  24 
.13 

•  45 

T 
.02 

.12 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

7.06 
6.86 
1.30 
9.  58 
5.48 

.22        .62 

.83 
.11   .08 
.10   .89   .13 
.04   .19   .02 

.30 

T 

.16 
.31 

.02 

•  83 

•  20 

•  61 

.38 

T 
.16 

.25 
2,83 

.12 
T    4.25 

.17 

4.20 

.32 

.07 

1.25 

3.37 

T 
.04 

•  15 

.11 

T 

.09 

.11 
.61 

.08 

.74 

.05 

.67 
.21 

.07 

T 

,75 

49 

44 
51 

63 
3B 

•  10 

•  14 
.19 

.35 

T 

T 
T 

8ELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
8ELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

9*54 
4.43 
5.31 
6.80 
6.29 

.08   .24  1.36 
.18   T     .54 
.40 

.55   .43   .15 
.14   .45 

.27 

.04 

.72 

.14 

,66 

,10 

.63 

•  15 

•  26 

.10 

•  24 
.02 

T 

T           .65 

.53 

1.97 

.35       3.70 

4,14 
1.43 
2.83 
1.13 
.11 

.08 
•  12 

.09 

.04 

■  02 
•  04 

■  OS 
.17 

.02        T 

.01 
.35 

.10 
.15 
.41 

■  12 

.20 

■  30 

.64 

.85 
.30 

.50 
.13 

39 
19 

40 

43 

62 

.34 
.12 
■  25 

.16 

.06 

•  03 

T 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

5.82 
7.07 
7.79 
5.56 
4.59 

.02   .08   .01 
.08   .23  1.12 
.41   T    1.76 
.23   .38   .10 
.29 

,01 

•  23 

•  50 

•  52 

.12 
.10 

.38 

.27 

3.69 

2.30 
.04       2.69 

•  84 

3.50 

3.00 
.30 

T 

•  06 

T 
•  03 

T 

.05 

.15 

.13 
.14 
.12 
.90 
.26 

1,04 

.74 

47 
46 
43 

50 

46 

.05 
.27 
■  30 

•  60 

•  27 

T 
T 

BLUEF1ELD  2 
BLUESTONE  OAM 
8RANCHLAND 
BRAND0NV1ULE 

BROWNSVILLE 

4.70 
3.48 
2.45 

7.78 
7.48 

.04   .12 

.07   T 
.40   .05   .14 
,12   .57   .05 
.14  1.50   .21 

.33 

.07 
.32 

1.16 
■  66 

.45 
.05 

T           .04 

T 

.01   .09 
.11 
.30 
.03 
2.26 

3,08 

2,34 

•  26 

3.91 
.57 

T 

.07 

.09   T     T 
.25 

T 

•  11 
.04 

■  02 

■  32 

.  39 

,76 

.25 
.36 
.43 
.21 

51 
42 
28 
52 
56 

.15 
.09 
.16 
.18 
•  25 

T 
T 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

8UCKHANN0N 

BURNSVILLE 

CABWAYLlNGO  ST  FOREST 

6.63 
6.47 
9.22 
6.40 
2.25 

.05   .03   .12 
.23   .33   .53 

,23  2.32   .14 
.14   .01  1.00 
.54   .20 

.08 

T 
.24 

.04 
.60 
.09 

•  32 
.07 

•  04 

.26 
.13 

T 
.19 

.02 
.24 
3.54 
.20 

.15 

4,70 
3.65 

•  16 
3.01 

•  08 

.08 
.06 

T 

T 

.13 
.02 

.06 

.15 
B] 
,32 
,66 

.51 
.58 

T 
.61 

75 
60 
52 
36 

41 

.05 
•  03 
.27 
.17 

T 
T 

CAIRO  3  S 

CAMDEN  ON  6AULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP        R 

7.26 
5.67 
8.65 

4.99 

1.46   .15 

.14   .16   .02 

.06   ,92   .24 

RECORD  MISSING 

.86   .04   T 

.23 

.38 

.02 

,66 

•  01 
.20 

.02 

.26 

T 

.13 

3.15 

.05  4.00 

T         2,15 

.27 

3.09 

.63 

.07 

.11 

.03 
T 

.10 

.30 

.02 
.05 

.05  1 

,27 

47 

73 

19 

.66 
.13 

.23 

35 
46 
80 

31 

•  06 

•  24 
.23 

•  01 

.14 

T 

.02 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 

CLAY 

CLENOENIN  2  SW 
CRANBERRY  GLADES 

5.2B 
6.83 
5.66 
5.95 
6.99 

.34   .10   .06 
,55   T     .92 

.10   .10 
.28   .03   .30 
1.20   .10 

T 

.08 
.16 
.22 

.51 

.02 
•  03 

T 
.23 

.03 
.06 
.23 

.04 

.02 

1.35 

.05 

.12 

.02         .45 

4.60 

1.52 

3.07 
3.04 
2.62 

.04 

.07 
.07 
.06 
.02 

T 

.05 
.11 

.04 

62 

,27 

75 
68 

09 

.60 

.52 
.64 

.67 
.08 

33 

45 
24 
42 
61 

.19 

•  12 
.22 

•  20 

T 

T 
T 
T 

CRAWFORD 
CRESTON 

DA  I  LEY  1  NE 
DAVISSON  RUN 
OUCK  CREEK 

6.10 
5.92 
7.97 
6.97 
7.15 

,04  1*05   .33 
.11   T     .26 
T     .03   .36 
.70   .61   .13 
.21   .12   .50 

.09 

.40 
.33 

.10 

.03 
.29 

.17 
•  12 
1*33 

.87 
.05 

•  11 

•  03 

•  25 

.06 
.13 
.62 

T 

.08 
.03 

2.26 
.01   .35 
.02   T 

3.16 
T 

.07 
3.21 
4.24 

.22 
3.20 

.01 

.12 

T 

.01 
■  03 

T 

•  11 

•  07 

.01 

.07 

.06 
T 

.32 
.13 

.62 
33 
•  09 
.55 

.12 

.01 
■  26 
1.05 

.49 

45 

2  6 
60 
56 
49 

.22 

.28 
.24 
.10 

■  14 

T 
.03 

T 

T 

EAST  RAINELLE 

ELK 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

FINK  RUN 

6.16 

8.43 
6.20 
8*92 

,17   .10   .26 

RECORD  MISSING 

,04  1,53   .36 

.05   .17   .12 

•    2.47   .14 

.02 

T 

.10 

.03 

.45 
•  36 

.51 

•  SO 
,07 

•  45 

.03 

T 
T     .01 

.10 

.03       3.71 
3.64 

3.15 

3.43 

.03 

.17 

.02 

T 
•  04 

.07 

T 
•  06 

.05 
.29 

.0? 

10 

95 
■  72 

.88 
.90 

57 

67 
47 
45 

,40 

,12 
,05 
.49 

.06 

•  02 

•  02 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 

4.52 
7.61 
4,33 

8.72 

.05  .02 
.10   .05   .60 
.25   .07   .05 
RECORD  MISSING 
.10   .12  2.33 

.03 

.04 

.10 

T 

.17 

.52 

.10 
.19 

T 

3.39 

.40 
.78 

T     .49 

T 
5.28 
1.67 

3.12 

.03 
.03 

•  04 

.02 

T 
.08 

.31 
55 

r 

37 

.43 
.55 

.34 

.62 

21 
05 
37 

36 

,09 

•  30 

•  19 

.02 

T 

GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HACKERS  CREEK 
HAMLIN 
HARPERS  FERRY 

7.97 

7.10 
3.03 
6.34 

.78   .73   .06 

RECORD  MISSING 

1*35   .10 

,42   .04   .04 

T     T     .06 

.03 

.62 

.85 

•  16 

•  16 
■  14 

T 

.04 
.20 

3.43   .39 

2.83   ,15 
•70   .31 
.12  4.46 

•  08 

T 

.24 

.06 

.03 

.30 

.30 
.02 

51 

65 

-5 
06 

.39 
.21 

5  5 

60 
27 
67 

•  18 

■  01 
.13 

•  48 

.02 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

7.60 
2.23 
9.47 

8.48 
5.88 

.21  l.U 
.19   ,07   ,07 
,96   .18   .25 
.77  2.13   .40 

,25   .08   ,08 

.16 
.15 

.52 

T 

.17 

.09 

•  30 

•  11 

•  22 
■  35 

.22 

.01 
.23 
.05 

.18 
.05 

.12       2.70 

.01   .04   .06 

T 

2.65 

T 

■  96 
.15 

5.26 
.52 

3.52 

.16 

.11 
.05 

.04 

•  13 

T 

,06 

T 

•  02 

.12   T 

.16 
.01 
.05 
.14 
.05 

56 
56 

31 
54 

26 

.42 

.82 

.51 

23 
25 
55 
45 
35 

.14 

.21 
•  36 
.14 

.20 
.04 
•  02 

T 

T 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 

2*23 

2.65 
2.58 
7.29 
6.80 

.11   .08 
1.32   .07 
.06   .04 
.02   .74   .21 
.50   .40 

.55 

.70 

T 
•  13 

.  7  0 

.30 

T 

T          .28 

T     T     .13 

1.00 

3,00 

2.62 

.07 
.04 
1.14 

•  34 

•  40 

T 

.09  1 
.08 

.19  1 
.25 

2  3 
89 
01 

10 

40 

,13 

.10 
.15 

35 
19 
13 
42 
45 

•  02 

.07 
.37 

•  08 

T 
.10 

JANE  LEW 

JESSE  RUN 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

6.40 
7.64 
5.89 
L.54 
6*35 

,03   .86   .03 

T    2*00 

.07         .08 

•32   .04 

.18   .05   .20 

.08 

.40 

.19 

T 

.16 
,22 
■  21 

•  18 

T 

2.60 
3,33 

2.65 

T 
,14 

.61 
.10 

1.61 
.18 

4,57 

.07 

.06 

T 

•  07 
■  12 

.23 

.22 

.36 
.02 

T 

62 
4S 

21 

10 

.06 
.54 

50 

56 

73 
16 

70 

•  15 
.20 

•  31 
.22 

T 

T 
T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWIS8URG 

LINOS IDE 

10.43 

7.64 
5.44 
5.67 

.08  1,20   .53 
RECORD  MISSING 
.30   .04   .02 
.67   .02 
,04  1.52   .08 

.38 

.04 

.02 

.73 
i .  2  9 

T 

.27 
.01 

.10 

,34        4.10 

T 
3.32 

T 

.16 

4.22 

.04 
3.02 

.01 

T 

.07 

•  02 
■  05 

.02 
.02 

T 

.10  1 
.03 

74 

23 
77 

.13 
.16 
.07 

72 

37 
52 
53 

.39 

.16 
.10 
•  33 

.12 

T 

LITTLE  SKIN  CREEK 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 

7.05 
4.36 
5*41 

4.66 

.07   .78   .28 
,40   ,08   ,04 
.15   .36   .04 

.33   .69   .04 

.03 

.21 

•  86 

.03 

.05 
.01 
.03 

3,07 
1,37 

.21 

.77 

.15 
,85 

2.56 
3.35 
1,56 

.07 
.05 

.09 

.13 

T 
.40 

1 

76 

29 
18 
IB 

18 

.62 
.65 

.47 

48 
33 

41 

50 
40 

.26 

.28 
.31 

•  60 

•  28 

.01 
•  49 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 

3.16 
6.82 
6.49 
4.63 
8.85 

.24   T     T 
.02   .11   .33 

.12        .20 

.06   .04   .01 
.04   .32   .06 

.14 
•  48 

•  63 

•  30 
.12 

.36 
.50 
.15 
.25 

.04 
.01 

1.35 

3.50 

.23 

T         3.12 

6,25 

T 

.27 

3.01 

.01 

.65 

.02 
.09 

.08 
•  04 

T 

T 
T           .01 

T 

.28 

.09 

.07 

71 
69 
30 
06 
43 

.63   , 
.02 

50 
25 
27 

73 
66 

•  32 

.11 
■  11 

•  24 

•  15 

•  03 

•  01 

T 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MOOR EF I  ELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 

5.02 
7.54 
6.56 
7.75 
8.64 

.36 

.09 

.09         .26 
T          .70 
.10   .75   T 

1*02 
.60 

.08 

.02 
■  30 
.08 

T 

.73 
.15 
.12 
•  30 

.03 

.02 

.07   T     .15 
.01        .21 

.36        .80 

.08        .41 
T 
5.51 

3*60 
3.17 
2.92 
5.65 
•  59 

•  04 
.16 

•  20 

.09 

T 

.16 

.20 

T 

14 

20 

51 

.31   , 
.33   . 

.57   , 
.45 

45 
17 
16 
55 

60 

.30 
.06 
.13 
.20 
.20 

T 
T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  OAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 
NAOMA  1  E 

5.80 
6.63 
5.46 
7.66 
5.74 

.05   .10   .39 
.34   .53   .05 

.51   .34   .09 
,04   .03   .35 
.07   .40   .16 

.38 
.12 

.04 

T 

.74 

•  61 

.20 

•  03 

.11 
.16 

T     .01 
.01 

3.57 

T 
3.17 
,24 

3.85 

.47 

4*93 

2,75 

.01 
.05 

■  05 

,03 

.29 
.05 
.27 

.03 

22 
26 

01 
04 

.27   , 

■  41 
1.30   « 

42 

41 

46 
42 
42 

.05 
•  13 

.14 
.26 
.43 

T 
T 

new  Cumberland  oam  9 
new  martinsville 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

7.22 
7.57 
6.98 
6.06 
6.07 

.35         .82 

T 

.40   .48 

.06         .05 

T     .11   .49 

.64 
.92 

.11 

.84 

,72 

.25 

.15 
,90 

.Be. 

.08 

.32 
T          .02 

.04 

.11   .01   .14 
.19        T 

T     .32 

,33   ,08  3.16 
3.52 

.08 
•15       3*06 

.22 

•  06 
3*90 
3,90 

,06 

.05 
.06 

•  04 

.01 

.16 
.19 

.06 
T     .50 

10 

49 

11 
45 

1.44   , 
.15 
.05   . 

04 

26 

43 

55 
32 

T 

•  30 
.21 

T 

T 
T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

PARSONS  2 

PETERSBURG 

PHILIPPI 

PICKENS  1 

6.46 

6.52 
8.21 
12.45 

T     .18   .51 

RECORD  MISSING 

T           .65 

.09   .03   .55 

2.10   .63 

.27 

.04 
.12 

,23 

,19 
,20 

.05 

.  12 

.  36 
,.15 

.20 

T     .40 

.06       3.40 

T 
.15       4.24 

•  04 

4.90 
3,61 

.06 

.09 

.05 
•  04 

.02 

T     .40 

.12 

.21  2 

47 

2i 
40 

.06   < 

.20   . 
.75   . 

26 

61 
46 

91 

T 

T 
•  35 

.38 

T 

T 
.08 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

P04.K  CREEK 

PRINCETON 

6.86 
4.43 
2.81 
6.27 
4.17 

,03   *06   .08 
.02   .62 
.01   .08   T 
,02  1*06   .14 
.03   .10   .16 

.12 

.01 

.07 

.06 
T 

.  18 
T 

.67 
.45 

T 
.16 

T     .27 

•  29 

.16 

.22        .51 

2,45 

.20 

5.10 

2*30 

.10 

•  46 

2*63 

T 
.12 

.09 
.03 

.03 

T 

•  05 

.25 
.12 

03 
2*. 

79 

02 

.05   . 
.29   . 

76 
80 

2  5 
51 
43 

•  43 
T 

.24 
,15 

.02 

T 

T 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  OAM  22 

RENJCK  2  S 

RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

4.86 
3.67 

7.33 

8.19 

.30   .36   .02 
.24         .14 
RECORO  MISSING 
.10   liS   .09 
.34  1.95   .45 

.02 

T 

,05 
.16 

•  05 

•  30 

T 

.03 

.46        .15 
.42   T 

.04 
.07 

1.66 
.02   .65 

2.40 

.04 
1*22 

3*81 
•  69 

.14 
T 

•  04 

.03  1 

.10 

.26 

13 

22 

35 

52 

.06   . 

.13   . 

.91   . 

61 
23 

59 

45 

.57 
•  12 

■  49 
.33 

.01 

.16 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


VEST 

VIRGINIA 

Table  3-Conhnued 

OCTOBER    1994 

■g 

Day  of  month 

Station 

H 

12        3 

4 

5 

6 

7    |    8    |    9 

10    |     11 

12 

13  1    14   |    15 

16 

17 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25      26 

27 

28 

29 

30 

31 

RIPLEY 

9.25 

T           .23 

.19 

T 

.28    2.53 

.17 

.30 

1.10 

,45 

T 

ROANOKE 

7.21 

.3*      .75       ,32 

.30 

.69 

.02 

2.65 

•  2t 

■  13 

.01 

.12 

.67 

.17 

•  51 

.27 

•  02    ! 

ROCKFORD 

7.04 

.0*.       .94       .04 

T 

1.32 

.20 

2.70 

•  12 

•  07 

■  35 

T 

.58 

•  50 

.18 

T          . 

R0HRB0UGH 

Till 

.28    1.50       .15 

.31 

,93 

2. tO 

•  59 

.11 

.11 

.74 

,60 

.10 

ROMNEY    3    NNE 

RECORD   MISSING 

ROWLES8URG    1 

8.90 

.53      .07       .«9 

.11 

■  M 

1.05 

.19 

.06 

t.01 

.12 

.23 

.05 

.38 

.72 

.41 

,31 

T         , 

ST  MARYS 

6.40 

T           .03       .31 

.09 

,19 

.10 

T 

.02 

.41 

.08                3.18 

•  50 

.02 

.13 

.38 

.60 

.42 

T 

SANO    FORK 

6.14 

.29      .30      .26 

•  20 

.29       . 

3      .10 

.65    2.03 

1.20 

.15 

.10 

.20 

•  19 

•  10 

.07     . 

SH1WNSTON 

RECORD   MISSING 

SPENCER 

5.05 

,14      .12       .36 

.07 

.35 

T 

T 

T           .t3 

1.89 

.16 

T 

.07 

.32 

.71 

.27 

.20 

T         | 

SPRUCE    KNOB 

6.t6 

,20       ,*0 

.09 

.08 

.26 

.36 

3.39 

.02 

.15 

.83 

.66 

.06 

STONY    RIVER    DAM 

8.00 

,07      T         1.22 

■  H 

.10 

.70 

T 

T 

.13      .21 

t.82 

.06 

.70 

.62 

.13 

SUGARCAMP    RUN 

8.95 

T           .60       .60 

.32 

.65 

.19 

1.77 

1.48 

.01 

.04 

.06 

.45 

.32 

•  90 

.85 

.15    , 

SUMMERSVILLE    2 

5.39 

.16 

.10 

.17 

3.10 

.10 

.30 

.60 

•  55 

.24 

T         . 

SUTTON    2 

6*78 

.27 

.90 

.34 

.04 

3.20 

.50 

.87 

•  40 

.24 

SYCAMORE   CREEK 

6.37 

.6t      .27      ,2t 

.70 

T 

2.79 

.22 

.12 

.17 

.73 

.50 

.10    . 

THOMAS 

8.76 

,22      ,06       .84 

,32 

.It 

.22 

.42 

.03      .02 

4.49 

.03 

•  02 

.03 

.03 

.18 

.90 

.51 

.31 

•03    , 

UNION 

4.21 

,02 

.23 

2.90 

.08 

T 

.27 

.51 

.16 

T         • 

UPPER    OAVISSON    RUN 

5.68 

.22    1,00 

•42 

•  13 

2. to 

.40 

.71 

• 

« 

.40 

VALLEY    CHAPEL 

8.23 

,06      •OO       *°t 

■  29 

.27 

2.33 

.72 

.10 

.03 

.18 

.61 

,11 

•  46 

•  19 

T         , 

VALLEY    HCAO 

8.99 

,13      T         1.10 

.21 

.21 

.98 

.02       .01 

4,19 

.30 

1.33 

.65 

■  26 

.02    . 

VANDAL  I A 

7.02 

,09      ,76      .21 

•  27 

.81 

2.93 

,29 

.02 

.12 

.62 

,44 

•  30 

VIENNA    BRISCOE 

5.85 

.03      ,11       ,0t 

•  79 

.13 

T 

.28 

.10                   .07 

1.98 

,12 

.16 

T           T 

.19 

.46 

,20 

,18 

.12 

.01    , 

WAROENSVILLE    R    M    FARM 

8*07 

,0t                .to 

.11 

.13 

.5t 

5.37 

■  13 

.12 

.04 

.51 

,90 

.18 

WASHINGTON   DAM    19 

«i7< 

,09      ,28       ,02 

.06 

.63 

.15 

.31 

.09                   .53 

1.39 

•  10 

.13 

.30 

,44 

,18 

•  10 

T         | 

WEBSTER    SPRINGS 

8*76 

,20      ,37    1,27 

,22 

.02 

.38 

3.79 

T 

.77 

•  84 

,47 

•  38 

.05    . 

WEIRTON 

7.66 

T                     l,t6 

•to 

.87 

.07 

T 

.08 

.12 

.71                 3.10 

•  36 

T 

.27 

.01 

.11 

.01 

,05 

T 

•04      , 

WELLSBURG    3    NE 

6.  76 

.60 

.96 

.38 

.41 

T 

.08 

•  06 

.78                2.67 

.58 

.23 

T 

.12 

,22 

•  05     . 

WEST   MILFORD 

6.27 

,t0      .36      .15 

,t6 

.25 

.01 

3.05 

.20 

.03      .02 

.26 

.48 

,09 

•  to 

.05 

.06    , 

WESTON 

7.85 

.06      .09    1.62 

•  12 

■4! 

.31 

.06 

T 

3.13 

.06 

.04 

.03 

.03 

.33 

,79 

.43 

.23 

•  08    , 

WHEELING    WARWOOD   OAM    12 

5.87 

T 

.77 

.03 

•  34 

.02 

.09 

.03 

.27                   .56 

2.96 

.01 

•  18 

T 

.05 

.  13 

,06 

•  It 

.05 

T         , 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

5.80 

.13      .21 

.03 

.15 

3.67 

T 

•  76 

•  33 

T 

•  30    , 

WILLIAMSON 

1.88 

.01 

,02 

*5t 

.12 

•  09 

.01 

.25 

•  28 

•  23 

■  33 

WILLIAMSON    2 

2.36 

.52      .02 

.06 

,07 

■  94 

.14 

•  03 

.05 

.10 

•  32 

•  22 

.27 

WINFIELO   LOCKS 

3.t4 

.33      .02      .11 

T 

.01 

.63 

•  95 

•  03 

.01 

.60 

•  33 

•  24 

.18 

T         . 

I  H»f«r»nc«  NolM  Following  Station  Index 
-   130   r 


Table  5 

DAILY 

T] 

E1V 

[PI 

:rj 

\T 

UE 

ES 

WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1954 

Day 

Of  Month 

0 
| 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

ALOERSON 

MAX 
MIN 

SO 
66 

77 
67 

8  0 
64 

84 
61 

85 
60 

78 

61 

60 
37 

60 
28 

60 
18 

78 
44 

84 
45 

83 

53 

82 
52 

81 
56 

71 
42 

58 
34 

57 
39 

58 
33 

55 

31 

54 
28 

59 
32 

63 
32 

69 
33 

71 
32 

75 
32 

65 
35 

68 
50 

61 
36 

56 
47 

51 

34 

43 
28 

67.9 
42.9 

ATHENS  CONCORD  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

82 
65 

76 
62 

78 

58 

80 
57 

82 
60 

78 
52 

65 
36 

57 
31 

M 
44 

76 

46 

79 
49 

80 
57 

79 
57 

78 
57 

75 
40 

48 
33 

50 
35 

55 
35 

50 
25 

49 
25 

52 

30 

59 
32 

70 
28 

71 
30 

72 
35 

72 
44 

66 
56 

59 
37 

59 
41 

39 
29 

37 
21 

65.8 
42.2 

BAYARD 

MAX 

MIN 

76 
55 

70 
57 

71 
56 

74 
61 

78 

61 

72 

46 

48 
27 

59 
22 

65 

41 

71 
46 

76 
41 

77 
50 

79 
47 

80 
51 

72 
44 

55 
36 

48 
33 

52 
29 

48 
28 

47 
21 

52 

25 

52 

34 

59 
31 

65 

30 

69 
26 

58 
35 

59 

49 

54 
29 

49 
37 

44 
28 

31 
26 

61.6 
38.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

79 
61 

75 
59 

80 
52 

83 
54 

84 
52 

74 
48 

58 
30 

62 
29 

68 

43 

76 

41 

81 
41 

82 
47 

83 
48 

82 

47 

72 
36 

52 

28 

56 
34 

54 

29 

48 
22 

49 
19 

54 
26 

60 
25 

68 
23 

73 
25 

74 
29 

61 
33 

60 
51 

61 

29 

55 
39 

42 
27 

37 
22 

65.9 
37.1 

BENSON 

MAX 
MIN 

85 
68 

83 
64 

79 
57 

86 
62 

86 
66 

83 

55 

56 
35 

62 
38 

70 
46 

78 
50 

83 
48 

84 
53 

85 

59 

86 
54 

85 

46 

55 
36 

59 
39 

57 
35 

55 
28 

54 
25 

59 

31 

63 
32 

71 
30 

79 
31 

78 
33 

75 
39 

64 
54 

62 
31 

56 

41 

49 
33 

38 
32 

69.8 

43.6 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

86 
68 

81 
67 

8  2 
63 

87 
63 

87 
68 

BO 

53 

55 
34 

60 
31 

74 
47 

81 
59 

86 
58 

86 
58 

81 
63 

87 
61 

76 

43 

55 
39 

60 
42 

60 
43 

54 
35 

55 
32 

61 
38 

67 
39 

71 
37 

72 
33 

73 
39 

68 
47 

66 

51 

59 
34 

53 
43 

50 
36 

40 
34 

69.5 
47.2 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 
63 

78 
64 

84 
58 

83 

67 

80 
58 

65 

53 

58 

28 

62 
22 

79 
41 

81 
48 

89 
45 

91 
55 

90 

51 

34 
54 

76 
48 

60 
33 

59 
36 

61 
29 

58 
36 

55 
27 

64 

31 

64 

35 

74 
37 

77 
40 

72 

35 

64 
41 

71 
52 

60 

30 

55 
37 

49 
36 

48 
32 

70.2 
42.6 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

79 
63 

78 
60 

78 
54 

83 
51 

82 
56 

82 

51 

53 
29 

58 
27 

66 

50 

76 
44 

82 
41 

82 

42 

82 
49 

82 
52 

80 

40 

52 
32 

56 
39 

54 
28 

50 
23 

50 
18 

52 

27 

59 
28 

68 
25 

70 
24 

75 
26 

72 
32 

61 

51 

61 
31 

55 

41 

47 
30 

33 
28 

66.4 
38.5 

BLUEFIELD  1 

MAX 
MIN 

81 
62 

78 
61 

83 

60 

82 
54 

83 
54 

78 

59 

61 
37 

60 
34 

68 
47 

78 
44 

82 
44 

82 
51 

83 
54 

82 
61 

72 
39 

49 
32 

56 
33 

56 
35 

52 
27 

54 
24 

56 

28 

63 
27 

72 
29 

76 
28 

76 

31 

71 
39 

68 
55 

64 
40 

56 
42 

45 
29 

38 
22 

67.9 
41.4 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

89 
62 

79 
67 

80 
63 

86 
62 

86 
61 

88 
62 

79 
39 

66 

30 

64 
32 

69 
51 

72 
52 

84 
52 

85 
55 

86 
56 

83 

57 

64 

37 

53 

38 

60 

36 

58 
34 

55 
32 

55 
34 

58 

34 

64 

37 

72 

37 

77 
36 

75 
36 

62 

41 

67 
33 

68 
39 

52 
36 

39 

30 

70.2 
44.4 

8RAND0NVILLE 

MAX 
MIN 

79 
60 

83 
62 

75 

62 

76 
65 

76 
64 

79 
54 

58 
29 

54 
26 

65 
32 

69 
52 

73 
51 

79 
57 

81 
58 

78 
53 

83 
61 

64 
38 

51 
37 

50 
34 

50 
31 

47 
24 

47 
24 

55 
33 

58 
32 

65 
30 

70 
30 

73 
38 

60 

47 

60 

27 

57 
31 

43 
30 

36 
29 

64.5 
42.0 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
67 

80 
66 

80 
59 

85 
61 

88 
67 

83 
55 

57 
36 

62 

28 

71 

46 

78 
52 

84 

51 

88 

55 

85 
58 

36 
55 

81 
46 

58 

40 

58 
45 

55 

37 

53 

31 

55 
27 

61 

31 

67 
33 

70 
31 

72 
32 

78 
32 

72 

41 

66 

54 

66 
31 

58 
42 

50 
32 

38 

33 

70.0 
44.3 

BUCKHANNON 

MAX 
MIN 

79 
67 

72 
63 

79 

56 

83 
62 

84 
64 

75 

50 

57 
34 

63 
28 

70 
46 

77 

51 

81 

51 

82 

55 

82 

57 

84 
57 

74 
42 

52 
38 

55 

38 

55 
38 

52 
32 

52 
24 

59 
28 

61 
32 

68 
30 

73 
31 

74 

31 

61 

41 

62 

53 

60 
31 

50 
42 

42 
31 

37 
30 

66.3 
43.0 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

84 
63 

78 
67 

86 
61 

89 
58 

87 
61 

75 
55 

61 
37 

70 
32 

73 
51 

81 
51 

85 
50 

85 

55 

85 
58 

87 
56 

70 
48 

54 
34 

61 
34 

58 
33 

53 
30 

56 
28 

62 
35 

65 
30 

70 
33 

73 
33 

74 
35 

68 
44 

65 
53 

60 
37 

55 
42 

44 
35 

45 
30 

69.6 
44.2 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

83 
68 

77 
65 

82 
61 

87 
60 

86 
68 

79 
55 

59 
36 

62 

30 

73 

46 

81 
54 

86 
55 

86 
58 

81 
61 

81 
54 

82 
45 

54 
38 

59 
39 

50 
41 

51 
31 

58 
28 

62 

35 

66 

37 

71 
32 

73 
32 

73 
32 

62 

44 

67 

51 

58 
32 

51 
42 

45' 
33 

37 

33 

63.5 

45.0 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

73 
62 

67 
56 

69 
58 

78 
62 

75 
62 

67 
47 

48 
24 

57 
23 

65 

43 

72 
49 

76 
50 

77 
53 

77 
56 

76 
53 

66 

40 

52 

34 

48 
32 

53 
29 

45 
28 

48 
19 

54 
27 

52 
32 

61 
25 

73 
23 

69 
24 

58 
34 

58 
47 

54 
27 

48 
37 

38 
23 

28 
22 

60.7 
33.7 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
69 

78 
69 

84 
66 

87 
66 

86 
65 

74 
50 

58 
37 

68 
31 

70 

57 

80 
57 

83 
60 

84 
64 

85 
64 

87 
61 

74 

43 

52 
39 

60 
41 

56 

38 

52 
32 

54 
31 

60 

37 

63 

38 

69 

37 

72 
36 

75 

41 

67 
51 

66 

49 

59 

33 

53 
38 

40 
33 

42 

31 

68.4 
47.2 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

82 
69 

82 
69 

80 
65 

86 
63 

89 
64 

88 

61 

62 

40 

60 
33 

70 

44 

72 
55 

82 
54 

85 
59 

86 
62 

86 
60 

89 
50 

52 

40 

56 

40 

62 

40 

60 
35 

54 
33 

57 
35 

62 

37 

66 

39 

71 
38 

75 
41 

77 
44 

67 
52 

66 
36 

62 
39 

56 
36 

42 
32 

70.5 
47.3 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

82 
66 

82 
66 

77 
60 

78 
61 

82 
67 

84 
57 

58 
36 

55 
30 

59 
33 

70 
54 

77 
53 

82 
56 

84 
57 

81 
58 

85 
58 

65 
40 

51 
40 

56 
39 

\\ 

50 
29 

53 
29 

57 
32 

63 

33 

68 
33 

70 
34 

73 
37 

64 

49 

63 
33 

56 
33 

51 
35 

40 
32 

66.7 
44.3 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 
MIN 

74 
59 

71 
44 

72 
55 

76 

55 

77 
55 

74 

54 

54 
26 

51 
21 

60 
31 

73 
41 

75 
42 

76 

44 

77 
45 

75 
51 

68 
35 

42 
29 

60 
41 

50 
26 

46 
22 

46 
22 

45 

22 

56 
32 

67 
24 

72 
24 

68 

26 

64 
31 

58 
49 

54 
23 

52 

31 

42 
25 

31 
20 

61.6 
35.6 

CRESTON 

MAX 
MIN 

81 
64 

80 
64 

84 
62 

84 
59 

89 

61 

87 

57 

58 
33 

60 
30 

60 
32 

75 
52 

80 
50 

84 

56 

86 
56 

81 
56 

85 
52 

55 
38 

58 
40 

58 
40 

60 
31 

51 
28 

56 

30 

64 

36 

64 
32 

73 
33 

76 
32 

77 
33 

61 

54 

66 
32 

66 
33 

55 
34 

40 
30 

69.5 
43.2 

ELKINS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
63 

71 
60 

77 
57 

79 
60 

81 
64 

70 

43 

56 
29 

61 
27 

68 
40 

75 
46 

78 
46 

80 

51 

81 
54 

80 
56 

68 
38 

51 
38 

51 
39 

52 
33 

48 
28 

47 
25 

54 
25 

55 
31 

64 
29 

68 

30 

73 
29 

63 
36 

62 

42 

59 
32 

50 

35 

34 
29 

35 
26 

63.5 

40.0 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

82 
66 

75 
65 

75 
63 

81 
68 

82 
67 

70 
42 

53 
34 

58 
33 

68 
52 

77 
58 

82 
60 

82 
61 

79 
64 

85 
65 

70 
40 

55 
40 

57 
39 

51 
39 

49 
33 

51 
29 

57 
33 

63 
41 

70 
37 

71 
37 

71 
37 

58 
48 

61 
42 

56 

33 

49 
39 

37 
33 

38 

31 

64.9 
46.2 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

74 

to 

71 
54 

75 
56 

77 
58 

78 
60 

70 

40 

52 
30 

53 

31 

61 

44 

71 
46 

75 
53 

76 

48 

77 
51 

70 
59 

62 
33 

44 
28 

50 
30 

5  0 
3  0 

45 
28 

45 
27 

48 
31 

55 

33 

65 
32 

70 
30 

69 
34 

63 

39 

61 
42 

55 
33 

44 
30 

30 
23 

34 
20 

60.4 
39.3 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

79 
62 

74 
61 

63 
57 

84 
60 

87 
62 

78 

60 

62 

33 

59 

24 

80 
43 

82 
47 

86 

49 

88 

57 

87 
54 

85 
57 

75 

57 
32 

62 
31 

59 
30 

54 
28 

54 
23 

6  0 
27 

74 
30 

77 
31 

77 
34 

74 
41 

67 
52 

62 

31 

53 
42 

49 
35 

40 
29 

43 
22 

69.4 
41.6 

SARY 

MAX 
MIN 

87 
62 

78 
65 

81 
61 

85 
59 

88 
56 

87 
60 

78 
40 

64 
31 

68 
33 

78 
50 

80 
49 

84 
50 

85 
53 

85 
55 

86 
56 

57 
36 

53 
37 

60 

35 

57 
34 

54 
30 

54 
30 

57 
31 

65 
34 

74 
32 

76 

33 

78 
33 

70 
43 

68 
41 

68 
42 

53 
35 

40 
26 

.70.9 
43.0 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

GLENVILLE  1 

MAX 
MIN 

83 
65 

74 
67 

80 
61 

39 
65 

86 
67 

76 

53 

57 
37 

62 

31 

81 

46 

79 
52 

84 
54 

85 
57 

83 
59 

86 
58 

78 

44 

54 
39 

53 
40 

57 

40 

53 
32 

55 
29 

60 
36 

64 
35 

71 
34 

74 
35 

74 
35 

62 

44 

66 

55 

60 
34 

53 
43 

47 
32 

40 
33 

68.6 
45.6 

6RAFT0N  1  NE 

MAX 
MIN 

81 
66 

75 
64 

72 

59 

82 
60 

83 
66 

76 

52 

58 
33 

61 
27 

70 
47 

77 

51 

82 
50 

84 

55 

81 
57 

85 
55 

79 

50 

63 

38 

55 
40 

51 

36 

50 
34 

51 
28 

58 

28 

60 
33 

68 
31 

72 
31 

75 
31 

61 
40 

62 

50 

59 
32 

53 
41 

47 
34 

38 
30 

66.7 
43.5 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

83 

65 

85 
66 

81 
57 

88 
55 

92 

58 

90 
60 

63 
36 

61 
27 

73 
42 

77 
49 

83 
47 

88 
52 

88 
53 

89 
46 

50 
32 

57 
33 

64 

31 

60 
27 

56 
25 

59 
30 

64 
26 

68 
23 

73 
27 

75 
31 

79 
34 

66 

50 

66 
31 

63 
34 

57 
30 

42 
21 

71.3 
40.1 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

81 
66 

80 
66 

78 

64 

80 
64 

79 
64 

68 

42 

54 
33 

59 
33 

71 
48 

78 
58 

82 
56 

81 
60 

77 
62 

84 
64 

66 

42 

59 
42 

53 
41 

56 
39 

49 
33 

51 
31 

57 
35 

62 

39 

62 
39 

73 
36 

73 
37 

59 

47 

62 

42 

57 
33 

49 
39 

41 
33 

36 
29 

65.1 
45.7 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

82 

65 

82 

65 

78 
61 

85 
63 

89 
60 

88 
55 

58 
36 

58 
29 

68 
31 

74 
52 

84 
52 

86 
58 

87 
58 

82 

57 

88 
49 

53 
38 

53 

37 

61 
39 

57 
35 

55 
28 

58 

30 

61 
29 

65 
29 

71 
32 

75 
32 

76 
34 

67 
50 

66 
32 

60 
32 

51 
33 

40 
29 

69.6 

42.9 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

74 
63 

70 
59 

68 

60 

75 
61 

76 
64 

73 

44 

48 
26 

59 
28 

64 
44 

70 
52 

75 
49 

78 
54 

77 
56 

79 
50 

78 
40 

48 
35 

47 
33 

50 
30 

46 
30 

46 
23 

52 
27 

52 

37 

59 
30 

66 
35 

70 
30 

60 
38 

57 
47 

54 
27 

47 
39 

41 
27 

31 
25 

61  .0 

40.7 

HUNTINGTON  1 

MAX 
MIN 

83 
68 

79 
69 

B6 
63 

89 
66 

88 
62 

81 
56 

58 
39 

69 

31 

76 

54 

82 
54 

86 
61 

87 
63 

83 
63 

88 
61 

78 

42 

53 
37 

61 

40 

59 

38 

55 
32 

58 
29 

62 

39 

65 
31 

71 
33 

74 
32 

76 
35 

63 
51 

67 
59 

60 
34 

52 
44 

44 
35 

43 
29 

70.2 
46.8 

HUNTINGTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

83 
69 

79 
70 

88 

66 

90 
70 

89 
66 

76 
51 

60 
41 

72 
36 

76 
57 

83 
56 

86 
64 

87 

66 

84 
66 

89 
63 

76 
46 

52 
41 

62 

41 

60 
41 

56 
37 

59 

33 

64 
42 

66 
36 

74 
36 

76 
37 

77 
39 

68 

54 

66 

49 

63 

18 

50 
40 

40 
36 

44 
30 

70.8 
48.9 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

MAX 
MIN 

85 

69 

86 

60 

82 
63 

87 
63 

83 
62 

68 
55 

56 
32 

62 
26 

78 
45 

80 
46 

89 
50 

88 

6  3 

92 

61 

83 
59 

78 
53 

64 
36 

60 
33 

59 
32 

59 

40 

55 
34 

64 
31 

65 

34 

74 
37 

72 

40 

77 
37 

65 
43 

74 
55 

62 

34 

55 
43 

50 
38 

48 

30 

71.0 
45.3 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

71 
57 

69 

54 

69 

51 

76 
55 

72 
57 

70 

46 

55 
27 

52 

28 

64 
38 

72 
44 

75 
44 

77 
42 

79 
42 

75 
47 

66 
33 

44 
31 

48 
33 

49 
28 

45 
27 

45 
20 

50 
26 

56 
29 

65 
26 

71 
27 

72 
29 

59 

31 

52 

48 

56 
29 

50 
37 

40 
24 

26 
22 

60.3 
36.5 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

77 
63 

75 
62 

81 

58 

82 

57 

83 
55 

81 

56 

70 

31 

59 
24 

62 
32 

76 
42 

81 
44 

82 
50 

83 
52 

81 
54 

70 
36 

63 
30 

54 
36 

55 

29 

54 
24 

53 
21 

55 

30 

62 
28 

63 

30 

74 
35 

73 
34 

70 
36 

62 
52 

60 

37 

59 

43 

43 
30 

40 
25 

67.4 
39.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    195* 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21 


LONDON  LOCKS 

MADISON 

MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  OAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY  • 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 


82   81 
64   67 


80   82 
64   68 


83   79 
65   64 


83   78 
68   66 


79   72 
65   61 


81   83 
64   66 


84   80   80 


85   75 
61   61 


80   78 
67   66 


83   79 
68   65 


85   89 
68   63 


85   78   76 
62   63   59 


88  91  89 

62  63  65 

85  80  82 

64  64  65 

87  88  87 

61  61  6b 


83  83 

59  65 

85  82 

66  60 

83  87 

64  64 

SO  82 

63  65 

85  88 

67  65 

82  87 

61  60 

80  81 

66  68 


82 
56 

80 
57 

70 

41 

82   83   72 
66   66   52 

79   73   62 
68   60   51 


70   69   66 


78   72   71 
59   55   52 


86   85 
63   64 


59  65  61 

83  79  86 

65  67  63 

75  75  80 

62  62  58 

82  80  85 

67  69  64 

78  71  73 

63  61  62 

88  78  86 

65  66  61 


82 

84 

57 

56 

86 

85 

67 

0  9 

89 

ee 

70 

64 

MAX 

82 

75 

76 

82 

81 

83 

MIN 

65 

65 

64 

63 

52 

47 

MAX 

81 

78 

83 

87 

87 

80 

MIN 

68 

67 

61 

70 

64 

54 

MAX 

76 

78 

72 

78 

77 

79 

MIN 

55 

53 

48 

54 

57 

61 

MAX 

86 

81 

75 

81 

85 

86 

MIN 

63 

62 

56 

55 

54 

56 

MAX 

86 

81 

82 

87 

86 

78 

MIN 

68 

66 

59 

61 

67 

55 

MAX 

82 

83 

81 

83 

87 

85 

MIN 

69 

67 

62 

61 

67 

54 

MAX 

90 

83 

82 

80 

85 

88 

MIN 

64 

61 

56 

63 

62 

62 

MAX 

79 

76 

81 

85 

85 

72 

MIN 

65 

63 

61 

60 

64 

52 

MAX 

85 

87 

76 

79 

72 

62 

MIN 

68 

64 

69 

67 

60 

50 

MAX 

84 

86 

75 

80 

73 

65 

MIN 

66 

60 

66 

66 

60 

50 

MAX 

83 

84 

74 

81 

85 

85 

MIN 

68 

66 

60 

61 

65 

64 

MAX 

79 

85 

B6 

79 

81 

74 

MIN 

68 

66 

70 

68 

67 

52 

85  89  80 

56  53  55 

81  80  67 

54  57  43 

80  80  82 

65  64  63 

67  89  89 

60  60  60 

90  86  85 

65  64  55 

80  81  78 

54  55  45 


78   80   70 
63   60   47 

89   82   72 


76   68   70 


35  35  38 

70  62  70 

41  32  35 

57  58  71 


55   62   78 
32   28   45 


54   57   74 


58   55   55 


30 

30 

63 

80 

28 

45 

58   62   80 
30   22   41 


32  37  54 

57  64  68 

33  33  47 

59  63  75 

30  32  48 


73  61  61 

32  34  32 

55  60  71 

36  33  55 

56  61  73 

37  34  54 


55   60   70 


60   59   65 
24   22   41 


66   56   60 
31   30   36 


65 

69 

30 

31 

67 

75 

72   55   55 
30   35   41 


60   69   74 


58   54   71 


69   76   82 
28   49   52 


59   63   71 
31   30   46 


54   65   71 
37   30   55 


22   25   34 


36  35  40 

58  67  74 
36  30  47 

59  56  64 


65   55   60 
30   23   36 


65   68   72 
33   32   45 


57   63   74 
32   34   50 


55   63   74 
28   27   44 


65   57   64 
36   31   32 


64   57   60 
32   33   36 


69   84   87 


73   80   84 
55   55   56 


72   81   86 
53   52   53 


89  88  90 

59  61  53 

86  84  82 

58  62  59 

86  86  8  7 

56  60  54 


78 

84 

85 

84 

87 

53 

49 

57 

52 

52 

81 

89 

90 

90 

84 

49 

51 

63 

60 

60 

80 

86 

87 

85 

Bl 

47 

50 

54 

54 

52 

54   60   64 
40   41   39 


60   55   60 
40   41   38 


54   55   62 

40   38   38 


59   57   53 
35   39   36 


60   58   57 
38   35   33 


56   56   59 
31   30   28 


55 

59 

65 

68 

36 

36 

36 

36 

54 

55 

59 

63 

34 

34 

36 

40 

54 

56 

62 

65 

34 

34 

36 

36 

55 

60 

62 

70 

24 

29 

33 

31 

54 

63 

63 

72 

36 

33 

36 

36 

53   52   58 
29   25   28 


62   71   74 


75   77   69 

43   43   51 


76   78   62 


73   74   69 


75   59   63 
31   40   52 


71   64   71 
39   44   47 


70   60   68 


65  63  55  39 
42  42  38  32 

61  62  55  42 

39  38  37  31 

66  62  57  40 


32   31   31   33 


54   54   59 


85   80   85 
61   61   55 


89 

92 

90 

SB 

49 

55 

55 

56 

88 

90 

90 

85 

43 

50 

49 

51 

77  82  63 
60  63  62 

78  84  84 
56  55  60 


59   63   65 


60   85   86 
60   65   63 


82  87  89 

59  53  56 

73  78  80 

43  46  48 

75  79  85 

46  50  56 


74   82   86 


81   86   85 
55   60   62 


76   76   82 


56   61   63 


50   53   57 
86   86   82 


65   70   41 
82   86   78 


61   60   46 


66   62   44 


83   84   82 


78   84   74 


56   54   58   56 
38   40   42   30 


59   60   62   58 
43   37   35   34 


59   60   60 
31   31   29 


54   55   51 


52   55   54 
44   41   40 


56   58   63 
40   35   40 


50   58   55 
39   41   42 


51 

54 

59 

64 

28 

28 

34 

33 

57 

62 

65 

74 

29 

30 

31 

31 

57 

62 

66 

74 

23 

25 

26 

27 

50 

56 

61 

68 

31 

31 

39 

37 

55 

60 

62 

70 

32 

32 

39 

!8 

57 

60 

65 

62 

32 

38 

38 

39 

53   59   56 


51   57   49 


50   47   30 


55   60   63 


54   56   57 
82   86   81 


57   59   60 


53   52   57 
32   26   29 


56   52 
39   36 


52   61 
37   36 


69  i  73  73  62 

34  I  34  35  51 

73  65  69 

34  42  53 

74  68  67 
29  36  59 

73  59  62 

38  49  42 

75  60  63 

39  45  52 

75  68  66 

41  50  48 


39 

40 

37 

30 

59 

52 

46 

37 

41 

40 

33 

32 

38 

54 

47 

47 

37 

44 

33 

30 

58 

52 

48 

39 

29 

42 

33 

21 

64 

57 

50 

41 

32 

32 

35 

33 

62   54   50   45 
34   44   37   24 


63   55   52 

28   41   36 


55   50   40 


50 

51 

56 

60 

69 

73 

23 

25 

31 

32 

31 

32 

56 

60 

64 

69 

73 

71 

30 

38 

41 

35 

37 

37 

55 

59 

67 

71 

71 

73 

34 

38 

42 

36 

38 

38 

62   59   60 
32   28   30 


47   50   56 
22   19   23 


58   57   57 
35   29   35 


62   57   5B 


32  32  33  34  41  58 

59  68  74  75  55  60 
28  26  28  30  32  42 

60  63  70  76  77  69 


35   36   37   42 


52   60   58  I  55   58   62   67   72   72   74   66   68 
37   40   42   32   26   26  I  30   30   31  '  34   48   57 


35   42   34   34 


58   52 

33   42 


58   52   44 
33   41   34 


61   59   51 


59   51   41   41 
33   41   34   31 


63   57   62 


26  34  22  20 

66  46  39  40 

32  32  28  28 

63  67  53  38 


59   53   45   42 
30   43   33   30 


83   82   71  '  57   56   55  '  52   51   56   61   71   78   75   65   60   59   52   44 


79 

83 

B5 

51 

50 

57 

79 

83 

84 

57 

58 

62 

49   55   51 


79 

83 

51 

50 

85 

85 

53 

57 

73   80   85 
57   58   56 


80  84  84 

49  50  54 

76  83  83 
59  64  64 

77  86  84 
55  62  60 

70  78  84 

55  54  59 

74  78  85 

55  61  63 


49  49  35 

84  65  83 

63  63  50 

79  76  65 

58  59  32 

89  87  79 


84   87   74 
55   58   46 


83   85   78 
61   64   45 


57   53   53 


59   57   46 


84  87  72 

55  55  40 

78  85  79 

66  65  45 


31   37   28   28 


55   59   59  !  56 


30  i  30   30   28  :  29   32   49   33 
61  I  66   71   72 


44   42   43 


30   36  I  37   34   36 


61   58 
39   38 


54   53   52 
41   39   36 


51   57   57 


58   50 
30   32 


26  25  39 

55  58  60 

29  25  30 

53  53  59 

37  31  32 

52  -  53  60 

34  27  36 


73  |  74   64   61 

31  ■  31   39   52 


61   69   75   77   60   63 
38   36   36  I  36   42   53 


64   69   72 


47   46  j  50 
23   29   32 


60   50 
30   39 


57   58 
30  !  25 


57   56   59 
25   34  !  34 


55 

59 

57 

59 

55 

60 

65 

36 

40 

38 

31 

27 

33 

35 

51 

55 

57 

55 

52 

56 

59 

36 

40 

38 

31 

28 

32 

35 

65 

59 

59 

58 

55 

55 

61 

33 

30 

30 

31 

27 

28 

30 

37   41   33 


59   56 
39   41 


75  j  55 
52  I  37 


88   66   54 
59   39   40 


85  [  56 
55   40 


53   54   60 
35   30   33 


55   62 
31   40 


I  36 


57   68   71   73   60 


65   69   74   75   64 
29   37   27   29   34 


75   74   73   65 


68   67   69   62 

35   35   42   51 


65   72   77   75   65 

30   30  I  33   39   47 


71   78   79   57   62 

35   32  !  33   40   51 


67   72   77  I  75   66   65 
39   40   40  :  39   53   45 


63   50   46   35 


58   52   45   40 
32   43   33   31 


57   55   60   64   69   72  i  72   63   66 
31   29   33  I  36   32   33   35   46   51 


55   52   54   59   62   68  I  72   74   65 


33  30   31 

56   51   54 

34  32   34 


59 

56 

46 

28 

30 

23 

66 

62 

49 

35 

37 

32 

62 

57 

50 

32 

43 

34 

65 

56 

50 

31 

40 

33 

73  60  54  45 

30  39  36  22 

67  55  47  37 

34  44  32  30 

55  52  45  38 


74  73  66   60  54  48  41 

35  50  52   32  44  34  32 

64   61   49  I  47   46   52  !  55   65   70  !  73  56  59  I  55  50  44  39 

34   34   35  I  41  45  50  !  32  37  25  23 


42   32   27 


31   33  |  47.7 


56   53   45   40 

30   37   31   33 


59   65   71   75   74   63  i  66 
40   39   39  I  40   40   51  j  33 


60 

55 

40 

68 

4 

34 

34 

32 

44 

9 

58 

52 

44 

68 

0 

35 

33 

34 

47 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
OCTOBER    195* 


Day 

01  Month 

f 

Station 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 

78 

76 

81 

8ft 

86 

82 

64 

57 

71 

77 

83 

82 

8ft 

81        74 

50       56 

58 

59 

58 

59 

65 

71 

77 

76 

70 

63 

63 

55 

49 

38 

en. e 

M1N 

65 

6ft 

61 

58 

52 

58 

33 

23 

ft3 

ft8 

ft2 

ft9 

50 

51        40 

32       36 

28 

26 

25 

29 

26 

28 

28 

30 

34 

47 

39 

45 

33 

28 

40«ft 

WILLIAMSON 

MAX 

8ft 

88 

82 

91 

91 

9ft 

80 

69 

75 

75 

86 

90 

90 

91       90 

52       57 

67 

62 

56 

61 

66 

70 

76 

80 

80 

71 

67 

69 

59 

45 

7  4.6 

MIN 

65 

68 

65 

61 

63 

6b 

ft3 

3ft 

ft5 

53 

51 

5ft 

57 

57       51 

38       37 

38 

35 

34 

35 

3ft 

35 

38 

36 

37 

50 

ft2 

42 

38 

27 

46  .1 

WINFIELD    LOCKS 

MAX 

80 

82 

78 

85 

88 

87 

63 

60 

69 

72 

80 

8ft 

85 

83       87 

52       53 

60 

59 

54 

56 

61 

65 

71 

72 

74 

67 

65 

58 

52 

41 

69.1 

MIN 

68 

70 

65 

65 

6ft 

62 

ft2 

37 

39 

59 

58 

61 

63 

62       52 

40       42 

40 

35 

32 

32 

3ft 

34 

39 

39 

41 

53 

37 

37 

36 

31 

47. ft 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3S? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   DAK 

EVAP 

.16 

.00 

.08 

.12 

.17 

.13 

.15 

.17 

.06 

.07 

.12 

.14 

.14 

.12 

.18 

.07 

.10 

.08 

.08 

.10 

.08 

.08 

.06 

.10 

.07 

.02 

.04 

.14 

.01 

08 

B3.02 

WIND 

18 

20 

24 

37 

32 

31 

64 

53 

26 

27 

36 

35 

31 

26 

56 

60 

60 

45 

39 

57 

44 

47 

36 

27 

26 

24 

17 

40 

36 

47 

47 

1188 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

.18 

.06 

.15 

.03 

.11 

.10 

.12 

.07 

.02 

.02 

.04 

.08 

.Ot 

.05 

.12 

_ 

_ 

. 

.01 

.03 

.02 

.05 

.02 

.05 

.02 

.05 

.03 

.10 

.05 

.10 

.05 

B2.02 

WIND 

28 

17 

* 

* 

33 

49 

99 

53 

10 

18 

30 

43 

38 

15 

52 

90 

78 

44 

27 

35 

42 

35 

12 

34 

12 

3 

7 

102 

83 

55 

139 

1283 

EOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

EVAP 

.11 

.08 

.02 

.11 

.33 

.21 

.06 

.17 

.06 

.04 

.22 

.20 

.09 

.03 

.28 

.02 

.06 

.06 

.18 

.02 

.10 

.08 

.08 

.06 

.06 

.10 

.05 

.11 

.11 

.09 

.05 

3.24 

WIND 

109 

23 

44 

72 

82 

96 

85 

77 

51 

44 

159 

36 

66 

78 

135 

55 

184 

39 

64 

48 

39 

64 

38 

32 

24 

37 

66 

103 

43 

88 

94 

2155 

WARDENSVILLE    R    II    FARM 

EVAP 

.16 

.08 

.07 

.07 

.16 

.16 

.24 

.14 

.15 

.18 

.18 

_ 

.37 

.06 

.33 

_ 

.11 

.25 

.08 

.11 

.10 

.09 

.14 

.09 

.15 

.13 

.48 

.15 

_ 

_ 

_ 

B4.86 

WIND 

8 

8 

14 

29 

39 

28 

61 

36 

26 

18 

20 

30 

36 

12 

47 

80 

21 

45 

32 

42 

30 

44 

29 

26 

13 

26 

46 

35 

43 

59 

10 

973 

So*  IUf*r«mc«  Notai  Following  Station     Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VIRGINIA 
OCTOBER    1954 


Day  of  month 


1        2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27 


BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BLUEFIELD  1 

BLUESTONE  DAM 

BUCKRANNON 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CRESTON 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

GLENVILLE  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

PICKENS  1 

RAINELLE 

RICHWOOD  2  N 

ROWLESBURG  1 

WESTON 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
3N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.5 

1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 


ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  &  SSW 

8LUEF1ELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  OAM 
BRANCHLANO 
BRAN0ONV1LLE 
BROWNSVILLE 

BUCKEYE 

BUCKHANNCN 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN-ON-GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I A 

CHARLESTON  MB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY  1 
CLAY  2 
CLENOENIN  2  SW 

COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 
CRESTON 


DAVIS 

DAV1SS0N  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RA1NELLE 


ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
FINK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVJLLE  2  W 
GRIFF1TH5VILLE 
HACKERS  CREEK 


HAST INGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 
HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
IAEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 


LEWISBURG 

LINDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEASANTS 

MORGAN 
LEWIS 
LEWIS 

NICHOLAS 
MERCER 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 
POCAHONTAS 
UPSHUR 
BRAXTON 


WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 
KANAWHA 


IARRISON 
POCAHONTAS 
EWIS 
IIR7 

RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 

RANDOLPH 
MARION 
PSHUR 
MERCER 

ENDLETON 

EWIS 
MC   DOWELL 

BRAXTON 
GILMER 

TAYLOR 

CALHOUN 

INCOLN 
HARRISON 
BARBOUR 

INCOLN 

EFFER50N 
WETZEL 
MASON 

PRESTON 
LEWIS 

MARION 
WETZEL 

CABELL 
CABELL 
MC  DOWELL 


-.478 

LEWIS 

<.499 

HARRISON 

4559 

LEWIS 

4619 

LEWIS 

4763 

JEFFERSON 

4816 

MINGO 

4941 

MINERAL 

4971 

RANDOLPH 

fc994 

HARRISON 

5002 

MONONGALIA 

5224 

GREENBRIER 

5234 

MONROE 

5314 

LEWIS 

5323 

JACKSON 

5341 

GILMER 

53=3 

LOGAN 

5365 

KANAWHA 

39  02 
39  09 
3B  14 
39  09 
39  27 

39  37 
39  02 

36  SB 
38  25 

37  16 

37  16 

37  39 

38  13 

39  40 
39  00 

38  SO 

38  11 

39  00 

38  S2 

37  59 

39  10 

38  22 

39  03 
38  37 
38  22 

36  21 


39  15 
38  11 
38  52 

38  57 

36  49 

39  08 
39  16 
39  09 

37  58 
39  11 


39  06 

37  22 

38  41 

38  56 

39  21 


39  33 

38  41 

39  26 
38  59 


38  25 
38  25 

37  26 


39  12 
39  06 
39  06 
39  23 

37  50 
39  22 

38  35 

39  17 
39  43 

37  48 

37  27 

38  58 
38  54 
38  51 


79  38 

80  38 
80  13 
79  40 


79  49 

80  31 
61  01 
79  22 

81  11 

79  56 
81  45 
81  10 
60  33 

81  07 


80  26 

60  47 

81  13 


79  15 

ao  oe 

BO  16 
60  40 
82  21 

81  10 

80  36 

79  26 

80  34 

81  36 


80  26 

81  16 
79  53 

79  26 

80  24 
80  24 


79  20 

80  31 

81  33 

80  46 
80  51 

80  00 

81  06 
81  59 
80  26 


82  11 
79  31 
BO  22 


82  22 

82  27 

81  49 

80  28 
80  30 
80  25 
80  20 
77  53 

82  24 
79  00 
BO  05 
60  30 
79  51 

60  26 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 


L,  ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
CHARLES  L.  LOBBAN   2  5  5 
MRS.  DALPHON  R(FFLE 
WILLIS  G.  GAINER 

NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERR1NE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  JOHNSTON 
R.  D.  MARTS 
MRS.  C.  W.  REA 

H.M.  RUPPENTHAL  III 
MRS.  A.  P.  SWISHER 
WILLIAM  K.  BUTCHER 
HAMILTON  GAS  CORP 
C.  K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLANO  H.  SCOTT 

FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

W.  VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 
SARAH  B.  FRANKFORT 

MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEOERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 

LAURA  E.  FULWIDER 

MRS.  MARY  L.  OUMAS 
MRS. DOROTHY  FOGG 

,  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAVIUS  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON, JR 

MRS. LILLIAN  BENNETT 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  B.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
F  t  K  WELLS 
ED  G.  ZINN 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  0.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R. JACKSON 
VA  WATER  SVC  CO 

MISS  E.  J.  WHITE 

>.  MC  INTYRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ROBERT  F.  DULIN 
.E  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGR5.  LT.-  6  HT.  CO 
I.  ROBINSON 

WEATHER  BUREAU 
LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 

C.  A.  MOORE 
RETA  GOLDSMITH 

MRS.  JAMES  MYERS 
IVERSITY  EXP  STA 

Y  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
FOREST  CUSTODIAN 

w.  M.  BENNETT 
WEST  PENN  POWER  CO 

HUGH  A  SCOTT 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

BETTY  J.  RAOABAUGH 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 


2  3   5 

2  3    5 

2  15 

2  3    5 


2   3   5 

2    3    5   6 
2   3   5 


Obser- 

Station 

£ 

County 

• 

$ 

i 

1 

| 

vation 

time 

Observer 

Refer 
to 

a 

1 

1 
3 

1 

1 

I 

E3 

1 

tables 

LOOKOUT  2 

5400 

FAYETTE 

7 

38  04 

90 

58 

2300 

7A 

JOHN  0.  WADE 

3 

MADISON 

556? 

BOONE 

38  03 

91 

49 

673 

8A 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3 

5 

5600 

LOGAN 

3 

37  44 

61 

53 

730 

6P 

RUSSELL  E.  WHITE 

3 

MANNINGTON  1  N 

562: 

MARION 

6 

39  33 

90 

21 

974 

6P 

6P 

JAMES  N.  MORGAN 

2  3 

5 

MANNINGTON  1  W 

5626 

MARION 

6 

39  32 

90 

22 

999 

8A 

ORA  G.  FROST 

3 

MARLINTON 

BS72 

POCAHONTAS 

7 

38  13 

60 

05 

2130 

MID 

CECIL  A.  CURRY 

C 

MARTJNSBURG  CAA  AIRPORT 

5  7  07 

BERKELEY 

39  24 

77 

59 

337 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3 

3 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9 

39  28 

78 

00 

333 

MID 

ROBERT  L.  CR I  SWELL 

MATH I AS 

5739 

HARDY 

9 

38  32 

78 

52 

1623 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  3 

5 

C 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

7 

37  26 

61 

15 

2600 

7A 

NOVELDA  THOMPSON 

3 

MC  MECHEN  DAM  13 

5847 

MARSHALL 

8 

39  39 

80 

♦4 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MIDDLE80URNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

B 

39  29 

80 

52 

730 

7A 

LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3 

5 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39  03 

78 

36 

820 

5P 

7  A 

MRS.  LOLA  H.  VANCE 

2  3 

5 

c 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

6ite 

HARDY 

9 

39  09 

7B 

34 

eoo 

6P 

6P 

MRS.  JOHN  W.SAVILLE 

2  3 

5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39  SB 

79 

55 

1243 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

7 

MORGANTOWN  LOCK  6  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79 

50 

823 

7P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

MOUNT  CLARE 

6276 

HARRISON 

6 

39  13 

80 

20 

1040 

6P 

JOHNNY  CHISLER 

3 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

9 

39  17 

79 

14 

2850 

8A 

JOHN  E.  ELRICK 

3 

C 

NAOMA  1  E 

6362 

RALEIGH 

37  52 

Bl 

29 

1130 

7A 

HARLEY  C.  WALKER 

3 

c 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

8 

40  30 

80 

37 

671 

6P 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

7 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

8 

39  39 

SO 

52 

637 

6P 

6P 

OR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3 

3 

7 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

37  58 

91 

09 

1991 

7A 

7A 

MILES  K.  MARTIN 

2  3 

5 

C 

OMPS 

667.. 

MORGAN 

9 

39  30 

76 

17 

930 

7A 

JULIA  M.  HOVERMALE 

3 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

69-9 

WOOD 

8 

39  21 

91 

26 

837 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM 

2  3 

5 

7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

8859 

WOOD 

6 

39  16 

ai 

34 

615 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

PARSONS  2 

IB6B 

TUCKER 

2 

39  06 

79 

41 

1900 

6P 

6P 

DELBERT  ROY 

2  3 

5 

7 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

9 

39  00 

79 

07 

1013 

6P 

7A 

MRS.  BESS  S.  MOHL 

2  3 

5 

7  C 

PHILIPPI 

6982 

BARBOUR 

10 

39  09 

60 

02 

1281 

MRS.  MAXINE  LEACH 

3 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80 

13 

2693 

7P 

NELL  BENNETT 

2  3 

5 

7 

PIEDMONT 

7  004 

MINERAL 

9 

39  29 

79 

02 

1053 

6A 

bf- 

C.  A,  SUTER,  JR. 

2  3 

5 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  33 

81 

32 

1350 

7A 

7A 

WALTER  C.  BYRD 

2  3 

5 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

B 

38  35 

82 

04 

625 

5° 

5P 

HERBERT  C.  DAHL 

2  3 

5 

C 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39  03 

60 

1074 

5" 

0.  W.  HITT 

3 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37  22 

81 

05 

2410 

7A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

3 

RAINELLE 

73  06 

GREENBRIER 

* 

37  58 

90 

« 

2424 

6P 

6P 

L.  G.  SWING 

2  3 

5 

7 

RAVENSWOOO  DAM  22 

7352 

JACKSON 

8 

38  57 

81 

46 

584 

4P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

RENICK  2  S 

7  44L 

GREENBRIER 

7 

37  58 

90 

21 

1900 

8A 

MARY  V.  MC  FERRIN 

3 

R1CHW00D  2  N 

7504 

NICHOLAS 

36  15 

BO 

52 

3000 

6P 

7A 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3 

5 

7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

36  57 

BO 

20 

1086 

3P 

CREED  R,  SUMMERS 

3 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

36  49 

B] 

43 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

2  3 

5 

ROANOKE 

7599 

LEWIS 

6 

38  36 

80 

29 

1050 

4P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

3 

ROCKFORD 

7  6  58 

HARRISON 

6 

39  08 

80 

20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

3 

ROHR BOUGH 

7718 

LEWIS 

6 

36  59 

80 

30 

1036 

MISS  E.  CUTRIGHT 

3 

ROMNEY  3  NNE 

7  7  3  0 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

78 

640 

5P 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

2  3 

5 

ROWLESBURG  1 

7  7B5 

PRESTON 

2 

39  21 

79 

40 

1375 

7P 

7A 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3 

5 

7 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

a 

39  23 

81 

12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

3 

SAND  FORK 

7901 

LEWIS 

6 

38  55 

80 

26 

10B5 

•  QGN 

LORIS  WEAVER 

3 

SHINNSTON 

614  5 

HARRISON 

6 

39  23 

80 

19 

910 

6P 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

3 

SMITHBURG 

H274 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80 

43 

800 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

SM1THVILLE 

82d6 

RITCHIE 

3 

39  04 

81 

0  5 

840 

MID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

c 

SPENCER 

83(14 

ROANE 

3 

38  48 

81 

21 

964 

6P 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3 

5 

SPRINGFIELD  2  S 

8409 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

76 

"3 

700 

MID 
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ASHEVILLE:  1955 


WEST  VIRGINIA  -  NOVEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Dry,  cold  weather  predominated  during 
November.   Temperatures  averaged  41.5°, 
which  was  1.7°  below  normal,  and  was 
the  coldest  November  since  1951.   Tem- 
perature extremes  during  the  month 
were  81°  at  Brownsville  on  the  17th 
and  8°  at  Cranberry  Glades  on  the 
27th.   The  monthly  range  of  73°  is 
the  smallest  for  November  since  1948. 
With  the  exception  of  February,  this 
was  the  driest  month  in  1954.   The 
state-wide  average  precipitation, 
1.86  inches,  was  0.95  inch  below 
normal.   The  greatest  monthly  pre- 
cipitation amount  was  5.04  inches 
at  Lookout  2,  and  the  least  was  0.83 
inch  at  Brandonville.   The  greatest 
daily  amount  was  1.70  inches  and 
occurred  at  Right  Fork  of  Stonecoal 
Creek  on  the  21st.   Monthly  snowfall 
averaged  3.3  inches  for  the  state 
and  the  greatest  total  fall  was  26.4 
inches  recorded  at  Cranberry  Glades. 
Except  in  the  mountains,  only  a  trace 
of  snow  remained  on  the  ground  at 
the  end  of  the  month. 

Unseasonably  cold  weather  prevailed 
the  first  six  days.   Rain  and  snow 
occurred  daily  through  the  5th  in 
connection  with  a  disturbance  of  mod- 
erate intensity  which  moved  slowly 
across  the  Great  Lakes  region  and 
lingered  over  the  north  Atlantic 
states  before  moving  down  the  St. 
Lawrence  Valley.   Temperatures  moder- 
ated, but  remained  cool,  as  drier 
air  and  clear  to  partly  cloudy  skies 
prevailed  under  the  influence  of  a 
series  of  high  pressure  systems 
moving  eastward  north  of  the  state 
from  the  7th  to  the  13th.   By  the 


14th,  temperatures  were  slightly  above 
normal,  and  rose  to  much  above  normal 
the  16th-20th  as  southerly  winds  per- 
sisted.  A  wet  period,  with  light  to 
moderate  amounts  over  the  state  from 
the  16th  to  21st,  resulted  from  a 
relatively  weak  low  pressure  system 
moving  northeastward  along  the  Coast 
followed  immediately  by  another  Low 
up  the  Ohio  Valley  to  merge  with  the 
Coastal  disturbance.   Cooler  air  was 
drawn  across  the  state  behind  the 
last  Low  and  temperatures  remained 
below  normal  through  the  end  of  the 
month.   Another  period  of  intermittent 
light  precipitation  occurred  from  the 
23rd  to  the  29th  as  the  result  of  a 
slow  moving  disturbance  over  the  Great 
Lakes  and  a  rapid  moving  Low  from  the 
southwest . 

The  corn  harvest  was  completed  and 
wheat  plantings  finished  with  most 
winter  grains  up  to  good  stands.   Pas- 
tures were  good  for  so  late  in  the 
season  but  had  become  dormant  for  the 
winter.   Soil  moisture  was  ample, 
mostly  as  the  result  of  excessive 
precipitation  in  October.   The  annual 
crop  summary  issued  by  the  West  Vir- 
ginia Cooperative  Crop  Reporting  Serv- 
ice reveals  that  1954  proved  to  be 
the  most  productive  of  record  for  West 
Virginia  crops.   Record  yields  were 
obtained  from  all  small  grains,  corn 
and  tobacco.   Hay  yields  were  good. 
Peaches  and  apples  produced  well  above 
the  1953  yields. 

No  severe  storms  were  reported  in 
November.  -  J.  E.  Stork 
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3.06 
2.10 

1.35 

-  .77 

-  .29 

.44 
•  92 
.90 

.50 

28 
21 
20 

20 

T 
4.3 
1.0 
4.5 
1.5 

0 
2 

1 
0 
2 

2 
3 

3 

5 
7 
5 

4 

0 
3 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
SPRUCE  KNOB 
WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

49.2 
54. 9M 
47.2 
52. 5M 

31.7 
33. 1M 
24.6 
29.  1M 

40.5 
44. OM 
35.9 
40. 8f 

-  1.7 

-  3,1 

69 
71 
72 
72 

15 
14 
15 
15 

21 
18 
11 
15 

1 
11 

1 
11 

716 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2 

a 

IS 
12 
25 
22 

0 
0 

0 
0 

2.02 

2.77 
2.11 

.13 
.48 

.62 

.80 
.81 

29 

20 
20 

T 

.0 

8.0 

•  0 

T 
0 
5 

0 

1 
3 

6 

7 
7 

1 

2 
1 

0 

0 
0 

DIVISION 

40.9 

2.17 

2.4 

NORTHERN  DIVISION 

BENSON 
BENS  RUN 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

55.7 
53.4 
48.9 
57.2 
51.9 

29.4 
33.8 
28.1 
30.2 
29.6 

42.6 
43.6 
38.5 
43.7 
40.8 

-  .5 

-  .5 

-  .9 

-  1.4 

76 
75 
70 
81 
77 

17+ 

18 

18 

17 

17 

19 
26 
18 
19 
19 

11 
2 
11 
11 
11 

666 
636 

634 
720 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

22 
16 
2^ 
21 
23 

0 
0 
0 
0 

0 

2.35 

1.51 

.83 

2.16 

1.70 

-  1.14 

-  1.38 

-  2.48 

-  1.51 

-  1.40 

.60 
.24 
.22 
1.00 
.32 

19 
24 
29 
3 
21 

1.0 
.0 
.0 
.0 

2.7 

T 
0 
0 
0 
1 

3  + 
4+ 

11 
9 
5 

i 

7 

1 

0 
0 
1 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CLARKSBURG  1 
CRESTON 
ELKINS  AIRPORT 

52.8 

45.3 
52.0 
53.8 
48.9 

31.2 
25.5 
29.6 
29.9 
28.8 

42.0 
35.4 
40.8 
41.9 
38.9 

-  1.7 

-  2.0 

-  2.3 

-  1.9 

76 

65 
75 
78 
68 

17  + 

17 

18 

19 

17+ 

20 
9 
20 
20 
18 

11 
27 

11  + 

11 

11+ 

681 

881 

773 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 

1 

17 
25 
2  3 
2  3 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

1.91 

E  2.18 

.89 

1.76 

1.69 

-  .97 

-  2.30 

-  .99 

-  1.18 

.35 

.38 
.24 
•  35 
.30 

24 
19 
29 
25 
19 

T 

10.1 

T 

1.0 

2.7 

0 

4 
T 
1 
2 

5+ 
3+ 
3 
25 

8 
7 
4 

S 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

FAIRMONT 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
TGRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

51.2 
53.7 
52.6 
54.2 

51.7 

33.6 
31.9 
29.8 
30.6 

31.3 

42.4 
42.8 
41.2 
42.4 

41.5 

-  .5 

-  1.5 

-  1.9 

75 
77 
74 
77 
73 

17 
17 
17 
18 
17 

24 
21 
20 
21 
23 

7 
11 
10+ 
11 

1+ 

669 

659 
709 

696 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
18 
23 
22 
21 

0 

0 

0 
0 

0 

1.51 
1.31 
2.03 
1.77 
1.68 

-  1.25 
-1.74 

-  .40 

-  1.18 

.28 
.27 
.41 
.43 
.28 

28 

21 
19+ 
28 
24 

T 

T 

T 

.0 

.0 

T 
T 
0 
0 
0 

4 
3+ 

6 

5 
8 

7 
7 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOPEMONT 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

45.6 
52.8 
51.6 
50.8 

24.4 
29.1 
29.5 
33.8 

M 
35.0 
41.0 
40.6 
42.3 

-  1.0 

63 
73 
76 
72 

15 
17 
19 
17  + 

9 
17 
21 
23 

27 
11 
11 

7 

893 
714 

676 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

3 
0 
0 
0 

26 

18 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 

3.00 
1.66 

1.12 
1.11 

-  1.89 

-  1.38 

.60 
•  23 
.26 
.25 

24 
19 
21 
28 

7.4 
18.5 

T 
T 
T 

6 

0 
0 
0 

25+ 

11 
9 
4 
3 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY        R 

53.0 
53.0 
54.7 
51.6 
52.6 

33.5 
34.2 
33.3 
34.0 
34.8 

43.3 
43.6 

44.0 
42.8 
43.7 

2.0 

-  .8 

-  1.3 

75 
75 
75 
74 
73 

19 

17 

17+ 

17 

17+ 

26 
26 
25 
25 
26 

1  + 
11 

2  + 
2+ 
3 

648 
635 
622 
659 
630 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

14 
15 

15 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 
1.25 
1.64 
1.41 
1.29 

-  1.82 

-  1.07 

-  1.20 

-  1.38 

.27 
.23 
.26 
.30 
.32 

25 

27 

3 

20 

24 

.3 

.0 
T 
T 
.6 

0 
0 
0 

0 

T 

3+ 

6 
5 
8 
6 
5 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

48.9 
52.2 
56.1 
51.6 

23.8 
32.8 
31.0 
31.2 

36.4 
42.5 
43.6 
41.4 

-  4.0 

-  1.4 

69 

75 
78 
73 

18 
17 
15 
19 

12 
23 
18 
21 

27 
27 
11 
11 

854 
666 
636 

0 
0 
0 

0 

2 
0 
0 
0 

26 

19 
20 
21 

0 

0 
0 
0 

2.30 
3.53 
1.97 
1.53 

-  1.92 

-  .02 

-  1.30 

.40 

•  93 

•  38 

.28 

21 
20 
21 
29 

19.0 
2.6 

1.5 

T 

4 
1 
T 
0 

5  + 
25 
25 

10 
9 
7 
7 

0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

52.2 
52.8 
52.8 
52.5 

34.3 
30.7 
30.5 
33.4 

43.3 
41.8 
41.7 
43.0 

•  0 
-  2.3 

•  8 

75 
73 
75 
75 

17 
17 
19 
18 

25 

19 
22 

27 

11+ 

11  + 
11  + 
11 

645 
690 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

17 
17 

20 

17 

0 
0 
0 
0 

1.03 
1.01 
2.07 

1.15 

-  1.56 

-  .87 

-  1.28 

.31 
.24 

.43 
.30 

20 
20 
21 
29 

T 

T 

3.4 

T 

T 
0 
1 

T 

29 

4  + 
.  3 

4 
3 
5 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

DIVISION 

41. » 

1.71 

2.2 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

52.7 
49.3 
49.9 
52.5 
51.2 

33.2 

30.9 
26.5 
27.2 
30.4 

43.0 
40.1 
38.2 
39.9 
40.8 

-  5.1 

-  4.1 

69 
64 
70 
73 
69 

14 

14+ 

19 

18 

19 

20 
17 
11 
14 
17 

11 
3 

4 

11 

3 

652 
739 
798 
747 
718 

0 
0 

a 

0 

0 

0 

1 
1 
1 
1 

15 
2^ 
25 
22 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

2.11 

2.18 
2.10 
1.68 
1.70 

-  .20 

-  .49 

-  .35 

.72 

•  53 

•  60 
.36 

•  38 

29 
19 
29 
19 
28 

2.0 

.0 

6.0 

0 
2 

0 

1 

3+ 
2+ 

7 
7 
6 
6 
6 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BLUESTONE  DAM 
CABWAYL1NG0  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP            R 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

51.8 
54.5 
52.7 
54.4 
44.6 

32.3 
30.7 
34.5 
34.0 
23.1 

42.1 
42.6 
43.6 
44.2 
33.9 

-  2.2 

-  3.7 

70 
75 
73 
75 
60 

20 
17  + 
18 
19 
14 

23 

19 

24 

25 

8 

27 

30 
3 
3 

27 

663 
636 

928 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 

18 
19 
14 
15 
26 

0 
0 
0 

0 

0 

2.01 
2.49 
1.43 
1.36 
2.22 

-  1.74 

-  1.71 

.66 
.54 

•  29 

•  25 

.51 

29 

20 
28 

5+ 
27 

T 

2.6 

.7 

1.0 

26.4 

T 
4 
1 
1 

1 
2 
3 
3 

7 

10 

6 

6 

5 

1 

2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

H06SETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

44.7 
53.8 

55.3 

53.3 

27.5 
31.6 

26.8 

30.1 

36.1 
42.7 

M 
41.1 
41.7 

-  3.9 

-  2.3 

63 
73 
77 
78 
76 

19 

19 
18 
18  + 
19 

14 
21 

18 
22 

3 

4 

11  + 
3 

861 

0 

0 
0 

0 

0 

4 
0 
0 

1 

0 

25 

20 

24 
22 

0 
0 

0 
0 
0 

2.86 

1.84 

1.78 
1.94 

.42 

-  .86 

-  .74 

.75 
•  53 

.30 
.58 

28 
29 

5+ 
20 

11.3 
3.0 

T 
2.0 

.0 

6 

3 
0 
2 
0 

3 
3 

3 

9 
5 

8 

7 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

54.0 
55.0 
50.1 
54.8 
54.3 

32.2 

35.0 
29.4 
34.7 
33.6 

43.1 
45.0 
39.8 
44.8 
44.0 

-  1.2 

-  1.7 

-  2.1 

-  2.5 

-  1.2 

76 
78 
65 
76 
71 

17 
17 
14 
15 
15 

24 
25 
18 
23 
24 

3+ 
2  + 

7 
4 
3 

647 
593 
759 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
14 
21 
13 
16 

0 
0 
0 
0 

0 

1.84 
1.83 
1.37 
2.37 
1.99 

-  .68 

-  .96 

-  1.11 

-  .86 

-  .92 

.57 
.71 

•  43 

•  42 
.38 

20 
19 
29 
3 
29 

2.0 

1.0 

•  5 

4.0 
2.2 

T 
1 
1 
3 
2 

3  + 

3 

2+ 

3 

3 

6 
6 
6 

9 

8 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

54.1 

50.5 
52. 8M 
53.9 

31.8 
28.9 
32.  6M 
30.8 

43.0 
39.7 
42. 7M 
42.4 

-   .5 

73 
69 
76 
75 

18  + 
19 
19 
17  + 

20 
14 
20 
20 

4 
4 
4 
11 

672 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

18 
24 
19 
20 

0 
0 
0 
0 

2.17 
1.91 
1.85 
1.99 

-   .48 

.36 

•  50 

.73 

1.00 

3+ 
29 
29 
20 

5.0 

11.0 

5.0 

T 

5 

8 

4 
0 

3 
3 

4 

9 

7 

4 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
NOVEMBER    1954 


Temperature 

Precipitation 

«     B 

„>   B 

8 

g 

>■ 
O 

No.  of  Days 

•3 

0 

2.    o 

t* 
Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

Min, 

Q  2 

8 

0 

2  a 

8  1 

11 

£2 

0> 

1 

2 

o 

"K 

% 

|   Z 

s 

2 

2 

2 

s 

> 

< 

a 
a 

S 
o 

(3 

8 
i 

J3 

O 

kl 

'''  \ 

S  i 

Ota 

3 

0 

s- 

ft    1 
Q    h 

1 

c3 

a 

3 

0 

2  o 

s 

Q 

2 

5 
o 

Stj 

s 

°2 

r-t  O 

RAINELLE 

49.6 

30.0 

39.8 

- 

>5 

68 

14 

13 

4 

750 

0 

1 

21 

0 

3.05 

.06 

.55 

2 

14aS 

6 

2  + 

12 

1 

0 

RAVENSWOOD    DAM    22 

55.0 

33.1 

44.1 

- 

1.6 

74 

17 

24 

11 

621 

0 

0 

15 

0 

1.41 

-    1.31 

•  29 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

RICHWOOD    2    N 

46.  4 

30.0 

38.2 

64 

15+ 

17 

3 

798 

0 

2 

21 

0 

1.84 

.35 

5+ 

8.5 

5 

5 

6 

0 

0 

RIPLEY 

54.3 

31.5 

42.9 

76 

18 

21 

10+ 

656 

0 

0 

19 

0 

1.52 

.30 

24 

.8 

0 

9 

0 

0 

SPENCER 

52.6 

33.1 

43.0 

- 

1.1 

74 

18 

23 

3 

653 

0 

0 

16 

0 

1.14 

-    1.53 

.17 

5+ 

9. 

0 

0 

UNION 

50.1 

28.8 

39.5 

- 

2.9 

67 

16  + 

IB 

27 

0 

0 

22 

0 

1.20 

-    1.14 

.35 

29 

4.4 

2 

3 

4 

0 

0 

WEBSTER    SPRINGS 

54.3 

31.8 

43.1 

74 

19 

22 

1  + 

653 

0 

0 

21 

0 

1.75 

-    2.08 

•  34 

29 

2.0 

2 

3 

6 

0 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

50.8 

30.3 

40.6 

- 

1.5 

67 

14 

17 

27 

727 

0 

0 

20 

0 

1.11 

-    1.17 

.37 

29 

3.4 

1 

3 

4 

0 

0 

WILLIAMSON 

56.8 

33.0 

44.9 

- 

.7 

79 

18 

23 

30 

0 

0 

16 

0 

2.28 

-       .54 

•  50 

29 

6.0 

5 

3 

a 

1 

0 

W INF  I  ELD    LOCKS 

53.2 

33.6 

43.4 

75 

19 

26 

3 

0 

0 

16 

0 

1.41 

-    1.29 

.42 

21 

6 

0 

0 

DIVISION 

41.6 

1.87 

4.2 

STATE 

41.5 

- 

1.7 

1.86 

-      .»5 

3.3 

DATA   RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE 
INCLUDED    IN   STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSM 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLANO 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CAMDEN  ON  GAUL6Y 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDENIN  2  SW 
CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORO 
CRESTON 
OAILEY  1  NE 
DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE 

ELK 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

FINK  RUN 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
OASSAMAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  MM 
HACKERS  CREEK 
HAMLIN 
HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

IAEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 
JESSE  RUN 

KEARNEYSVILLE  1  NW 
KERMIT 

KEYSER 

KNOBLY  MOUNTAIN 
KUMBRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYO 
LAKE  LYNN 
LEWISBURG 

LINOSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

LOOKOUT  2 

MADISON 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  DAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELO 

MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
MOUNT  CLARE 
MT  STORM 

NAOMA  1  SI 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERS8URG  WB  CITY     R 

PARSONS  2 

PETERSBURG 

PHILIPPI 

PICKENS  1 

P I EDMONT 

PINEV1LLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 

PRINCETON 
RAINELLE 

RAVENSWOOO  DAM  22 
RENICK  2  S 
RICHWOOD  2  N 


Day  of  month 


.18  .03 
.06  .10 
.05   .31 


26 

T 

17 

.06 

10 

.00 

10 

.  06 

26 

.06 

10 

.08 

15 

.0* 

•04  .13 

•12  .32 

.06  .04 

.05  .02 


E.03 

E.20 

•  08 

.04 

•  03 

•  04 

•  0. 

•  04 

•  OB 

.02 

•  02 

•  12 

T 

.45 

•  09 

.07 

•  09 

■  20 

•  08 

RECORD  KISSING 
T  .07  .04 
.02        .07 


RECORD  HISSING 
.02   .06 

.20   .02 


.08 

.06 

RECORD 

T 

.02   .01 
.02   .04 
HISSING 
.OS 
.12   T 

.07 

T 
T 
T 

.03   .22 

.12   T 
.09   .07 
.07   .02 

10   11   12 


13   14   15 


•OS   .05   .09 


•03   .02 

T 

•01   .18 


.01   »03   .Of 


25  I  26 


20  E .03  E.20  I 


.08   .04   .23 
.20   .OS 
.16   T 


44 

T 

09 

03 

.36 

02 

15 

.02 

20 

.03 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

3 

Day  of  month 

o 
H 

1  |  2  |  3 

4 

5   6 

7    8  1  9 

10  j  11  ]  12 

13  |  14  |  15 

16   17 

18 

19 

20  | 

21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29    30 

31 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

3.49 

.03        .28 

.21 

T 

.15 

1.70 

.29 

.32 

.17 

.34 

RIPLEY 

1.52 

.10   .08 

.18 

.10 

.10 

•  16 

■  30 

.15 

.23 

.10 

ROANOKE 

l.ao 

.02   .10   .15 

.10 

.16 

•  09 

.05 

.22 

.15 

.24 

.02 

•  15 

.35 

ROCKFORD 

1.06 

T     .02   T 

.18 

T 

.21 

T 

T 

.30 

.27 

T 

.  13 

.05 

■  30 

ROHR60UGH 

1.31 

T     T     .09 

T 

.19 

T 

T 

.30 

.09 

.17 

■  14 

.33 

ROMNEY  3  NNE 

- 

. 

- 

- 

T 

•  22 

.70 

.50 

■  40 

T 

.03 

.06 

.37 

ROWLESBURG  1 

3.53 

.05   T     .06 

.10 

.20   T 

.44 

•  93 

•  52 

T 

.11 

.40 

.20 

T 

.46   .06 

ST  MARYS 

1.56 

.15   .02 

.09 

.07 

.10 

.24 

.04 

.27 

.10 

.06 

•  24 

T 

.18 

J 

SAND  FORK 

2.18 

.15   .10 

.20 

.15 

.15 

•  10 

.18 

.20 

■  10 

.15   . 

0 

.20 

.05 

.15 

.10 

.10 

t 

SHINNSTON 

RECORD  MISSING 

SPENCER 

1.1*. 

T     .10   .04 

T 

.17 

T 

.10 

•  10 

.17 

.10 

.11 

.02 

.11 

.12   T 

SPRUCE  KNOB 

2.77 

.06   .14 

.01 

.03 

.12 

.54 

•  60 

.49 

.07 

•  18 

•  29 

.04 

STONY  RIVER  DA** 

E2.40 

E.05  E.20 

E.20 

•  29 

.20 

.59 

•  32 

E.05 

E.20 

E.10 

E.20 

SUGARCAMP  RUN 

1.71 

.06   >04   .09 

.01 

.31 

.09 

•  06 

•  29 

.04 

.15 

.09 

.10 

.38 

SUMMERSVILLE  2 

2*51 

.30   .12   .OB 

.11 

.35   .05 

.10 

.50 

.10 

.25 

.08 

.37 

.10 

SUTTON  2 

1.58 

.02   .03   .05 

.40 

T 

.25 

•  30 

.08 

.04 

.21 

.20 

SYCAMORE  CREEK 

1.78 

T          .13 

.15 

.16 

.10 

.19 

.09 

.13 

.08 

.22 

.05 

.06 

.19 

.23 

THOMAS 

2.79 

.02   .07   .01 

.20 

.21 

.07 

.41 

.31 

.12 

.03 

•  20 

.27 

T 

.26 

.55   .06 

UNION 

1.20 

.08   .12 

.25 

T     .07 

T 

T 

.28 

.05 

T 

T 

.35 

UPPER  DAVISSON  RUN 

1*98 

.80 

.22 

.50 

.46 

VALLEY  CHAPEL 

1.97 

.06   .05 

.04 

.21 

•  05 

.17 

.06 

.38 

.11 

.35 

.04 

.13 

.32 

VALLEY  HEAD 

2.04 

T     .11   .08 

.09 

.22 

.02 

.17 

.3? 

T 

•  28 

.16 

•  14 

.45   T 

VANOAL1A 

1.83 

•09   .13 

.14 

.19 

.20 

.05 

.18 

T 

.33 

.16 

.15 

.05 

.16 

VIENNA  BRISCOE 

1.53 

T     .18   .02 

.12 

.01   .01 

.08 

.05 

.19 

.01 

.19 

.18 

.08 

.13 

.28 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

2.11 

.14 

.23 

.03 

.11 

•  26 

.81 

.31 

•  22 

WASHINGTON  DAM  ig 

1.55 

.06   .02 

.16 

.03 

.21 

•  29 

.15 

.12 

.06 

.25 

.20 

WEB5TER  SPRINGS 

1.75 

.05   .19 

.31 

T 

•  09 

•  22 

T 

.08 

.32 

T 

.15 

.34 

WEIRTON 

1.03 

.08   .02 

.03 

.02 

T 

•  02 

.31 

•  02 

T     .01   .10 

.04 

T 

.17 

T 

.21 

HELLSBURG  3  NE 

1«01 

.08   T 

•  08 

T 

.06 

.24 

.08 

.16 

.06 

.21 

WEST  MILFORD 

1*55 

.08   .06 

.15 

.07 

.04 

•  06 

.13 

.16 

.16 

.23 

.14 

.03 

.24 

WESTON 

2.07 

.01   *07   .04 

.08 

.30 

.03 

.05 

•  43 

.04 

.07 

.29 

.09 

•  02 

.18 

.36   .01 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

1.15 

T     .10   T 

.11 

T 

.03 

.05 

.07 

T 

.08 

.19 

•  03 

■  19 

.30   T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.11 

.11   .17 

.15 

.06 

T 

T 

.07 

.05 

.05 

T 

T 

.06 

.37 

WILLIAMSON 

2.26 

.17   .34 

.30 

.06 

.03 

.31 

•  14 

.12 

.31 

T 

.50 

WILLIAMSON  2 

2.26 

.12   .34 

T 

.30   T 

.07 

•  09 

.31 

•  15 

.36 

.07 

.43 

WINFIELD  LOCKS 

1*41 

.06   .06 

.20 

.01 

.15 

.42 

.12 

.07 

.04 

.17 

.11 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  atat 
Figure*  and  letters  following  the  station  nue,  such  as  12  3SW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  fro 
Observation  tinea  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jun 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  < 
nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F .,  preclpl 


baBls.   There  will  be  i 
the  post  office. 


duplication  of  numbers 


une  issue  of  this  bulletin, 
celved  too  late  to  be  Included  in 
n  and  evaporation  In  inches,  and 


therwise  shown  by  foo 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  u 

Sleet  and  ball  were  Included  in  snovfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snovfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observ 

Snow  on  ground  In  Table  7  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
equivalent  of  enow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  1 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anovpack 


following  Table  6. 


Station  Index  for  observation 
o   ground 
in  appar> 


are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table 
equivalent  samples  are  necessarily  taken  fro 
onslstencies  In  the  record. 


5  is  indicated  by  I 
to  Ho.  of  Days  .10  i 
tlons. 


r  more  effective  January  1,  1954. 
These  stations  are  processed  for  special  purposes 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

»  Amount  included  In  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

<D  Data  in  tbe  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snovfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  lncb  water  equivalent  to  every   10  Inches  of  new  snovfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  t 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Da 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:30  a.m.  E.S.T.  of  the  following  day. 

20  ( 


published  later 


the  Treasurer  of  the 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  195* 


Day  Of  Month 


13      14     IS  I    IS 


17 


26      27 


ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELO  1 

BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 

BROWNSVILLE 

8UCKHANN0N 

CA8WAYLING0  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRANBERRY  GLADES 

CJESTON 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  3  NE 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 


MAX 

M I N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

M  I  N 

MAX 

M  I N 
cax 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
KIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

M  I  N 

MAX 
MIN 

MIX 

M I  N 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

m  A  < 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX, 
MIN 
MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 
MAX 

M  I N 

MAX 
MIN 


46   45   33 
22   30   22 


41   29 

24   17 


40   36 
18   27 


47   45 
20   19 


55   48   45 
23   22   25 


49  45  43 
29  26  27 

50  40  44 

22  30  29 

42  41  30 

17  22  21 

48  43  29 

23  20  17 

42  49  41 

27  29  24 

33  44  37 

19  27  23 


47   47 
25   28 


47   42 
23   29 


49  49  33 

25  24  24 

47  41  37 
33  34  26 

38  34  28 

17  24  17 

48  38  33 
27  26  24 


29  29  25 

38  49  42 

24  26  26 

37  36  28 

18  22  15 

41  50  42 

25  25  26 

46  3  8  31 
24  25  22 

47  43  39 

26  26  25 

41  33  24 

20  16  14 

45  43  40 

19  27  24 

43  52  42 

31  30  22 


36  41  45 

21  32  40 

37  35  42 

22  30  29 

37  43  39 

26  29  18 

34  36  40 

11  28  26 

40  40  46 

29  32  25 

41  44  50 

30  34  32 

44  49  49 

33  30  17 

33  36  43 
21  31  31 

41  35  43 

21  30  28 

34  37  40 
24  28  33 


55   64   65 
25   22   27 


48   57   59 
20   27   29 


45   51   46 
14   22   20 


54   61   57 
18   19   22 


61 

66 

20 

26 

62 

62 

58  62  61 

20  22  24 

56  62  55 

28  28  32 

53  64  58 

17  20  27 

56  61  60 

16  17  18 

58  61  63 

21  23  26 

45  56  64 


36  37  40 

24  30  22 

41  42  46   61 

29  30  30   20 

39  40  45 

25  28  25 


37  43  47 

20  32  26 

40  43  47 

28  33  28 

34  34  36 

23  24  23 

39  41  47 

26  34  29 

35  41  42 

27  33  30 

37  41  43 

27  32  30 

34  33  39 


37   40   40 
27   30   30 


39   45   44 
29   32   31 


41   53   57 
20   22   23 

60 


60 
23 


47   43 
26   26 


48  41  38 
22  27  25 

42  50  42 

26  26  25 

46  52  32 

22  23  21 

46  40  42 

23  23  27 

42  50  35 

25  24  22 

40  35  29 

17  23  18 

51  44  35 

27  27  24 

50  36  36 

31  25  25 

49  42  45 
25  32  32 


39   34   29 
14   25   16 


33  31 

23  25 

42  46 

27  33 


38   40 
25   31 


41  42  47 

29  33  32 

40  41  45 

30  32  26 

36  41  46 

27  32  30 


35   39   44 
20   27   23 


56   63   63 
26   25   28 


58   64   63 
23   24   24 


47   58   47 
11   21   19 


59   63   59 
26   28   32 


49   62   66 
28   29   32 


50  61  66 

23  24  25 

51  57  51 
22  20  25 

54  61  51 

24  30  30 

50  55  55 

19  25  27 

56  56  57 

21  25  27 


D) 

52 

55 

24 

23 

20 

55 

51 

53 

22 

12 

13 

29   26   26 

44   56   50 
16   14   29 


57   63   61 


56  64  62 

20  19  28 

53  63  67 

29  27  35 

50  59  61 

21  14  26 


60   64   62 


58  64  62 

26  26  30 

65  57  59 

24  25  26 

49  51  61 

21  16  32 

60  65  61 

21  19  26 

58  63  52 

24  19  29 

58  65  63 

25  23  29 

57  65  58 

22  20  28 

46  57  47 

15  15  36 

58  66  60 

27  28  37 

61  60  68 
27  26  31 


60  69  66 

31  26  29 

63  64  64 

29  31  32 

50  60  57 

19  23  37 

63  65  65 

23  25  23 

62  68  72 

21  26  27 

60  69  66 

29  32  30 

50  73  67 

18  20  25 

62  68  58 

22  21  <r 


56  63  65 

37  50  54 

59  59  64 
42  48  53 

60  66  54 
26  45  48 

58  61  68 

41  47  52 

62  76  76 

30  42  47 

58 


66   65 

53   47 


63   61 
52   44 


45   45   43 
36   37   35 

40 

31 


64   60   53  I  36 

50   45   33  |  30 

I 
70   59   47  I  40 


73   75 
42   47 


55   54 
22   45 


66   68 

34   50 


62   67   64   55   61 


39 

42 

-.6 

30 

32 

28 

39 

38 

45 

24 

27 

26 

34 

33 

37 

24 

27 

15 

37  42  49 
25  24  24 

38  42  49 
27  31  29 

46  53  49 

33  33  21 


34   33   40 
16   26   14 


01 

26 

64 
25 

64 

57 

25 

28 

50 

51 

23 

24 

60 

65 

25 

26 

63 

69 

21 

22 

63 

55 

25 

28 

59 

66 

24 

24 

54 

48 

23 

22 

65 

60 

26 

26 

67 

63 

30 

34 

66 

55 

22 

30 

51 

53 

19 

19 

58  58  67 

22  20  28 

53  61  52 

20  16  27 

55  63  52 

25  26  35 

50  58  57 

26  21  30 

52  66  60 

22  23  31 

65  64  67 

25  24  24 


56   65   57 
24   21   30 


57   64   52 

20   20   27 


31 

2o 

28 

4, 

50 

54 

66 

59 

-■8 

62 

H 

67 

31 

32 

• 

a 

47 

51 

49 

59 

0  4 

60 

0 

70 

20 

20 

25 

il 

31 

aQ 

St 

72 

6  9 

64 

B  I 

80 

24 

28 

2  9 

» 

3o 

41 

20      28   30  I  28   51   41 

67   71   70   65   75   75 
33   29   29  '  *2   44   40 


63  60  70 

19  18  26 

53  64  60 

25  23  25 

59  57  66 

27  24  23 

44  57  49 


58  66  63 

25  24  35 

59  69  65 
32  29  40 

48  57  63 

27  18  30 

53  61  59 

26  20  40 

53  60  51 

16  17  28 


63  70  61 

22  27  29 
58  56  59 
18  31  23 

65  70  64 

33  38  35 

67  68  72 

34  32  34 

55  61  68 

23  24  29 

52  60  59 

20  18  24 

62  67  72 

23  23  28 

60  64  62 

31  27  29 

61  68  58 
27  40  34 

55  61  59 

29  31  29 

58  70  60 

26  33  38 

65  70  70 

27  31  30 

65  68  68 

32  30  32 

62  70  63 
27  30  31 


76   76 
38   42 


60   65 
29   45 


63   70 
53   50 


65  64  73 

37  49  46 

57  64  75 

31  36  43 

54  55  55 

29  40  50 

67  62  76 

30  40  42 

63  68  68 


63   75   70 
41   52   55 


61 

20 

68 
26 

61 
26 

66 
30 

74 
44 

61 

2  5 

65 
26 

72 
30 

65 
32 

61 

41 

05 
25 

70 
25 

73 
25 

66 
29 

6a 
41 

68   68   61 
29   31   31 


62   64   71 
25   27   33 


65  72  65 

27  31  33 

67  73  65 

33  37  39 

50  73  66 

22  25  31 

52  70  67 

24  26  40 

57  61  63 

14  27  27 


52  55  58 

40  49  52 

57  59  55 

32  46  50 

71  64  66 

29  50  47 

65  74  77 

35  48  42 

67  77  76 

36  43  43 


63   73   71 
31   48   46 


58   61 
35   41 


74  74  54 
45  46  38 

67  62  45 
52  44  40 

58  62  59 

52  54  41 

69  66  53 

54  46  34 

69  60  53 

54  41  32 

68  70  65 
52  50  40 

69  68  59 
52  44  34 

75  67  61 


72  56  47 

50  42  37 

70  56  47 

47  47  39 

67  62  47 
47  46  40 

63  59  45 

50  46  21 

68  56  42 

56  41  39 

75  67  56 

53  53  41 

72  73  56 

47  46  39 

56  55  50 

50  45  28 

78  66  51 

44  48  41 

68  58  40 

47  40  35 

72  55  41 
53  41  36 

63  55  44 

52  34  29 

58  64  59 

51  52  40 

73  70  60 

47  48  39 

72  60  56 

45  45  44 

72  60  46 
50  46  39 

73  60  49 
49  44  37 


76   71 
48   48 


78  75  55 

44  48  36 

69  53  42 

52  40  38 


71   55 
47   40 


6i 

76 

75 

72 

55 

45 

42 

46 

44 

53 

44 

42 

64 

78 

75 

75 

55 

44 

45 

49 

48 

53 

43 

41 

51 

52 

58 

60 

63 

61 

26 

44 

50 

54 

56 

42 

51 

58 

56 

58 

62 

62 

28 

46 

50 

54 

55 

41 

56 

62 

61 

62 

55 

42 

92 

42 

42 

51 

45 

29 

40  42 
30  32 

41  43 
28  30 

42  40 
25   29  30 


43   49   46 


37   26   34 


33  27   33 

43   43   42 

34  35   32 


36  37  45 

32  31  31 

59  55  48 

36  26  36 

40  50  46 


J3 

31 

31 

47 

40 

42 

34 

33 

3  0 

45 

38 

42 

i» 

33 

33 

41 

36 

30 

27  22  30 

41  49  45 

37  31  34 

44  43  51 

38  33  34 

43  42  50 

36  29  29 

33  36  36 

22  26  29 

43  44  52 

33  29  29 

37  45  46 

34  28  32 

39  49  46 

35  33  33 

37  36  38 
26  30  27 

45  45  49 
26  26  36 

41  47  45 

38  38  37 

48  50  50 

38  30  38 

44  50  47 

36  29  36 

42  50  48 
36  28  38 


45   45   54 
34   25   26 


35   35   33 

44   45   51 
38   30   30 


43  50  46 

36  27  37 

45  52  47 

35  31  37 

48  47  49 

29  28  36 

43  48  46 


32   40   38 
28   23   30 


41    47   47 
40   34   30 


42   38   40 
21  j  29   29   31 


28 

33  34  39 
29  29  13 

34  36  39 
26  24  17 

45  42  42 

31  33  22      28 


43 
37  ,  33 


41 

35 

45 

3  5 

38 

30 

37 
27 

if 
32 


45   35   36 
30   30   20 


44   43   45 
32   33   25 


34   38   44 


37  40  45 

33  30  30 

47  39  44 

34  36  28 

42  37  42 

32  33  24 

32  34  31 


47   38   44 


47  36  30 

26  26  24 

43  41  42 

21  26  22 

54  53  39 

32  30 

56  50  42 

35  34  31 

53  46  44 

28  34  32 

47  44  44 

20  30  23 


28  31  36 

24  15  22 

40  40  40 

21  33  21 

46  37  40 

33  30  27 


40  45  45 

32  35  24 

37  41  45 

34  33  25 

42  38  44 

32  32  23 


39   4* 
33   27 


48  39  43 

30  25  20 

35  40  42 

33  27  25 

46  40  42 

32  32  28 

35  35  36 

26  26  15 

38  44  45 


50 
2  6 


A  6 

a2 

iO 

28 

51 

35 

33 

21 

34  53  43 

26  33  31 

55  43  38 

31  31  29 

53  46  42 

26  33  19 

54  47  33 

27  34  32 


45 

37 

2  7 

26 

23 

19 

52 

46 

A3 

36 

34 

2  9 

47 

51 

39 

30  33  30 

44  56  39 

25  31  30 

38  42  34 


23 

20 

53 

37 

31 

3  2 

48  42  33 

25  30  24 

53  42  38 

36  31  29 

37  37  36 
23  24  21 

45  45  41 

27  32  28 

44  49  41 

30  34  25 


28   32   29 


45   39 
28   33 


32   33   35 


56   42   38 
31   32   29 


46   49   40 
31   30   29 


45   36   28 
31   24   22 


50   44   43 


28 

35 

33 

25 

46 

52 

47 

47 

32 

38 

33 

'9 

46 

52 

48 

44 

24 

32 

37 

3C 

AO 

50 

49 

37 

21 

29 

32 

32 

27.1 
49.9 


41   37   34 
13   23   20 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST    VIRGINIA 
NOVEMBER    1954- 


Day  Oi  Month 


23 


24 


28      29      30      31 


LOGAN 
LONDON    LOCKS 

MADISON 

MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  ANO  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  2 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  2  N 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

RJWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 


MAX 
MIN 

MAX 

MINI 

MAX 
M  I  N 

MAX 
M  |  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


47   43   35 
19   27   19 


42   50   44 
29   30   24 


28   28   25 

47   44   42 
22   24   26 


34  37  42 

19  30  22 

33  37  43 

23  28  34 

41  40  42 

25  27  33 

33  36  41 

20  26  31 

40  45  48 

30  33  30 


48   40   44   45   49   48 


25   32   31 


44   40 
18   28 


38   48   40 
24   25   24 


50   44   42 
24   31   28 


48  43  40 
26  28  28 

46  44  47 

29  29  29 

49  46  47 
26  25  28 

39  45  43 


47   37   40 
30   27   26 


47  45  42 

25  30  29 

41  38  25 
15  2  2  14 

44  48  37 

21  26  27 

42  52  41 
28  31  23 


29  24  24 

43  47  29 

23  24  18 

48  48  40 

28  27  25 

39  38  27 

19  22  17 

50  45  37 

25  27  22 


48  40 

25  31 

47  45 

26  26 

39  36 

11  13 

41  48 

21  25 

50  47 

24  26 

41  47 

28  27 

45  47 

18  29 

49  43 

22  30 

45  43 

27  28 

47  42 

24  26 

38  50 

27  28 


34   32   22 


43   45   50 


31 

34 

36 

37 

19 

21 

40  44  44 

31  29  2  8 

42  43  46 

32  33  28 


32   35   27 


30   35   30 


31   35   38 
14   22   28 


29   33   31 


44   45   48 


29   33   22 


35  35  42 

13  30  28 

39  45  47 

27  34  27 

34  32  39 

20  22  25 

39  45  50 

29  31  25 


40   41   42 
31   34   29 


39   43   46 
28   33   31 


32   37   33 


33   37   37 
20   26   20 


41   42   49 
29   32   25 


41   40   43 
28   33   28 


42 

49 

46 

29 

31 

20 

40 

38 

47 

24 

32 

31 

42  48  46 

31  33  28 

46  46  46 

32  35  23 

37  40  41 

26  31  27 


52   60   62 


55   60   60 


21 

25 

24 

21 

30 

61 

67 

66 

62 

68 

32 

32 

31 

28 

33 

57 

63 

62 

61 

66 

31 

33 

32 

27 

28 

60 

64 

63 

60 

65 

2fl 

28 

30 

27 

28 

56   63   54 
20   21   25 


51   64   54 


47  57  62 

22  23  25 

55  65  58 

21  23  25 

55  65  61 
17  19  22 

53  60  49 

23  29  32 

56  62  56 
27  27  32 

59  63  52 
27  28  31 

60  66  56 
27  25  33 

41  54  62 

21  22  23 


28   30   30 


55  65  58 

21  23  27 

44  60  60 

24  21  19 

46  52  61 

24  30  30 

47  60  65 
29  30  31 

58  65  60 

22  23  25 

55  60  61 

21  21  25 

59  65  55 

25  27  29 

51  54  54 

22  29  30 

58  63  59 


48  61  66 
26  26  31 

59  63  55 

24  26  27 

39  51  55 

19  24  24 

47  54  62 

19  20  22 

59  63  66 

21  23  27 

47  53  61 

22  22  26 

49  54  65 


61  65  63 

23  25  28 

58  65  53 

26  31  32 

64  62  53 

22  24  28 

48  58  62 

23  24  25 


56  64  51 

20  17  26 

47  58  61 

24  19  29 

48  61  57 

20  19  30 

55  55  64 

22  21  22 

52  64  60 

23  20  29 

52  65  57 

21  14  25 

53  61  53 

25  25  33 

55  63  55 

27  26  35 

53  65  58 

31  26  41 

58  65  59 

28  27  33 

60  58  65 

22  22  28 


56 

62 

53 

55 

62 

26 

29 

27 

25 

25 

57 

64 

53 

54 

64 

29   27   39 


51  65  58 

23  19  33 

59  64  54 

17  18  22 

55  49  59 

27  22  26 

66  64  65 

25  24  29 

55  65  61 

23  20  32 

57  65  61 

21  27  25 

57  65  63 
25  24  34 

55  60  55 

22  24  36 

58  66  60 
21  21  30 

62  62  58 

25  18  27 

57  60  51 

25  25  31 

55  65  59 

27  24  34 


21   24   30 
62   54   61 


25   19   26 


60   65 
24   18 


53 

21 

50 

15 


65 
26 

65   69   61 
24   23   29 

53   65   56 
32   25   44 


51  63  54 
24  19  32 

52  56  65 
24  22  22 


57   65   63 
25   24   28 


65   67   76 
34   34   38 


61   66   71 
34   35   36 


63   67   72 
33   32   34 


61   69   60 
19   25   25 


49   72   50 
24   25   31 


51   69   65 
21   29   31 


22  23  27 

52  73  60 

26  26  37 

54  75  55 

19  22  32 

60  67  57 
29  41  31 

61  69  60 

26  33  31 

59  68  66 

27  34  27 

63  71  62 

29  30  31 

62  61  67 

29  30  31 

61  68  59 

28  39  35 

63  69  57 

30  36  36 


54   72   58 
26   26   37 


61   65   66 


55   61 
38   49 


72   65 
37   50 


69   64   69 


71 

66 

35 

45 

61 

73 

26 

40 

51 

52 

28 

45 

58 

60 

29 

40 

61 

59 

24 

33 

53 

6u 

28 

46 

53 

60 

23 

45 

65 

72 

3  8 

54 

34  46  48 

58  75  71 

29  41  50 

61  75  75 


67   60   64 


62 

74 

36 

45 

63 

73 

39 

44 

28   22   32 
52   69   49 


57   55 
42   51 

61   67   69 


70 

64 

28 

34 

68 

64 

26 

36 

70 

70 

30   35   47 


65   75   75 


27  32  33 

54  55  64 

34  36  3  5 

65  70  64 

25  31  32 

54  71  67 

20  23  38 

63  69  65 

28  31  36 

63  70  65 

26  36  3  5 

66  64  72 
25  25  31 


60  67 

24  26 

70  78 

30  31 

65  68 

29  28 


20  22  36 

65  70  72 

29  30  31 

58  65  55 
25  38  29 

59  65  61 
19  21  22 

55  67  70 

27  24  33 


67 

62 

51 

55 

74 

73 

41 

47 

62 

M 

50 

52 

61   75   76 


56 

55 

48 

51 

75 

65 

48 

46 

61  73  74 
40  46  48 

57  57  57 

34  41  42 

64  53  61 

29  44  51 

62  75  73 
37  48  43 


64   72 

38   44 


52  55  58 

26  35  45 

66  70  72 

39  51  46 

62  75  70 


73   69 

39   47 


58   61   72 


63   60   55 
53   47   34 


75   70   58 


70  65  64 

46  49  40 

73  66  58 

45  50  41 

72  62  47 

41  46  38 

58  63  54 

54  53  39 

58  62  57 

53  53  40 

76  62  53 


S3 

59 

54 

51 

63 

61 

52 

41 

57 

41 

56   41   37 
75   60   47 


67   62   42 


70   62   46 


69   68   61 
53   50   34 


54   41   39 


53   42   39 


68   59   45 


62 

48 

47 

33 

65 

48 

46 

40 

42  42  43 

33  33  34 

46  45  50 
37  34  34 

44  43  52 
36  34  34 

45  44  52 

34  33  33 

41  49  43 

35  34  35 

47  47  49 
34  30  33 


35  35  37 

55  49  55 

43  26  37 

48  48  54 

28  22  36 


64  57  46 

54  41  30 

65  61  48 

52  46  40 

61  63  60 

55  55  42 

73  59  51 

53  48  39 

65  60  44 


54  58  59 

43  45  28 

63  67  60 

54  47  36 

72  68  50 

48  46  39 


67  54 

49  40 

59  65 
54  42 

60  SO 
46  36 


68   61   45 
60   42   38 


62   48 
45   40 


46   48   39 


39 

42 

4J 

2  8 

22 

2  3 

39 

42 

43 

32 

28 

31 

40 

42 

47 

32 

27 

27 

40 

41 

47 

23  30  25 

37  40  44 

33  33  23 

44  44  45 

26  30  23 

42  40  40 

29  32  18 


44   50   48 
36   36   36 


42   46   45 
37   38   37 


43   52   45 
35   37   36 


4  0 

46 

42 

30 

29 

28 

47 

43 

37 

38 

35 

33 

49 

46 

38 

63 

57 

48 

47 

54 

42 

28 

27 

55 

47 

34 

44 

3y 

27 

26 

22 

57 

61 

46 

42 

55 

42 

38 

32 

70 

62 

42 

45 

32   35   37 
43   50   47 


41 

43 

30 

33 

56 

46 

32 

38 

39 

37 

30   28   25 

42   54   47 
37   30   38 


42   50   45 
36   29   36 


35  34  40 
23  22  22 

39  45  42 
34  35  36 

43  51  47 

36  27  38 

44  44  47 
36  36  36 

47  48  46 

34  25  31 

40  49  44 
36  31  37 

40  45  46 

34  37  36 

42  46  45 

36  38  38 


27  33  26 

55  50  39 

26  33  29 

52  47  44 

30  36  30 

45  44  38 

25  31  29 


43   36   40   42   5  5 


33  32  25 

46  43  43 
33  36  21 

47  41  42 
29  34  17 


39   48   45  '  36   38   44 
32   30   29 


38   41   46 
33   37   28 


34   39   32 


33   35   28 


33   35   32 


26   33   31 


50   50   39 
22   30   32 

55   44   35 


56   42   38 
35   33   30 


58   48   43 
33   34   30 


46   44   38 
24   27   26 


53   44   40 
39   33   31 


53   45   43 
39   34   32 


45   40   43 

35   37   31   34   34   32 


31   35   40 

23   20   12   21   21   19 


48   39   42   40   49   40 
34   36   23  1  25   32   32 


46 

40 

37 

31 

23 

31 

*0 

44 

52 

35   32   26 
35   36   34   40   41   41 


28 

19 

26 

43 

45 

52 

35 

31 

36 

38   35   34   42   38   34 
25   25   26  I  27   25   23 


39   42   45 
33   34   30 


50 

52 

45 

42 

41 

5  0 

26 

37 

30 

36 

19 

25 

48 

49 

37 

39 

40 

51 

31 

36 

32 

33 

23 

29 

37   41   44 
32   32   29 


45   42   34 
22   21   13 


31  29  18 

45  43  44 

32  33  23 

45  38  42 

32  31  27 


39  40  45 

31  33  23 

38  39  39 

32  34  30 

40  40  42 

33  35  25 


42   43   52  |  47   37   43 
37   31   31   33   33   25 


51   49   44 
32   34   30 


36   33   30 


15  22  22 

39  43  40 

21  30  27 

55  55  41 


29  33  31 

46  54  37 

31  26  31 

45  52  50 

24  35  32 

50  45  42 

27  31  30 

S3  47  40 

37  31  28 

56  51  40 

35  33  26 

44  56  39 

25  32  31 
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n 

Al 

l,T 

T 

-IV 

Ph 

Hi 

VI 

Uh 

h> 

WEST 

VIRGINIA 

Table  5  •  Continued 

NOVEMBER  1954 

Station 

Day 

Of  Month 

• 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WHEELING  WARWO00  DAM  12 

MAX 

40 

46 

40 

48 

41 

45 

48 

59 

63 

55 

54 

64 

56 

61 

66 

57 

63 

75 

73 

68 

54 

44 

43 

47 

46 

39 

4? 

43 

55 

39 

52.5 

MIN 

29 

29 

29 

33 

34 

28 

28 

29 

31 

30 

27 

28 

26 

29 

30 

30 

32 

44 

51 

52 

42 

37 

36 

37 

34 

35 

31 

33 

36 

31 

33.4 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

47 

42 

34 

37 

38 

43 

57 

60 

62 

57 

61 

63 

59 

67 

61 

57 

61 

60 

63 

61 

57 

43 

44 

44 

39 

38 

38 

43 

44 

44 

50.8 

MIN 

21 

30 

20 

22 

32 

22 

20 

20 

24 

22 

18 

25 

29 

27 

27 

36 

50 

55 

54 

49 

37 

36 

34 

34 

31 

30 

17 

24 

34 

29 

30.3 

WILLIAMSON 

MAX 

49 

55 

34 

36 

36 

44 

51 

65 

69 

70 

66 

71 

67 

73 

74 

75 

62 

79 

76 

75 

61 

45 

46 

48 

51 

38 

44 

49 

51 

44 

56.8 

MIN 

29 

30 

25 

24 

29 

32 

30 

30 

32 

29 

27 

28 

33 

33 

34 

35 

47 

45 

47 

46 

42 

37 

35 

35 

33 

33 

26 

29 

32 

23 

33.0 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 

44 

50 

38 

36 

41 

43 

48 

60 

65 

59 

57 

66 

61 

62 

70 

63 

60 

72 

75 

67 

55 

45 

44 

51 

47 

39 

40 

46 

52 

40 

53.2 

MIN 

32 

30 

26 

27 

31 

29 

30 

29 

30 

29 

27 

28 

30 

30 

34 

34 

45 

45 

46 

51 

41 

39 

34 

33 

34 

33 

30 

34 

35 

31 

33.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-oH 

BLUESTONE  DAM 
WARDENSVILLE  R  II  FARM 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

.00 
45 

• 
10 

.01 
45 

* 
47 

* 
68 

.18 

63 

* 
50 

.05 
58 

.07 
21 

.13 
24 

.00 
29 

.06 
29 

.00 
35 

.04 
38 

.05 
31 

.06 
49 

.05 
25 

.05 
37 

.04 
29 

.10 
31 

.10 
39 

.08 
15 

.03 
32 

.09 

16 

.04 
24 

.03 
26 

.05 
33 

.07 

16 

.04 
34 

.13 

39 

.01 
30 

.08 
51 

.01 
32 

.04 
40 

.02 
34 

.04 

3a 

.03 
23 

.02 
21 

.05 
22 

19 

.11 
60 

04 
61 

.03 
55 

.11 
66 

.03 
35 

.03 
43 

.02 
29 

.13 
9 

.02 
52 

* 

.03 
48 

89 

• 
41 

.02 
13 

.05 
28 

.06 
76 

.00 
44 

.02 
52 

.04 
77 

.0? 
13 

.93 
1150 

B1.81 
1090 

See  Relerencn  Not«»  Following  Slatlon      Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1954 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.5 
2 

T 
2 

.5 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

1.0 

1.5 

1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

.6 

1 

T 

1.5 
1 

.1 

T 

T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
3 

.5 
3 

.5 
4 

3 

2 

.3 
T 

T 

T 

.5 

1 

2.0 
3 

.3 
3 

2.0 
4 

.5 
3 

1.0 
4 

4 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.7 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

ELKINS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.7 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

T 

2.9 
2 

.4 
6 

1.8 
5 

5 

3 

2 

T 

2.6 
2 

1.3 
3 

3 

T 
2 

1 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

GRAFTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
1 

.2 

T 

T 

T 

.2 
T 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

KEYSEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

KUMtfRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.6 
4 

1.0 
3 

3.3 
5 

2 

1  .2 
1 

T 

2.5 
2 

4.0 
6 

.1 
5 

2.0 
6 

.5 

5 

.3 
4 

3 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 
1 

T 

T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

3.0 
3 

3.0 
3 

2.0 
4 

2 

1 

2.0 
1 

2.0 
1 

4.0 

4 

2 

1 

2.0 

1 

T 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 
6 

2.0 
6 

1.0 

4 

2.0 
4 

1 

T 

1.0 
T 

1.5 

1 

T 

T 

1.0 

1 

RICHWOOD  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.5 
3 

.5 
3 

2.0 

5 

4 

2 

T 

.5 

1 

2.5 
3 

.5 

4 

2 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.3 
T 

.5 

1 

1.5 
T 

T 

.3 

T 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

.4 
T 

.8 

1 

T 

1.0 

1 

..9 
T 

.2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

1.7 

1 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
5 

3 

T 

T 
T 

#PARKESSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

J 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALOERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BEL1NGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEF1ELD  1 

BLUEF1ELD  2 

6LUESTONE  DAH 
6RANCHLAND 
8RANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 
8UCKHANN0N 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 


CAIR 


3  S 


CAMOEN-ON-GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  I  A 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 

CLAY  1 

CLAY  2 
CLENDEN1N 


5W 


COBURN  CREEK 

CRANBERRY  GLADES 

CRAWFORD 

CRESTON 

DA  I  LEY  1  NE 

DAVIS 

DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 


FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  Nl 

GRIFFITHSVRLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  6ALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
IAEGER 

IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KNQ8LV  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWIS8URG 

L1NDSIDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 


0012 
009i. 
0102 
0107 
0143 

0249 

0307 

03  =  5 


0633 
06  45 
0661 
067  9 
06B7 

0710 
071B 
082* 

0844 

091 B 


1075 
1093 
1173 

1204 
1215 
1220 
1262 

1319 


13  93 
1526 
1570 


1696 
1701 
1723 

1606 
2013 
2022 
205* 
2151 


3236 
3353 

3361 
35** 
3630 

36*6 
37*9 
3793 
3616 
38*6 


**76 
**99 
*559 
*619 


County 


UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

RALEIGH 

BARBOUR 

WOOO 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEASANTS 

MORGAN 

LEWIS 

LEWIS 

NICHOLAS 

MERCER 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 

WAYNE 

RITCHIE 
WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 

KANAWHA 

KANAWHA 
HARRISON 
CLAY 


HARRISON 

POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 
RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 

RANDOLPH 
MARION 
UPSHUR 
MERCER 

PENDLETON 


CALHOUN 
LINCOLN 
HARRISON 
BARBOUR 
LINCOLN 

JEFFERSON 

WETZEL 

MASON 

PRESTON 

LEWIS 

MARION 
WETZEL 
CABELL 
CABELL 
MC  DOWELL 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

LEWIS 

JEFFERSON 

MINGO 

MINERAL 

RANDOLPH 

HARRISON 

MONONGALIA 

GREENBRIER 
MONROE 

LEWIS 

JACKSON 

GILMER 


39  0* 
39  29 

37  A3 

38  *7 
38  55 

36  26 

38  5* 

37  25 

39  16 

37  *7 

39  02 
39  09 

36  1* 
39  09 
39  27 

39  37 
39  02 
3B  58 

38  25 

37  16 

37  16 

37  39 
36  13 

39  *0 
39  00 

38  50 

38  11 

39  00 

36  52 

37  59 

39  10 

38  22 

39  03 
36  37 
36  22 


39  15 
38  11 
36  52 
36  57 
38  *9 


39  11 

38  53 

39  26 
39  00 

37  35 

38  *2 

39  06 


39  21 

36  56 
36  1* 
39  06 
39  03 
36  17 


9  *1 
38  25 
i6  25 


80  16 

79  36 

80  36 


79  *9 

80  31 

81  01 
79  22 


81  13 

81  13 
80  53 

82  12 

79  37 

80  29 

79  15 


79  26 

60  34 

61  36 

61  39 

60  21 
81  05 

61  0* 
61  22 

80  26 
BO  16 
80  26 
Bl  16 
79  53 

79  28 

80  2* 
80  2* 


80  31 
Bl  33 
80  *6 


81  06 
81  59 
60  26 


B2  11 

79  31 

80  22 


82  22 
82  27 

81  49 

80  28 
80  30 
60  25 
60  20 
77  53 

82  2* 


80  25 
61  32 

60  58 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Reiei 


L.  ESLE  BOND 
MONONGAHELA  POWER  CO 
CHARLES  L.  L0BBAN 

JFFLE 


NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 

GEORGE  R.  HILLYARO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

AM  S.  JOHNSTON 
MARTS 

C.  W.  REA 


(.  RUPPENTHAL  III 
p,  A.  P.  SWISHER 
.LIAM  K.  BUTCHER 
IILTON  GAS  CORP 
K.  CALDWELL 

OTA  C.  KEENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  6.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COMPTON 
GEORGE  B.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

W.  VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 
SARAH  B.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 
BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 
MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B.ARTHUR 
LAURA  E.  FULWIDER 


MRS.  MARY  I 


.  DUMAS 
FOGG 

MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAVIUS  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON, JR 


MRS. LILLIAN  BENNETT 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  TMARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  8.  MURPHY 

2     1 
2     3 

2  3 

2     3 

5 
5 

5 
5 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUS1 IN  D.  DUCKWORTH 
F  6  K  WELLS 
FRED  G.  2INN 

2     3 
2  3 
2    3 
2  3 

5 
5 

5 
5 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

MISS    E.    J.    WHITE 
L.    G.    MC     INTYRE 
CORPS   OF    ENGINEERS 
ROBERT    F.    DULIN 
MAPLE    H.    SUMMERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 
MFGRS.    LT.    b  HT.   CO 
H.    N.     ROBINSON 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
JEFF    LOCKHART,    JR. 

ROBERT    CRAIG 
MRS.    C.    A.    MOORE 
MRS.    RETA    GOLDSMITH 
MRS.    JAMES   MYERS 
UNIVERSITY   EXP   STA 

ROY    A,    DEMPSEY 
DAVID    A.    ARNOLD 
FOREST   CUSTOOIAN 
W.    M.     BENNETT 
WEST    PENN    PtfttER    CO 

HUGH  A  SCOTT 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

BETTY  J.  RADABAUGH 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  S 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5  6  7 

2  3  5 


Statio 


MARL  I NT ON 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

MARTINSBURG  2  W 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 
MIDDLE80URNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MC  NEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  &  DAM 
MOUNT  CLARE 

IT  STORM 

IAOMA  1  SE 

IEW  CUMBERLAND  DAM  9 

IEW  MARTINSVILLE 

)AK  HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 


PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 

PRINCETON 

RAINELLE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RENICK  2  S 

RICHWOOD  2  N 

RT    FORK    OF    STONECOAL    CR 

RIPLEY 

ROANOKE 
ROCKFORO 
ROHRBOUGH 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBUHG  1 

ST  MARYS 
SAND  FORK 

SHINNSTON 
SMITHBURG 

SMITHVILLE 

SPENCER 

SPRINGFIELD  2  S 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 


E  2 


SUMMERSV! 
SUTTON  2 
SYCAMORE  CREEK 
TERRA  ALTA 
THOMAS 

T DIBBLE 

TYGART  DAM 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 
VANDAL  I  A 
VIENNA-BRISCOE 
WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLS8URG  3  NE 
WEST  MILFORO 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

WINFIELO  LOCKS 

NEW  STATIONS 

KEYSER 


County 


ETTE 
BOONE 
LOGAN 
MARION 
MARION 

POCAHONTAS 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 

TYLER 

HARDY 

HARDY 

MONONGALIA 


WETZEL 

ETTE 
MORGAN 
WOOO 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

8ARB0UR 

RANDOLPH 

I1NERAL 

WYOMING 
MASON 
EWIS 
MERCER 
GREENBRIER 

JACKSON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

LEWIS 

JACKSON 

LEWIS 

HARRISON 

LEWIS 

HAMPSHIRE 
PRESTON 

PLEASANTS 

LEWIS 

HARRISON 

DODDRIDGE 

RITCHIE 

ROANE 
HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

LEWIS 


MASON 

TAYLOR 

MONROE 

HARRISON 

HARRISON 

LEWIS 

RANDOLPH 

LEWIS 

WOOO 

HARDY 

WOOD 

WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

HARRISON 

LEWIS 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


39  2* 
39  28 
38  52 


39  59 
39  29 

39  03 
39  09 


39  37 
39  13 
39  17 
37  52 
I  30 

39  39 
37  58 
39  30 
39  21 
39  16 


39  i 


37  58 

38  15 
38  57 
38  *9 

38  56 

39  08 

38  59 

39  23 

39  21 

39  23 
36  55 

39  23 
39  IT 
39  04 

38  46 

39  26 

38  *1 

39  08 
38  50 


39  06 
38  33 

38  56 

39  21 
39  06 


39  02 

40  06 
37  48 


80  58 
61  49 
61  53 


80  52 
76  58 

78  5* 

79  55 


60  02 

80  13 

79  02 

81  32 

82  04 

80  34 

81  05 


81  46 
80  21 
80  32 
80  20 


81  21 
76  43 
79  31 
79  18 


60  43 
80  25 

79  33 


81  50 
60  02 
60  32 
60  26 


80  02 
80  2 
61  32 
78  35 


60  18 
62  17 
82  17 


Obser 
vation 
time 


OHN  0.  WADE 

I.  VA  WATER  SVC  CO 
RUSSELL  E.  WHITE 
JAMES  N.  MORGAN 

G.  FROST 

CECIL  A.  CURRY 
CIVIL  AERO.  AOM. 
ROBERT  L.  CRISWELL 

IRGIL  L.  MATHIAS 
NOVELDA  THOMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  A.CRUMRINE 
LOLA  H.  VANCE 
JOHN  W.SAVILLE 
CIVIL  AERO.  ADM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHNNY  CHISLER 
JOHN  E.  ELRICK 
HARLEY  C.  WALKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DR.  Z. 


Refer 


Observer 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


ANKROM 


A  M.  HOVERMALE 
CIVIL  AERO.  ADM 

WEATHER  BUREAU 

DELBERT  ROY 

BESS  S.  MOHL 

MRS.  MAXINE  LEACH 
ELL  BENNETT 
.  A.  SUTER,  JR. 


G.  SWING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARY  V.  MC  FERRIN 

CARTER  ROGERS 

EEO  R.  SUMMERS 

TY  OF  RIPLEY 

SS  MARY  A.  CONRAD 

CREED  FOGG 

SS  E.  CUTRI6HT 
SS  FRANCES  VANCE 

WALTER  H.  BOLYARD 

W.  G.  H.  CORE 
L0R1S  WEAVER 
MRS.  R.  0.     SNIDER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 

W.  VA  WATER  SVC  CO 
HARRY  L.  GRACE 
HARRY  J.  GORDON 
FREO  C.  BECKER 
MRS.  BESSIE  GREINER 

MRS.  GERTRUDE  KING 
RAY  M.  HOOVER 
MRS.  GAY  0AV1SS0N 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS  .MARGARET  PERKIN! 

NORMA  RUTH  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.THELMA  SPANGLER 
FRANKLIN  MILLER 
0.  A.  POST 

ROSCOE  H.  JACKSON 
KENT  SWECKER 
MISS  MARY  HORNOR 

PENN  METAL  COMPANY 

UNIVERSITY   EX 

CORPS   OF    ENGINEERS 
THOMAS    H.    DONALD 
C.    E.    STETSON 
GEORGE   P.    PFISTER 
H.    J.    PATTERSON 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREENBRIER  HOTEL 
NORFOLK  t  WEST. 
LAWRENCE    T.    FINK 

CORPS   OF    ENGINEERS 


POTOMAC    STATE  COL 


2   3  5 

2   3  5 

3 
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WEATHER  SUMMARY 


The  average  temperature  of  32.7°  (1.9° 
below  normal)  makes  this  the  coldest 
December  since  1950.   Looking  back 
farther,  December  has  been  colder  in 
only  10  of  the  37  years  since  the  re- 
cord-low average  of  24.3°  occurred  in 
1917.   Extremes  this  month  were  72°  at 
Williamson  on  the  28th  and  -17°  at 
Kumbrabow  State  Forest  on  the  21st. 
December  minimum  temperatures  have 
dropped  below  -17°  in  only  three  years 
since  the  record-low  of  -37°  in  1917. 
Precipitation  averaged  3.56  inches 
(0.29  inch  above  normal)  with  fairly 
uniform  distribution  among  the  three 
divisions  in  the  state.   Extremes  in 
monthly  amounts  were  6.09  inches  at 
Lookout  2  and  1 . 63  inches  at  Knobly 
Mountain.   The  greatest  daily  precipi- 
tation amount  was  1.88  inches  recorded 
at  Albright  on  the  30th.   Snowfall  av- 
eraged 7.1  inches  for  the  state  as  a 
whole;  however,  the  Northern  Division 
averaged  9.4  inches. 

Cloudy  skies  and  seasonable  tempera- 
tures marked  the  first  day  of  December. 
Successive  incursions  of  cold  Canadian 
air  kept  temperatures  considerably  be- 
low normal  on  most  days  from  the  2nd  to 
the  12th.   Some  lowland  stations  re- 
ported their  lowest  temperatures  for 
the  month  during  this  period.   Scatter- 
ed light  precipitation  occurred  on  the 
3rd  when  a  small  disturbance  passed 
eastward  north  of  the  Great  Lakes. 
General  precipitation,  mostly  light, 
occurred  during  the  8th  to  10th  period 
when  a  disturbance  moved  from  the  Cen- 
tral Plains  across  the  Great  Lakes  re- 
gion, becoming  stronger  as  it  advanced 
eastward.   An  extended  period  of  general 
precipitation  lasted  from  the  12th  to 
the  21st  when  an  intensifying  disturb- 
ance moved  eastward  from  Texas  and 
thence  slowly  northward  up  the  Atlantic 
coast.   During  this  time,  a  weak  Low 
moved  rapidly  eastward  across  the  north- 
ern tier  of  states  and  merged  with  the 
stronger  Low  on  the  16th.   The  precipi- 
tation continued  without  respite  until 
the  21st  while  still  another  rather 
intense  Low  moved  across  the  northern 


part  of  the  country.   Warmer  air  trans- 
ported northward  maintained  tempera- 
tures at  near-normal  levels  from  the 
12th  to  the  18th.   Much  colder  air  was 
drawn  southward  on  the  19th,  ushering 
in  a  very  cold  period  through  the  22nd 
during  which  the  lowest  temperatures 
of  the  month  occurred  at  mountain 
stations.   Conditions  were  mostly  fair 
with  seasonable  temperatures  and  vari- 
able cloudiness  from  the  23rd  through 
the  26th.   Unseasonably  warm  tempera- 
tures prevailed  from  the  27th  to  the 
29th  in  the  west  and  extended  through 
the  end  of  the  month  in  the  eastern 
portion.   This  resulted  when  warm  air 
with  increasing  moisture  was  circulated 
over  the  state  by  the  combined  effects 
of  a  High  off  the  Middle  Atlantic  coast 
and  a  complex  low  pressure  system  ad- 
vancing from  the  west.   Precipitation, 
in  the  form  of  rain  this  time,  fell 
over  the  state  on  the  28th  and  29th 
with  generally  moderate  amounts,  but 
a  few  localities  reported  heavy  rain- 
fall on  the  29th.   The  last  two  days 
of  the  month  were  fair  and  seasonably 
cool  in  the  west  portion  as  cooler  air 
began  moving  into  that  area. 

There  was  little  outdoor  farm  work  other 
than  routine  chores.   Winter  grains  were 
mostly  in  fair-to-good  and  pastures  in 
good  condition  during  the  month.   Growth 
was  slow  because  of  cold  weather  but  top- 
soil  moisture  was  ample. 

Moderate  to  heavy  rainfall  during  Decem- 
ber 28th-30th  caused  rises  in  all  rivers 
beginning  by  the  29th.   The  Little 
Kanawha  River  was  the  only  principal 
tributary  to  show  marked  rises.   It 
crested  on  the  30th  just  short  of  flood 
stages  in  the  upper  reaches  and  at  lesser 
stages  in  the  lower  reaches.   The  U.  S. 
Geological  Survey  reports  that  the  water 
level  in  the  key  well  near  Kenova  was 
above  average  for  the  first  time  since 
June,  1952. 

No  severe  storms  were  reported  during 
the  month.  -  J.  E.  Stork 
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65 

27+ 

27 

27+ 

27 

27 

7 

12 

3 

7 

11 

21 

6+ 
21 
21 
21+ 

962 

963 
962 
977 
943 

0 
0 

c 

0 
0 

4 
5 
5 
8 

7 

22 
24 

26 
27 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
3.05 
3.56 
2.85 
3.57 

-   .06 
.29 
.00 

.67 

1.42 
.66 

•  91 
.96 

1.54 

30 
26 
29 
29 
29 

T 
2.8 
2.3 
4.6 

10 
0 
2 
1 
2 

10 

9+ 

10+ 
12 

6 
9 
5 
9 
10 

2 
3 
3 
1 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

PARSONS  2 
PICKENS  1 
ROWLESBURG  1 
VALLEY  CHAPEL 
VIENNA  BRISCOE 

39.7 
39.5 

40.4 

16.0 
24.0 

22.7 

27.9 
31.8 

31.6 

-  4.3 

61 
56 

61 

27 
30 

28 

0 

7 

7 

6 
8+ 

21 

1144 
1022 

0 
0 

0 

10 
5 

5 

30 
26 

28 

1 

0 

0 

5.08 
5.75 

3.26 

-   .30 
1.37 

.67 
1.58 

1.18 

29 
30 

30 

35.0 
15.0 

8 
5 

10+ 
20+ 

13 
13 

6 

4 
4 

2 

0 

1 
1 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

39.9 
40.2 
41.0 
40.8 

26.4 
23.6 
23.5 
24,1 

33.2 
31.9 
32.3 
32.5 

-  .5 

-  3.5 

-  .1 

60 
61 
66 
60 

27 
27 
30 
28 

10 
9 

5 
7 

21 

6+ 
22 
21 

981 
1019 

0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 
4 

25 

22 
27 
29 

0 
0 
0 
0 

2.90 
2.93 

4.74 
2.80 

•  02 

1.11 

-   .18 

.70 

.74 

1.32 

.96 

30 
30 
30 
30 

2.4 

T 

10.9 

3.5 

1 
0 
4 
1 

10 

10+ 
10+ 

a 

7 
9 
7 

2 

2 
3 
2 

0 
0 

2 
0 

DIVISION 

31.7 

3.81 

9.4 

SOUTHERN  DIVISION 

ALDER30N 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 

42.9 

41.4 
41.7 
43.2 
42.2 

24.0 
23.5 
20.0 
21.0 
23.4 

33.5 

32.5 
30.9 
32.1 
32.8 

-  3.6 

-  4.1 

67 
61 
64 
64 
64 

30 
29 
27+ 
27  + 
29 

7 
3 
-  1 
0 
2 

8 

7+ 
8 
8+ 

7 

970 
1000 
1050 
1012 

989 

0 
0 

0 

0 
0 

3 
6 

8 
5 
7 

26 

29 
29 

29 

29 

0 
0 
2 
2 
0 

3.59 
3.11 
3.45 
1.76 
4.55 

.27 

.14 

1.67 

•  94 

•  90 

1.21 

•  30 
.69 

29 
29 
29 
9 
29 

10.5 

T 
14.5 

7 
0 
4 

21 
19+ 

7 
9 
8 
7 
12 

3 
2 

2 
0 
,3 

0 
0 

1 

0 
0 

BLUESTONE  DAM 
CA8WAYLING0  ST  FOREST 
CHARLESTON  WB  AP            R 
CHARLESTON  1 
CRANBERRY  GLADES 

40.7 
45.7 
43.3 
44.4 
36.0 

24.4 
22.5 
27.9 
26.8 
18.3 

32.6 

34.1 
35.6 
35.6 
26.2 

-  2.5 

-  4.0 

64 
65 
67 
68 
56 

30 
27  + 
27 
28 
30 

10 

7 
11 
11 

3 

8+ 
8 
8 
8 

7 

951 
905 

1135 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
4 
9 

26 
26 
25 
25 
27 

0 
0 

0 
0 
0 

3.53 
4.57 
3.18 
3.10 

.20 

-   .54 

.88 
•  86 

1.12 
.97 

29 
29 
29 

30 

4.0 
5.0 
4.3 
2.2 

1 

4 

1 

1 

13 

6+ 
20 
19+ 
10+ 
10 

7 
12 
10 

9 

2 
4 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

FLAT  TOP 

GARY 

GASSAWAY 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

35.3 

43. 5M 
46.2 
45.0 
43.0 

19.9 
24. 9M 
25.3 
20.5 
24.3 

27.6 
34. 2M 
35.6 
32.8 
33.7 

-  4,1 

-  3.6 

58 
68 
68 
70 
66 

29 

23+ 

30 

28 

28 

3 
10 
7 
4 
8 

7 

7+ 

21+ 

8 

8+ 

1149 
900 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
6 
4 
3 
3 

29 
27 
25 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
4.20 
E  4.33 
3.33 
3.20 

1.33 
.83 

-   .06 

1.14 
1.15 
1.67 
.90 
1.10 

5 
29 
30 
30 
30 

18.5 

1.1 
7.0 
5.0 
1.0 

11 
1 
3 
5 
1 

6+ 
20+ 
20 
20 
20 

11 
] 

11 
9 
7 

4 
4 
1 
2 

3 

1 

2 

1 

0 

1 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

44.3 
44.3 
41.6 
43.4 
44.2 

27.3 
28.9 
22.2 
28.1 
26.3 

35.8 
36.6 

31.9 
35.8 
35.3 

.2 

-  2.5 

-  1.3 

-  3.3 

-  2.1 

67 
69 
63 

67 
70 

27 
27 
30 
30 
30 

9 
14 

5 
14 
12 

7+ 

7+ 

8 

8+ 

7+ 

900 

871 

1017 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
5 
2 

'  4 

23 

22 
29 
22 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
3.44 
3.73 
3.62 
4.02 

-  .17 
.27 
.62 

-  .48 
.61 

.67 
1.08 
.96 
.85 
.78 

29+ 

29 

29 

29 
29+ 

6.8 
4.5 
2.0 
3.5 

4.1 

4 
3 
1 
3 
4 

20 

20 

10+ 

20 

20 

10 
8 
I 

10 

3 
2 
4 
3 
2 

0 

1 

0 

0 
0 

MADISON 

OAK  HILL 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

43.6 
40.2 
42.6 
44,2 

26.5 
22.1 
25.3 
24.8 

35.1 
31.2 
34.0 
34.5 

.1 

68 
63 
63 
66 

30 

28+ 

28 

27 

12 
6 

10 
7 

7+ 
22 

7+ 
7+ 

936 

0 
0 
0 
0 

3 

9 
3 
4 

24 
27 
24 
24 

0 

0 

0 
0 

3.39 
3.26 
4.54 
3.16 

.49 

.83 
1.02 
1.40 

.73 

29 
29 
29 
29 

10.6 

10.0 

9.5 

2.8 

8 
5 
5 
1 

20+ 
20  + 
20 
10+ 

1 

:- 

.0 

1 

2 
1 
3 
2 

0 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1954 


Temperature 

P 

recipitation 

„ 

No.  of  Days 

_ 

* 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Station 

,     B 

o   6 

0) 

B 
o 

Q 

Max 

Min. 

1 

£       0 

a 

1 

2  § 

e 

1 
s 
6 

Si 
o 

2    B 
Z    .x 

2   E 
<2 

0- 

9 
> 

< 

5 

a 
Q 

2 

E 

0 

s 

X 

Q 

3 
s 

q 

a 

V 

a 

o 

2   2 

ll 

6 

9 

% 
O 

1 
o 
f- 

9 

To 
Q 

2 

0 

o 
tr) 

S< 

kl 

3  * 

on 

p 
0 

r-iO 

RAINELLE 

39.0 

20.5 

29.8 

- 

3.4 

61 

30 

1 

22 

1086 

0 

9 

29 

0 

3.87 

.34 

1.00 

29 

24.0 

8 

20+ 

13 

2 

1 

RAVENSWOOD    DAM    22 

45.0 

27.0 

36.0 

- 

1.9 

65 

27 

10 

7+ 

890 

0 

4 

25 

0 

3.02 

-       .30 

.95 

30 

1.0 

1 

10 

6 

1 

0 

RICHWOOO    2    N 

38.3 

21.5 

29.9 

59 

27  + 

4 

22 

1081 

0 

11 

29 

0 

3.81 

•  96 

29 

20.5 

9 

20+ 

10 

3 

0 

RIPLEY 

44.1 

26.6 

35.4 

66 

27 

9 

7+ 

911 

0 

4 

24 

0 

3.17 

•  60 

29 

T 

0 

10 

2 

0 

SPENCER 

43.5 

26.6 

35.1 

- 

1.4 

66 

27 

8 

22 

922 

0 

4 

25 

0 

3.08 

-       .33 

•  80 

30 

9 

2 

0 

UNION 

40.7 

21.9 

31.3 

- 

2.7 

62 

30 

5 

e 

0 

8 

28 

0 

3.74 

•  82 

1.03 

6 

5.3 

1 

6+ 

7 

4 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

45.1 

25.1 

35.1 

65 

27 

4 

21 

918 

0 

4 

24 

0 

3.69 

.50 

.76 

29 

4 

10+ 

11 

1 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

42.6 

22.9 

32.8 

- 

.3 

64 

30 

4 

0 

993 

0 

4 

25 

0 

3.64 

.54 

.70 

30 

T 

0 

7 

5 

0 

WILLIAMSON 

46.7 

27.2 

37.0 

- 

.6 

72 

28 

12 

8 

0 

2 

24 

0 

3.70 

-       .08 

.92 

6+ 

1.5 

1 

20+ 

8 

2 

0 

WINFIELD    LOCKS 

43.5 

26.6 

35.1 

66 

28 

12 

7+ 

0 

4 

25 

0 

2.55 

•  01 

.85 

30 

.8 

1 

20 

6 

2 

0 

DIVISION 

33.5 

3.54 

6.2 

STATE 

32.7 

- 

1.9 

3.56 

.29 

7.1 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


■  EST    VIRGIN!* 


Table  3 

DECEMBER 

1954 

Station 

"3 
6 

Day  oi  month 

1  |  2  |  3 

4  |  E 

1  6 

7 

8  |  9 

io  1 

11 

12 

13  | 

"1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29  !  30 

31 

ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 

ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

4.78 
".•57 

3.59 

4.45 

.02 
.07   .07 

RECORD  HISSING 
•02   .15 

.01 
T 

.59 

T 
.01 

.06 

.54 
,01   .35 

.31 

.10   .30 

•  38 

.37 

•  32 

.08 
•  10 

T 
•  08 

.13 

.07 
.56 

.18 

•  31 
.07 
.28 

.30 

•  25 

•  16 

.10 

.06 

•  04 

•  05 

•  10 

T 

•  05 

•  01 

.51 
.66 
•  43 

.37 

.03 
.07 

•  14 

.09 
.26 

•  01 

•  02 

T         .01 

T         T 

•  02 

•  19 

•  02 
.04 

.07 

.90  1.46 
.47  1.88 
.94   >39 

•80   .95 

ASBOVALE  2 

ARNOLD 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

3ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3,37 

3.11 
4*39 
3.45 

.06 
RECORD  MISSING 
T     T 
T     .06   .14 

.01 

T 
T 

•  20 

23   .78 

.63 

.04 

.25 

.18 

T     .45 

.25 

T 

.29 

.10 

•  20 

T 
T 

.27 

T 

.25 

.19 
.22 

.36 

.17 

.11 
.10 
.08 

•  01 
.17 
.05 

•  00 

T 

•  11 

•  07 

T 
•  04 

■  62 

.21 

•  52 

•  21 

•  06 

T 

.16 
■  02 

•  05 

•  22 

■  07 

•  13 

T 

•  02 

•  05 

T         .19 

.01 

T 

T 

.01 

.07 

•83   .62 

.90 
1.02   .72 
1.21   .25 

PELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
HElVA  2  E 
BENSON 

BENS  RUN 

3.66 
4.25 
3.15 
3.60 
3.55 

.02   .10 
.08 

.15 
T 

T 

.25 

.02 

T 

T     .31 
.34 
.30 
.35 

.35 

.37 
.13 

.20 
.20 

•  11 
T 

•  02 

T 
T 

.10 

.12 
.15 

.34 
.12 

.04 

.13 
.36 

.10 
■  40 
.86 

.15 
■  08 

.21 

•  30 

•  10 

•  22 

•  12 

•  15 
.02 

.01 

■  OS 

.07 

.37 
.62 

•  33 

•  15 

.39 

.10 
.03 

.08 

.04 

.07 
.01 

•  04 

T 

T         T 

T 

•  02 

■  01 

■  05 
.09 

■  04 
.41 

•67   .86 

.53  1.75 
.93   .60 
.75   .77 
•57   .40 

T 

BERKELEY  SPRINGS 

6ERLIN 

BIG  SIC  IN  CREEK 

PIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

3.08 

1.76 
4.55 

T     T     T 
RECORD  MISSING 
RECORD  MISSING 

.06 
T 

T 

.04 
36   .55 

.45 

.30 
.09 

T 

■  20 

.41 

•  06 

•  02 

.11 

.07 

.10 
.31 

1.02 

.20 
.14 

T 

.10 
.23 

•  OS 

T 

T 
T 

.56 

•  04 

•  66 

•  06 

•  38 

•  04 

•  26 

128 

.02 

■  06 

■  08 

•50   *44 

.20   .20 
.69 

BLUEFIELD  2 
P.LUESTONE  DAM 

LAND 
fiSANDONVlLLE 
BROWNSVILLE 

3.92 
3.53 

4.10 
E3.70 

T     T 

E.10   T 
RECORD  MISSING 

.01 

T 

1.56 
.87 
.32 

T 
T 

.18 
.20 
.43 
.23 

.08 

.05 

.05 

E.20 

■  01 

T 

E.10 

.32 
.48 
.35 

E.10 

.14 
.30 
•  06 

T 

.04 
.04 
.07 
T 

•  09 
T 

•  10 
E.30 

.46 

.37 

.42 

E.60 

•  15 
T 

•  20 

•  10 

•  16 

•  03 

•  53 

T 

T 

•  02 

•  09 

T 

.01 
T 

T         T 

•  01 

•  03 

•  03 

•  09 

•55   ,16 

•88   .26 
.60   .64 
.45  1.43 

BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

HURNSVILLE 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

2.36 

3.69 
3*91 
3.05 
4.57 

T     T 

.03 
.10 
.05 
T 

T 
T 

.32 

49   T 

.02 

.15 
.26 

T     .54 
.25 

■02   .62 

T 

.14 

.15 

.14 

.12 

T 
T 

.01 
•  02 

.08 
.24 

.22 

.41 
.08 

.13 
.33 

.17 
.31 
■  23 

•  25 

•  03 

.20 
.18 
.12 

■  03 
.05 

•  21 

•  02 

•  04 

T 

.03 

.36 

•  65 
.75 
.31 

•  52 

T 

•  06 

•  04 
.04 
.12 

•  05 

•  04 
.05 
.10 

T 
.03 

T 
T 
T 

•  29 
T 

•  39 

■28  1.18 
.78   .63 
.76   .53 
.58   .84 
.88   .51 

CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRALIA 

CHARLESTON               R 

2.94 
3.64 
5. Ill 
3.27 
3.18 

T 
.02 

.03   .60 

.02 
T         T 

T 
T 
.01 

.14 

.01 
16 

T 
.20 

T 

.42 
.30 
.42 
.21 

.01   .34 

•  15 

•  20 

•  60 
.26 

.02 

•  05 

•  40 

•  09 

T 

•  OS 

•  11 

.07 
.29 

•  20 

•  16 

■  19 

.22 

.15 
T 

.11 
.09 

•  23 

.02 
■  30 
.24 

•  10 

•  30 
■  40 

•  21 

T 

•  02 

T 

•  05 

.41 

•  43 

•  31 

•  38 

•  25 

•  08 

•  20 

•  06 

•  16 

.16 

•  20 
■  16 

•  10 

•  02 

•  20 

T 

.05        .03 

T 

•  28 

•  02 
■  16 

•  02 
.48 

•58   .58 
■86   .56 
■86   .58 
.78   .55 

1.12 

•  02 

CHARLESTON  i 
CLARKS6URG  i 
CLAY 

UN  2  SW 
CRANBERRY  GLADES 

3.10 
2.84 
3,66 
4.27 

T         T 

.02 

T 

.04  E  .60 

T 
E.02  E. 

.13 
•  10 

02  E.10 

T 

.32 
.26 
.29 
.72 
E.60 

.03 
.09 
.10 
.18 
1.10 

•  02 

•  02 

•  25 

T 

•  04 

•  25 
E.60 

.10 
■  49 
.70 
.40 

.10 
.14 
•  20 
.15 
E.55 

•  08 

•  07 
.26 
.35 

.29 
.41 
.20 
.35 

•  03 

•  05 

•  12 

•  01 

•  20 
.12 

T 

T 

T 

T 

.04 
.01 
.02 

T 

■64   *97 
•35   .97 
•95   .76 
•85   .85 

CRAWFORD 
CRESTON 
DAILEY  1  NE 
RUN 

l>UCK  CREEK 

2.76 
2.96 
2.96 

.02 

T     .03 

T     .12 

RECORD  MISSING 

RECORD  MISSING 

T 
.04 

.01 

T 

.32 

•  42 

T     .29 

.14 
.25 
.25 

T 
.07 

•  05 

T 

.13 
■  18 
.20 

.16 
.93 
.10 

.12 
.05 
.08 

.03 

•  10 

•  14 

T 
T 
T 

.37 
■  20 
.31 

.04 
■  03 
.14 

T 

•  08 

•  08 

T 

T         T 

T 

.32 

T 
.01 

.70   .35 
•31   .38 
.64   .49 

EAST  RAINLLLE 

ELK 

ELKINS  AIRPORT 

FAIRMONT 

3.14 

2.85 
3.65 

T     .02 

RECORD  MISSING 

T     T     .06 

.01   T     T 

RECORD  MISSING 

T 

T 
.01 

.35 

T 

.01 
.01 

.20 

•01   ,53 

•02   ,38 

.10 

.06 
■  15 

.04 

.01 
T 

T 

.17 
•  11 

.05 

.15 

.03 

.10 

T 
•  28 

.11 

.14 
•  12 

•  12 

•  04 
.02 

T 

■  14 
.27 

.52 

■  30 

■  30 

■  12 

•  08 

•  02 

.20 

T 
T 

•  02 

T 

T 

T         T 
T     T 

.56 
.38 

•96   .22 

•58   .01 
1.55 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 

4.35 
2.63 
4.20 
E4.33 
3.33 

.02 

T         T 

.03 

1. 

T     T 
T 

14 

.05 
1.05 

T 

■  36 

•  15 

•  38 
T     .28 

.04 

.02 

E.20 

■  16 

T 
.11 

.17 
.03 

.51 
.18 
•  50 

.40 
.15 

.13 
•  30 
.60 
.22 
.09 

•  15 

.05 

.24 
.37 

.07 
.19 

■  13 

■  12 
•  01 

•  13 

•  50 
.23 

.28 

•  09 

•  02 
E<20 

.04 

.11 

•  08 

E.30 

•  03 

T 
T 
T 

.64 

•  20 

•  03 

.73 

.25  1.35 
1.15   .25 
.40  1.67 
•63   .93 

T 

GRAFTON  1  NE 
SRA  ITSVILLE  2  NW 
IACKERS  CREEK 
HAMLIN 

■i.ARPERS  FlRRY 

E4.25 

3.85 

3.33 

3.74 

RECORD  MISSING 
.02 

.12 

.46 
•  40 

.35 
.15 

E.20 
.25 

.03 
.25 

.31 
.20 

.26 

.10 

.13 
.66 

.10 
•  82 

.26 
■  06 

•  06 
1*03 

.10 
•  07 

.29 

■  35 

■  30 

.61 

•  10 

.10 

•  25 

•  04 

•  52 

■  10 

T 
T 

.73  1.01 

.70   .90 

•70   .90 
•27   >70 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCi:  15 

4.74 
3.20 
5.52 
3.54 
3.87 

T     .10   .16 

.04 

.02   .06 

T 
.04   T 
T 

.02 

.05 
T 

.45 
•  35 

•07   ,23 

,53 

T     ,26 

.10 

•  56 

•  16 

.27 

.02 

.37 
T 
•  10 

•  06 

•  02 

T 

.18 
.19 
.10 
.11 
.11 

•  99 

•  01 

•  03 
.15 

.12 

.12 

•  02 

•  23 

.31 
.16 

•  OS 

•  12 

•  21 

T 
.06 

.12 

■  05 
T 

■  01 

■  48 

■  70 

■  64 

•  51 

•  54 

.18 
T 

•  10 

•  06 

•  12 

.10 

•  02 

•  31 
.03 
.03 

T 
T 
.08 

T          .02 

.04   T     .01 

T 
.02 

.18 
.03 

■  42 

■  01 

■  02 

•  42 

•  06 

.48  1.02 
■58  1.10 
■55  1*37 
■61   .61 
.54  1.36 

T 

HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WQ  CITY 

ISAACS  CR=EK 

3.20 
3.44 
3.40 

.01 
T 

RECORD  MISSING 

: 

34 
03 

l.lu 

T     .41 
,14   ,28 

,14 

.02 
•  01 
.06 

T 
■  13 

T 

.08 
.07 
.30 

.01 
.01 
•  06 

.08 
.11 
.03 

T 
T 
■  OB 

•  09 

•  50 

•  03 

•  55 

•  22 

•  04 

•  15 

•  19 
.03 

■  10 

•  15 

•  23 

T 
.03 

T 

T 

.32 

.67   .67 
1*08 
1.13   .10 

.07 

JANE  LEW 
JESSE  RUN 

•.VlLLC  1  NW 
KERMIT 

3.88 

3.40 
4.92 

3.05 

.04 
RECORD  MISSING 

.03 

T     T     T 

T 
.01 

.22 

T 
T 

,36 

.49 
1.46 
■  15 

■  24 

.06 

.01 

T 

•  05 

T 

.07 

.13 
.32 
.15 

.45 

1.30 
.12 
.58 

.16 
.02 

T 

•  09 

•  22 

T 

T 

•  41 

•  30 

•  14 

•  70 

■  04 

T 

T 

.42 
T 

T 
T 

.03 

■  30 

■  01 

.77   .90 

.73   .40 
.42  1.54 
•71   .70 

T 

■■  HJNTAIN 
KUMDRABOW  STATE  FOREST 
LAKE  FLOYD 
LAKE  LYNN 
LEWlSBURG 

1.63 
5.39 

3.25 

3.73 

.06   .22 
RECORD  MISSING 

T     .08   .03 
.02 

• 

35   .07 

T 
14   .20 

.02 

.01 

■  13 

.72 

.01   .10 
.70 

T 
.50 

.22 

•  02 

T 

•  02 

•  12 

•  01 

■  01 

•  05 

•  03 

.02 

.03 
.40 

.07 
.27 

.60 
■  09 

T 
.55 

.30 

.26 
.02 

•  25 

•  07 

•  02 

•  03 

T 
.05 

•  50 

•  SO 

.53 

.50 

■  21 

■  06 

•  02 

.16 

.05 
.02 

.04 

.02 

■  41 

■  05 

.04 

•26   .10 
1.01   .32 

•30  1.18 
•96   il7 

LINOS  IDE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

LOOKOUT  2 

3.51 

3.62 

4.02 
6.09 

T     T 
RECORD  MISSING 

.01   T     T 

.01 
.08 

T 

T 
T 

1.15 

.62 

.26 

.44 

.27 

.45 
.34 

.10 

•  04 
.07 
■  55 

T 

•  04 

•  80 

.40 

.32 
.24 
.55 

.19 

.02 
.36 

.09 

.05 
•  19 

T 

•  OT 

•  31 

•  76 

.02 

■  28 

•  40 

•  36 

•  15 

.02 

.06 
.45 

.03 

.23 

•  13 
.55 

•  01 

•  05 

•  03 

.06 

T 

T    T 

T 

•  01 
■  04 

.57   .50 

•85   .80 
.78   .78 
1.30   .30 

.'■'.AD  I  SON 

^ANNINGTON  1  N 

MANNINGTON  1  W 
".ARTINSBURG  CAA  AP 

3.39 
4.07 
4,57 
4.30 
2.99 

.01 
T 
T     .02   .04 
T     .04 
T     T     T 

.01 

T 
T 
T     T 

.22 
S5   .23 

.01 

.43 

.40 

•  39 

T     .28 

7     .40 

.05 
.04 
.30 
.20 

T 

T 
•  OS 

T 

•  25 

•  10 
T 

•  02 

.25 
.13 
.05 
.12 

.15 

.09 

•  03 

•  55 

•  30 
1>11 

•  03 

•  12 
.10 
■  35 

T 

•  05 
.03 

•  05 

•  09 

T 
.07 

T 
T 

•  34 

•  33 

.60 
.60 
■  28 

.03 
.13 

•  10 

•  11 

.28 

.05 
.01 

T 

.oe 

•  04 

T 

•  01 

•  01 

T 

.02 

■  32 

.37 

■  02 
•  21 

•S3   .68 
1.10   .27 
.90   .87 
.52  1.55 
.46   .36 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECMEN  DAM  13 

:  IDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD 

2.96 

2.46 
3.54 
2.50 

.04 

T     .04   .04 
T     .02 

.01 
T 

■  01 

■  28 

T     .12 

T     ,32 

.10 

•  14 

•  18 
.10 

T 

■  02 

T 

.05 

.24 

.06 

.11 
.10 

.74 

.02 
.72 
.25 

•  12 

•  13 

•  30 

T 

T 
•  05 

.02 

•  32 

•  47 

•  41 

•  40 

T 

•  09 

•  03 

•  02 

T 

T 

T         .01 
T 

T 
T 

T 

•  03 
■  09 

■50   (78 

■34   .93 
•48   .96 
•10  1.15 

T 

MOOREFIELD  MCNEILL 
M0H6ANT0WN  CAA  AIRPORT 
tlORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
r.'OUNT  CLARE 
MT  STORM 

3.26 
3.35 

3.36 

2.74 

.05   .01   T 

.05   .01 

RECORD  MISSING 

.10   .18 

T 
T 

.12 

T 

T 
T 

.73 
T     .29 
T     .26 

.12 

•  16 

■  15 

.09 

T 

•  03 

•  08 

•  09 

•  11 

.16 

T 

.08 

.07 

.76 

•  15 

•  02 

.13 

.07 
.15 

.10 

T 
•  02 

•  29 

T 

•  30 

•  22 

•  53 

•  28 

•  09 

•  04 

.10 
•  09 

T 
•  01 

T 

.10 

•  01 

•  11 

T 
.03 

T 

•  32 

•  03 

•58   .53 

1.37   .04 
■43  1.42 

■51   .74 

NAOMA  1  SE 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 
OMPS 

3.89 
3.05 
3.56 
3.26 
3.37 

T 
,05   .02   .01 

T         .04 
T     .05 
T 

.02 

T 

.45 
.35 

T 

.23 

.23 

T     .58 

•  13 

•  23 

.11 

.19 
.22 

T 
•  01 

T 
•  08 

.43 

T 

T 

.29 

.02 

■  10 
•  07 
.87 
T 

■  20 

•  05 
.11 

•  08 

•  12 

•  91 

.10 
■  02 

.26 

•  15 

•  18 

•  18 

.37 
.55 

.42 

.17 
•  40 

•  05 
■  02 

•  OS 

•  10 

•  20 
.27 

T 
•  07 

.06 

T 

T 

•  66 

•  40 

T 

1.10   .60 
.40   .60 
.91 

1.02   .24 
.20  1.09 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERS9URG  WB  CITY     R 

PARSONS  2 

PETERSBURG 

PHILIPPI 

2.85 

3.57 

3.15 
3.90 

T     T     T 
T     T     .02 
RECORD  MISSING 
T     .06 

T 
T 

T 
T 

T 

•13   .34 
.14   .26 

•  20 
T     ,35 

.02 
.15 

T 
.35 

T 
•  08 

•  13 

•  14 

T 

.18 
.14 

.15 
.12 

.23 

■  19 

■  55 

.22 

•  06 

•  09 

•  25 

•  20i 

.03 

T 

.16 

•  20 
■  18 

T 

.17 
.22 

•  SO 

•  43 

T 
.05 

■  03 

T 
.03 

T 

T 
T         T 

T 
T 

T 

•  40 

•  43 

.01 

.96 
1.54 

.15  1.35 

•73  1.13 

T 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PI  NEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

POLK  CREEK 

5.08 
3.08 
4.54 
3.16 

.02   .18 
T     .01 
T     T 
T 
RECORD  MISSING 

.05 
.02 
T     .15   .60 

T 

T 
T 

•  55 

•  11 

•  50 
T     .38 

.41 
.08 

•  22 

•  06 

T 
•  02 

T 

■  04 

.02 
.15 

.22 

.17 
.43 
.11 

.13 

■  43 
.02 

■  OS 

.48 
.13 

.10 

.09 

•  22 

T 
T 
.01 

•  04 

■  30 

•  15 

•  45 

•  91 

•  01 

•  63 

.29 

T 

.40 
•  05 

.19 

T 

.05 

T 

■  07 

T 

•  01 

T     T 
T 

.60 

T 
.37 

•67   .54 

.14  1.07 
1.40   .23 
•73   *38 

PRINCETON 
RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 
RENICK  2  S 

RICHWOOD  2  N 

2.78 
3.87 
3.02 
4.00 
3.81 

T 
T     .05 

.03 
.11 

T 
.05 

.92 

>8   .10 

.37 
.11 

T 

•  12 

•  25 

•  32 

•  33 

•  26 

.02 
.22 

•  04 

•  14 
.50 

T 
•  OS 

.14 

.43 
.52 

.27 
.62 

.22 

■  01 

•  36 
.16 

•  30 

.02 
.25 

.08 
.04 

.01 
.11 
.OS 
.03 
.57 

•  02 

•  14 

•  26 

T 

•  40 

•  56 

•  07 

T 

•  23 

T 

•  03 

•  30 

•  06 

•  25 

T 

•  OS 
.26 

.02 
.01 

T 

•  13 

•  05 
.09 

•58   (12 
1<00   .20 
•45   .95 
.86   .50 

•96   .30 

.02 

Not«  Following  Station  Ind*x 
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Table  3-Continued 

DECEMBER 

HM 

3 

Day  of  month 

Station 

1  |  2  |  3 

4  |  5 

6 

7  ^8 

9 

10 

11 

12 

13  |  14 

15 

16 

17  l 

18 

.9 

20 

21 

22  ]  23  1  24 

25  I  26   27 
1    1 

28 

29  1  30 

31 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

RECORD  MISSING 

RIPLEY 

3il7 

.30 

•  10 

(10 

T     .42 

•is 

•  10 

.40 

•  05 

.40 

•60   «52 

ROANOKE 

3,62 

.06 

T 

.44 

(19 

•20   *22 

.27 

.07 

•  02 

.45 

•  06 

.25 

•70   .69 

ROCKFORD 

RECORD  HISSING 

ROHRBOUGM 

RECORD  MISSING 

ROMNEV  3  NNE 

3.15 

T 

.28 

T 

.20  1.00 

.57 

T 

.01 

.66   .41 

ROWLESBuRG  1 

S.75 

T     .17   .10 

T 

T     .06 

(50 

•  20 

.10   .08 

.25 

•  20 

•  06 

•  80 

•  25 

•  19 

.05 

T          ,04 

T 

.74  1.38 

T    ' 

ST  MARYS 

3.49 

.03 

.40 

(28 

(09 

■07   .66 

.15 

•  02 

•  12 

•  32 

■  05 

•  33 

•57   <36 

SAND  FORK 

RECORD  MISSING 

SMINNSTON 

RECORD  MISSING 

SPENCER 

3.08 

.02 

T 

T     T 

.42 

(11 

T 

.12   .37 

do 

.11 

T 

•  27 

•  02 

■  07 

T 

T 

■67   .90 

SPRUCE  KNOB 

S2.ee 

.02   .09 

.04 

•  03 

.27 

(11 

•  OS 

* 

(19 

•  27 

•  04 

•  02 

E.10 

•48  1.14 

STONY  RIVER  DAM 

E4.73 

E.30 

•  14 

E.30 

E.30 

E  .30 

E.30  E.30 

•  50 

E.20 

E.20 

E.10 

E.10 

.59  1.10 

SUGARCAMP  RUN 

RECORD  MISSING 

SUMMERSVILLE  2 

E3.96 

.20 

.35 

(20 

•  01 

.30   T 

.20 

•  30 

T 

•  15 

■  10 

■  20 

E.50 

T 

1.05   .40 

SUTTON  2 

3.94 

.03 

.31 

(20 

•  02 

.21   .17 

(18' 

■  20 

.70 

■  10 

.17 

.80   .85 

SYCAMORE  CREEK 

RECORD  MISSING 

THOMAS 

4.66 

.05   .14 

■  04 

.03   T 

•  26 

(61 

•  31 

T 

.12   .14 

(15 

.32 

.06 

.35 

•  09 

.12 

•  06 

.04        .10 

.19 

.57  1.05 

•  04  ! 

UNION 

3.74 

T 

1.03 

•  29 

T 

•60   .14 

•  03 

,35 

T 

•  03 

•  01 

■66   .60 

UPPER  DAVISSON  RUN 

VALLEY  CHAPEL 

RECORD  MISSING 

VALLEY  HEAD 

3.93 

T     .14 

.02 

.06 

T 

•  55 

(49 

•  15 

.16   .08 

.06 

.34 

.01 

■  30 

•  09 

.17 

T 

T 

T 

•60   «69 

VANDAL  I A 

3.86 

.06 

•  48 

(19 

(05 

•08   .16 

■  30 

.09 

•  01 

.54 

•  11 

•  32 

•62   .63 

VIENNA  BRISCOE 

3.26 

.02        T 

T 

•  20 

■  09 

.15   .41 

•  09, 

•  08 

.52 

•  05 

T 

•46  1.16 

.01  ! 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

2.65 

•  32 

•05   .60 

.67 

•29   .02 

WASHINGTON  DAM  19 

3.09 

T 

•  34 

(OS 

T 

T 

T     .32 

.06' 

.11 

•  51 

■  03 

.05 

•52  1.10 

WEBSTER  SPRINGS 

3.69 

.04 

.12 

■  36 

•  30 

•  06 

•23   .10 

.23 

.29 

■  03 

•  39 

•  08 

■  23 

•76   .45 

WEIRTON 

2.90 

.06   T     .01 

T 

T 

.20 

•  15 

T 

T     .11 

.09 

T 

•  17 

.51 

•  07 

T 

T 

•  02 

.45 

•34   .70 

WELLS9URG  3  NE 

2.93 

.05   .07   T 

T 

.34 

T 

T 

■  10 

•  06i 

T 

•  12 

.63 

T 

•  45 

•37   .74 

BEST  MILFORD 

3.38 

.03 

.01 

.40 

•  24 

•  14 

.07   .51 

.19 

■  04 

•  07 

•  02 

.37 

.73   .56 

WESTON 

4.74 

T     .03 

T 

T     T 

•  40 

.55 

•  09 

.15   .27 

.15 

•  22 

•  02 

.42 

•  06 

•  02 

T 

T 

T 

.02 

1>02  1.32 

T 

WHEELING  ..ARWOOD  OAM  12 

2.80 

T     .05   .04 

.01 

•  14 

■  13 

•  05 

.04   .01 

.16 

T 

T 

.47 

•  07 

T 

T 

T          .01 

T 

•  11 

•55   >96 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.64 

T 

.51 

■  30 

■  05 

■  07 

.64   .25 

.02 

.54 

T 

T 

•  01 

•55   .70 

WILLIAMSON 

3.70 

.92 

•  41 

■  16 

.29 

T 

.07 

•  42 

■  16 

T 

T 

•92   .35 

WILLIAMSON  2 

4.34 

.61 

■  41 

■  16 

T 

.29 

T 

.07 

.42 

•  16 

T 

.05 

T 

1.65   .52 

WINFIELD  LOCKS 

2.55 

(36 

■  03 

.16   .07 

•  04 

.12 

•  36 

■  02 

.03 

T 

.51   .85 

• 

DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day 

Ot  Month 

• 
g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
3 

ALDERSON 

MAX 

51 

50 

34 

48 

37 

34 

31 

37 

50 

41 

40 

34 

36 

43 

40 

35 

43 

41 

37 

34 

27 

32 

55 

40 

46 

49 

irfit 

62 

67 

45 

42.9 

MIN 

25 

31 

27 

22 

21 

21 

9 

7 

31 

29 

27 

8 

31 

34 

34 

30 

29 

34 

29 

14 

14 

11 

11 

20 

21 

16 

26 

31 

47 

35 

24 

24*0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

49 

47 

34 

42 

42 

34 

24 

42 

42 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

30 

43 

43 

32 

28 

20 

27 

49 

48 

48 

58 

59 

58 

61 

60 

58 

41.4 

MIN 

26 

29 

21 

19 

32 

14 

3 

3 

32 

18 

22 

19 

30 

32 

25 

25 

24 

28 

27 

11 

12 

10 

19 

19 

27 

29 

29 

48 

-8 

28 

20 

23.5 

BAYARD 

MAX 

39 

34 

27 

36 

36 

30 

20 

42 

45 

31 

25 

38 

32 

35 

38 

29 

36 

37 

30 

27 

15 

20 

48 

42 

39 

50 

54 

54 

-.9 

42 

44 

36.3 

MIN 

17 

24 

14 

13 

23 

7 

9 

9 

29 

22 

20 

14 

25 

27 

31 

25 

19 

29 

21 

10 

4 

7 

14 

29 

11 

8 

15 

28 

36 

27 

25 

19.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

48 

45 

:'8 

43 

41 

33 

26 

45 

46 

31 

37 

35 

36 

38 

34 

31 

43 

42 

30 

23 

21 

29 

49 

45 

50 

60 

64 

61 

63 

64 

50 

41.7 

MIN 

21 

25 

20 

12 

21 

12 

0 

-  1 

28 

22 

20 

13 

30 

31 

27 

24 

21 

26 

20 

12 

12 

4 

9 

30 

13 

17 

23 

37 

48 

24 

20 

20.0 

BENSON 

MAX 

45 

45 

37 

40 

45 

40 

29 

45 

47 

37 

35 

38 

42 

42 

36 

35 

42 

47 

37 

31 

28 

27 

52 

52 

42 

59 

63 

62 

59 

55 

43 

43.1 

MIN 

22 

31 

15 

27 

21 

16 

8 

6 

34 

28 

26 

10 

30 

33 

32 

30 

28 

33 

28 

17 

-  2 

2 

15 

35 

17 

15 

19 

29 

38 

33 

30 

22.8 

BENS  RUN 

MAX 

46 

44 

35 

40 

44 

39 

30 

45 

46 

39 

37 

36 

40 

40 

40 

36 

45 

43 

35 

30 

26 

29 

52 

50 

43 

57 

61 

61 

58 

56 

59 

43.3 

MIN 

30 

31 

23 

28 

28 

18 

14 

13 

35 

30 

28 

20 

29 

35 

34 

32 

31 

34 

28 

11 

8 

9 

22 

35 

22 

22 

25 

37 

36 

35 

35 

26.4 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

38 

38 

38 

39 

43 

34 

40 

45 

43 

42 

37 

45 

40 

38 

42 

40 

38 

47 

40 

31 

26 

30 

58 

53 

40 

49 

59 

48 

52 

43 

42 

41.9 

MIN 

31 

30 

23 

20 

23 

12 

14 

15 

26 

29 

29 

16 

29 

30 

35 

33 

24 

31 

27 

19 

13 

14 

18 

35 

16 

12 

15 

26 

34 

34 

25 

23.8 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 

49 

45 

35 

45 

42 

38 

23 

45 

45 

35 

36 

37 

45 

40 

38 

38 

44 

42 

32 

29 

24 

26 

50 

50 

52 

58 

64 

60 

59 

64 

50 

43.2 

MIN 

19 

28 

22 

23 

18 

14 

2 

0 

32 

25 

25 

6 

32 

31 

30 

30 

20 

29 

26 

15 

6 

0 

9 

32 

18 

10 

18 

36 

40 

31 

25 

21.0 

BLUEFIELD  1 

MAX 

49 

43 

31 

45 

46 

34 

29 

43 

48 

35 

38 

38 

3* 

37 

34 

32 

46 

42 

31 

24 

22 

31 

49 

43 

47 

58 

63 

61 

64 

58 

49 

42.2 

MIN 

26 

29 

L9 

17 

32 

14 

2 

4 

34 

22 

22 

19 

32 

32 

29 

25 

23 

28 

20 

12 

13 

14 

13 

30 

18 

19 

28 

48 

51 

32 

19 

23.4 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

47 

54 

38 

32 

48 

35 

29 

29 

37 

48 

32 

41 

34 

38 

43 

37 

35 

46 

37 

36 

26 

25 

32 

54 

4* 

47 

45 

52 

56 

64 

42 

40.7 

MIN 

28 

34 

27 

23 

24 

22 

12 

10 

10 

30 

28 

22 

26 

33 

34 

31 

28 

30 

31 

19 

19 

15 

15 

15 

24 

20 

20 

24 

38 

38 

25 

24.4 

BRANDONVILLE 

MAX 

33 

37 

32 

28 

35 

34 

24 

22 

41 

45 

28 

28 

37 

36 

32 

32 

31 

39 

35 

35 

18 

IP 

33 

51 

41 

42 

54 

51 

58 

48 

35 

35.9 

MIN 

21 

22 

14 

14 

22 

8 

7 

5 

12 

25 

23 

5 

19 

31 

29 

28 

19 

21 

22 

14 

6 

5 

5 

32 

13 

18 

20 

23 

33 

33 

27 

18.6 

BROWNSVILLE 

MAX 
MIN 

BUCKHANNON 

MAX 

47 

41 

32 

39 

38 

33 

25 

46 

47 

36 

33 

35 

43 

40 

37 

33 

45 

43 

32 

26 

22 

25 

51 

48 

47 

58 

62 

61 

57 

68 

48 

41.8 

MIN 

22 

30 

20 

25 

25 

14 

10 

6 

32 

26 

19 

8 

29 

36 

31 

29 

22 

31 

25 

16 

-  2 

4 

17 

34 

20 

19 

23 

35 

39 

33 

28 

22.8 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 

55 

50 

35 

50 

38 

35 

30 

47 

47 

34 

41 

38 

43 

42 

38 

37 

50 

49 

35 

30 

29 

32 

57 

52 

59 

58 

65 

65 

5  9 

58 

56 

43.7 

MIN 

30 

33 

28 

22 

25 

21 

8 

7 

32 

30 

23 

22 

34 

36 

33 

32 

30 

33 

28 

21 

19 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

22.5 

CAIRO  3  S 

MAX 

48 

43 

35 

43 

40 

33 

27 

39 

47 

35 

32 

34 

37 

40 

39 

36 

48 

44 

37 

30 

20 

27 

55 

50 

42 

58 

67 

63 

57 

51 

42 

41.9 

MIN 

27 

32 

18 

28 

22 

15 

9 

6 

35 

24 

27 

11 

30 

33 

34 

32 

30 

30 

20 

15 

3 

5 

17 

23 

19 

17 

21 

33 

38 

22 

30 

22.8 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

37 

34 

25 

33 

37 

32 

17 

38 

40 

34 

30 

35 

34 

34 

33 

27 

37 

42 

36 

20 

10 

18 

44 

41 

38 

47 

50 

50 

48 

50 

48 

35.5 

MIN 

15 

21 

14 

12 

23 

2 

5 

8 

27 

20 

16 

9 

21 

27 

25 

21 

21 

27 

20 

6 

0 

2 

10 

28 

9 

11 

16 

34 

40 

27 

22 

17.4 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

52 

38 

33 

49 

41 

30 

28 

48 

47 

33 

38 

34 

44 

40 

36 

35 

49 

44 

33 

27 

25 

32 

57 

45 

52 

63 

67 

65 

65 

48 

45 

43.3 

MIN 

32 

31 

26 

30 

29 

21 

13 

11 

31 

29 

23 

22 

33 

36 

32 

31 

31 

32 

25 

19 

17 

14 

22 

35 

24 

29 

29 

55 

43 

33 

28 

27.9 

CHARLESTON  1 

MAX 

46 

54 

42 

38 

50 

41 

31 

30 

49 

56 

35 

42 

37 

46 

42 

38 

38 

50 

39 

34 

29 

28 

35 

58 

42 

54 

64 

68 

64 

57 

39 

44.4 

MIN 

30 

33 

28 

28 

29 

22 

13 

11 

14 

30 

32 

23 

29 

37 

34 

32 

32 

35 

31 

22 

21 

15 

16 

24 

25 

23 

24 

28 

43 

38 

29 

26.8 

CLARKSBURG  1 

MAX 

39 

46 

38 

33 

40 

39 

29 

27 

46 

49 

32 

34 

37 

43 

39 

36 

35 

49 

37 

32 

21 

23 

35 

52 

38 

46 

58 

64 

64 

65 

43 

40.9 

MIN 

25 

32 

20 

18 

24 

IS 

11 

10 

10 

28 

28 

12 

21 

32 

32 

31 

31 

32 

30 

18 

4 

5 

7 

34 

22 

18 

18 

22 

37 

37 

31 

22.5 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

41 

38 

25 

36 

39 

34 

19 

39 

43 

32 

27 

28 

39 

38 

36 

35 

43 

35 

28 

27 

25 

24 

44 

46 

46 

48 

53 

48 

54 

56 

52 

38.0 

MIN 

14 

21 

16 

11 

12 

8 

3 

12 

30 

8 

15 

16 

30 

34 

25 

20 

17 

25 

23 

10 

20 

20 

12 

9 

6 

4 

11 

29 

34 

34 

38 

18.3 

CRESTON 

MAX 

46 

51 

40 

35 

45 

40 

33 

28 

48 

50 

32 

41 

34 

38 

45 

44 

36 

45 

38 

34 

26 

28 

30 

56 

45 

50 

61 

68 

65 

64 

40 

43.1 

MIN 

26 

32 

26 

25 

23 

20 

9 

8 

8 

32 

26 

11 

24 

32 

34 

32 

30 

32 

30 

14 

6 

6 

6 

26 

23 

20 

18 

26 

40 

37 

31 

23.0 

ELKINS  AIRPORT 

MAX 

43 

33 

27 

39 

39 

25 

22 

46 

45 

29 

28 

32 

41 

40 

35 

31 

41 

42 

31 

20 

18 

23 

49 

38 

47 

55 

59 

58 

62 

50 

47 

38.5 

MIN 

22 

27 

21 

26 

26 

13 

9 

7 

28 

26 

6 

4 

28 

35 

29 

28 

23 

30 

20 

4 

-  2 

10 

14 

31 

20 

16 

20 

42 

42 

30 

26 

21.3 

FAIRMONT 

MAX 

43 

36 

31 

38 

36 

27 

26 

42 

47 

39 

33 

36 

40 

38 

36 

33 

47 

40 

30 

20 

22 

27 

52 

38 

44 

57 

62 

56 

57 

50 

41 

39.2 

MIN 

29 

27 

20 

27 

21 

15 

15 

14 

29 

28 

22 

18 

29 

35 

31 

30 

29 

30 

21 

11 

8 

11 

21 

31 

23 

27 

33 

47 

36 

33 

30 

25.2 

FLAT  TOP 

MAX 

45 

32 

22 

38 

41 

23 

20 

39 

43 

25 

30 

35 

32 

33 

29 

25 

37 

34 

26 

17 

16 

25 

45 

34 

39 

54 

53 

54 

58 

45 

44 

35.3 

MIN 

22 

21 

19 

15 

23 

8 

3 

15 

25 

18 

18 

21 

29 

29 

22 

20 

20 

25 

13 

8 

7 

6 

21 

22 

14 

16 

28 

43 

45 

20 

21 

19.9 

FRANKLIN  3  NE 

MAX 

47 

40 

33 

45 

41 

38 

30 

44 

49 

40 

30 

41 

36 

36 

42 

40 

39 

40 

38 

31 

32 

32 

56 

52 

47 

50 

41 

60 

50 

42 

49 

41.6 

MIN 

23 

31 

23 

22 

26 

6 

5 

9 

34 

20 

20 

16 

31 

30 

32 

30 

24 

33 

25 

30 

12 

4 

17 

35 

21 

20 

20 

34 

31 

33 

25 

23.3 

GARY 

MAX 

43 

53 

39 

31 

48 

37 

31 

32 

50 

52 

31 

42 

39 

44 

40 

36 

35 

51 

36 

33 

27 

25 

36 

55 

57 

62 

68 

65 

68 

40 

43.5 

MIN 

28 

34 

23 

20 

25 

23 

10 

10 

10 

29 

28 

23 

32 

31 

34 

30 

28 

32 

28 

19 

20 

20 

16 

17 

21 

25 

24 

45 

39 

24 

24.9 

GASSAWAY 

MAX 

50 

48 

36 

48 

50 

36 

30 

48 

50 

40 

48 

36 

43 

42 

40 

37 

50 

46 

35 

30 

28 

30 

52 

52 

50 

60 

66 

66 

57 

68 

60 

46.2 

MIN 

25 

32 

26 

25 

26 

18 

10 

8 

34 

30 

27 

16 

30 

34 

32 

32 

30 

33 

28 

16 

7 

7 

15 

37 

24 

19 

22 

32 

42 

35 

30 

25.3 

GLENVILLE  1 

MAX 

50 

44 

34 

41 

40 

37 

28 

47 

48 

34 

37 

34 

42 

39 

39 

36 

50 

46 

37 

28 

29 

30 

55 

47 

51 

60 

66 

64 

58 

67 

59 

44.4 

MIN 

26 

31 

21 

28 

23 

18 

10 

9 

33 

29 

16 

28 

30 

29 

35 

32 

34 

35 

28 

17 

6 

8 

19 

31 

29 

28 

28 

33 

40 

36 

28 

25.7 

GRAFTON  1  NE 

MAX 

43 

40 

35 

40 

40 

32 

31 

45 

48 

37 

33 

38 

41 

39 

39 

35 

48 

46 

35 

30 

22 

32 

51 

50 

47 

58 

62 

62 

55 

52 

44 

42.3 

MIN 

23 

29 

17 

26 

25 

11 

13 

10 

34 

27 

27 

10 

29 

37 

30 

23 

24 

29 

25 

18 

0 

6 

16 

35 

5 

18 

22 

34 

38 

36 

29 

22.8 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

43 

52 

41 

36 

45 

42 

33 

31 

49 

51 

33 

39 

35 

44 

45 

36 

36 

50 

39 

34 

27 

29 

32 

56 

41 

53 

62 

68 

64 

70 

38 

43.7 

MIN 

26 

31 

24 

25 

23 

18 

11 

8 

9 

29 

28 

17 

25 

32 

33 

31 

30 

32 

30 

15 

6 

6 

7 

26 

21 

19 

19 

22 

40 

36 

30 

22.9 

HAMLIN 

MAX 

49 

56 

42 

41 

52 

41 

32 

34 

51 

48 

35 

45 

36 

43 

40 

38 

39 

50 

38 

35 

29 

29 

38 

60 

46 

53 

65 

70 

66 

58 

37 

45.0 

MIN 

23 

29 

25 

20 

22 

17 

5 

4 

8 

27 

18 

16 

25 

30 

30 

29 

26 

29 

27 

18 

17 

7 

7 

15 

16 

14 

19 

22 

38 

32 

22 

20.5 

HASTINGS 

MAX 

44 

35 

29 

38 

41 

32 

25 

43 

46 

31 

33 

36 

42 

39 

34 

34 

47 

43 

32 

19 

20 

25 

53 

40 

45 

58 

63 

62 

57 

50 

43 

40.0 

MIN 

29 

27 

20 

28 

27 

13 

9 

7 

29 

29 

13 

13 

30 

35 

32 

31 

30 

32 

19 

2 

-  3 

3 

18 

32 

21 

20 

23 

39 

36 

32 

31 

22.8 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 

46 

54 

48 

35 

50 

40 

33 

31 

48 

46 

34 

41 

35 

41 

41 

37 

38 

45 

42 

35 

26 

25 

33 

57 

42 

50 

60 

66 

62 

55 

38 

43.0 

MIN 

28 

32 

27 

27 

28 

21 

9 

8 

8 

30 

27 

21 

27 

32 

33 

31 

30 

31 

30 

21 

17 

9 

10 

27 

21 

21 

21 

25 

37 

36 

29 

24.3 

HOPEMONT 

MAX 

35 

32 

26 

32 

32 

28 

20 

37 

41 

29 

25 

33 

30 

34 

33 

28 

14 

37 

30 

20 

12 

19 

43 

43 

37 

49 

54 

52 

50 

44 

40 

34.2 

MIN 

16 

23 

14 

15 

16 

4 

7 

9 

27 

22 

19 

10 

25 

27 

26 

24 

20 

27 

18 

8 

2 

6 

13 

27 

9 

9 

20 

30 

34 

24 

24 

17.9 

HUNTINGTON  1 

MAX 

53 

49 

36 

50 

40 

38 

32 

49 

47 

34 

40 

34 

38 

40 

38 

38 

47 

44 

33 

29 

27 

34 

58 

53 

49 

61 

67 

64 

59 

49 

44 

44.3 

MIN 

34 

33 

28 

27 

29 

22 

9 

9 

33 

30 

23 

22 

32 

38 

32 

32 

31 

33 

30 

21 

18 

10 

20 

32 

21 

21 

26 

48 

39 

35 

27 

27.3 

HUNTINGTON  MB  CITY 

MAX 

54 

43 

34 

52 

40 

33 

33 

49 

47 

34 

44 

35 

41 

41 

38 

38 

49 

42 

34 

28 

28 

36 

59 

46 

52 

62 

69 

66 

55 

45 

45 

44.3 

MIN 

37 

32 

26 

31 

28 

22 

14 

14 

32 

31 

26 

26 

35 

38 

32 

32 

34 

33 

25 

21 

19 

15 

26 

33 

25 

25 

30 

48 

39 

35 

31 

28.9 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 

39 

42 

36 

41 

45 

39 

35 

44 

58 

43 

40 

41 

40 

49 

43 

44 

39 

48 

43 

34 

28 

32 

52 

53 

43 

49 

56 

55 

55 

46 

43 

43.5 

MIN 

29 

31 

21 

20 

27 

17 

14 

15 

30 

32 

31 

19 

31 

33 

38 

35 

27 

34 

30 

21 

13 

14 

20 

37 

23 

15 

18 

28 

37 

35 

28 

25.9 

KEYSER 

MAX 

39 

40 

35 

41 

42 

38 

30 

46 

51 

40 

34 

42 

38 

41 

42 

39 

36 

43 

38 

31 

23 

29 

54 

53 

44 

47 

56 

54 

52 

43 

42 

41.4 

MIN 

28.' 

32 

24 

21 

28 

16 

18 

16 

30 

30 

29 

20 

32 

32 

36 

34 

27 

33 

30 

19 

13 

16 

16 

37 

26 

17 

21 

32 

39 

36 

29 

26.4 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 

40 

36 

25 

36 

39 

30 

20 

45 

40 

28 

27 

37 

39 

39 

32 

25 

35 

37 

25 

25 

16 

24 

46 

57 

53 

54 

56 

45 

36.1 

MIN 

16 

22 

16 

17 

19 

7 

2 

-  3 

27 

20 

13 

1 

28 

31 

25 

21 

19 

25 

20 

11 

-17 

-  5 

5 

12 

30 

36 

25 

21 

15.9 

S*«   Reference  NoMs  Following  Station      Index 
-   146    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST   VIRGINIA 
DECEMBER    195* 


LEWIS8URG 


LONDON  LOCKS 


MAO  I  SON 


MANNINGTON  1  N 
MARTINSBUR6  CAA  AP 
MATHIAS 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 


PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

RAVENSNOOD  DAM  22 

RICH WOOD  2  N 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  01  Month 


50   45 
24   28 


46   55 
27   36 


48   53 
31   34 


45   54 
26   34 


44   38 
24   31 


38   39 
32   26 


40   39 
21   31 


40   45 
26   31 


39   40 
24   34 


40   43 
24   31 


38   3  5 
29   28 


40   39 
25   30 


38   38 
30   30 


45   43 
29   30 


43   49 
26   29 


47   37 
32   29 


43   33 
30  I  26 


40   35   27   40   49 


34   48 
14   14 


39   33 
29   26 


48   40 
33   35 


40   39 
25   33 


42   38 
17   20 


37   38 
28   33 


46   54 
34   34 


53   47 

28   23 


47   44 
22   28 


51   48 
32   32 


42   39 
24   24 


54   47 
28   32 


39   39 
23   30 


41   37 
25   30 


50   46 
28   31 


32   40 
20   15 


45   52 
22   31 


40   48 
27   31 


45   46 
20   23 


49   48 
25   30 


38   38 
30   28 


40   37 
27   30 


39   47 
27   32 


49  39 

28  2  3 

34  50  39 

26  28  24 

39  40  32 

22  22  12 

40  45  29 
21  28  17 

43  40  37 
15  24  14 

32  38  38 

19  25  16 

47  42  38 

21  26  17 

44  42  40 
18  22  14 

38  37  26 

26  19  13 

40  39  30 

23  29  15 

38  38  30 
30  23  12 

39  41  32 

27  28  16 

30  45  39 


39   30 
25   19 


46   42   38 
24   26   17 


39   42   2  8 


33  36  32 

22  26  15 

31  45  40 

26  24  22 

49  45  40 

27  25  19 

43  37  34 

19  19  15 

48  48  40 

29  28  20 

39  40  32 

19  28  12 

49  45  39 

30  26  20 


43   43 
19   27 


38   39 
24   28 


47   42 
28   28 


30   45 
19   22 


35   42   40 


49   43   33 
26   25   17 


29   47 
12   13 


33  31  48 

12  12  13 

32  41  48 
8  5  33 

33  44  49 
18  14  33 

28  40  54 


30   28   43 


50  57 

10  33 

47  55 

4  26 

43  47 
15  29 

45  50 

14  31 

40  46 

17  33 

45  46 

11  30 

25  47 

7  10 

44  46 

15  29 

46  48 

15  30 


31 

49 

13 

12 

23 

41 

2 

0 

29 

28 

15 

15 

35 

34 

10 

10 

36 

29 

30 

39 

28 

15 

16 

17 

38 

30 

30 

40 

cb 

9 

10 

9 

41 

39 

29 

27 

24 

18 

15 

10 

31   48   46 


25   43   49 


10   12   35 


20   43   44 


29   49   44 


20   32   44 


31   29   42 


30   32   49 


30   50   49 


35  34  34 

23  21  15 

48  34  37 

32  30  26 

50  40  44 

30  23  30 

50  34  43 

31  30  24 

34  34  38 

29  2  0  6 

41  36  40 

32  26  19 

40  33  40 

30  21  12 

46  32  36 

29  27  14 


34  26  16 

42  36  38 

30  28  11 

31  31  39 

28  21  17 

34  3  5  40 

29  2  3  18 

35  38  41 
29  27  18 

36  39  35 

29  27  17 

50  30  37 

24    9  18 

31  35  34 

29  22  20 

33  39  35 

30  25  23 


42   36   38 
31   29   16 

30   30   39 


46   35 
30   28 


33   43 
29   23 


36   40   35 
30   23    8 


37  40  36 

30  27  21 

26  29  37 

20  20  14 

34  40  33 
30  27  20 

42  35  40 

32  30  16 

35  33  33 


33   38   34 
28   26   IS 


47   32   44 
13   18   20 


30   40 
24   24 


46   33   35 
29   25   15 


56   4  0   36 
31   28   13 


34   40   37 
28   24   15 


34   38   36 
28   25   21 


15   IG   17 


35 

37 

42 

27 

14 

31 

31 

34 

35 

28 

13 

22 

35   46 
28   33 


35  41  38 

28  32  30 

46  42  41 

32  36  35 

50 
34 

37  45  41 

31  35  34 

42  40  39 

22  32  32 

36  44  43 
31  33  36 

34  35  40 

30  30  30 

35  42  39 

23  31  33 

37  37  43 

31  32  32 

39  35  40 

29  31  31 


39 

40 

30 

35 

40 

40 

29 

35 

53   41 
31   32 


42   40 
28   36 


39   39   39 

24   34   29 


39   39   36 
30   36   32 


41   40   36 
31   36   33 


39 

35 

43 

40 

39 

32 

32 

33 

33 

26 

45 

43 

34 

29 

42 

29 

28 

23 

20 

16 

45 

34 

40 

39 

38 

2*. 

32 

33 

33 

27 

36   42 
30   34 


39   39 
36   32 


31  34  29 

40  40  39 

32  37  32 

38  40  32 

31  31  25 

41  40  40 

32  32  33 

37  35  42 
32  32  34 

38  39  37 
27  35  32 

40  39  38 

32  36  32 

37  34  42 

24  13  19 

34  35  40 

26  33  32 


34   40   39 
23   33   33 


40   35   44 
22   31   31 


46   45   40 
32   36   33 


32   42 
25   23 


38   39 
33   33 


39   40 
32   31 


38   37 
33   31 


34   47 
31   28 


41   38 
32   27 


37   35 
30   22 


35   35 
31   30 


41   38 
33   26 


39   37 
33   24 


33   47 
30   28 


35   48 
33   33 


38   42 
32   32 


35   44 
32   29 


33   32 
26   24 


35   45 
31   31 


38   45 
32   32 


33   27   23 


33   24   22 


29   52   48 


49   54   60   55   60   63   43  '  41.6 


10   32  !  20   16   24   34 


30   19   22.2 


26 

35 

20 

20 

26 

32 

15 

15 

52  j  45   43   53 
20   29   24   27 


54   41   51   56 


63   62   67 
28   47   40 


62   66   70 


39  34  27 

31  23  21 

34  24  23 
23  16-4 

41  29  26 

27  18  15 

35  28  21 
25  11  10 

37  31  20 

29  17  2 

39  33  25 

30  16  13 

40  33  25 


44   35 
34   26 


28   34 
14   15 


19   27   24   24   29   42   40 


50   56   63   64   68 
23   24  I  27   45   39 


27   53   50   44   57   63   61   57   57 


1   15   31 


11   20  |  32   36   34 


30   55   48  !  42   49   54  I  54   56   45 
15   21   35  I  21   17   19  I  28   36   36 


29   54   52   43   52   61  i  62   54   41 

2   15   36   19   17   21  I  33   39   35 


24   33 
2    6 

32   60 


53   39   46   58 
32   19   19   19 


60   55   47   54   63 
17   37   21   17   19 


11 

21   20 


37   24 
13    7 


31   60   55   48 

4   11   36   19 


40   42   57   62 
31  !  22   29   32 


62   61   59 
23   36   35 


62   55   44 

30   40   37 


63   59   42 
26   39   35 


62   53   51 


24  50 

10  23 

23  52   50   45   58   62   62   58   56 

9  18   35   21   23   25  I  36   36   36 


58   58   50 
42   34   33 


26 

24 

28 

50 

46 

42 

56 

61 

16 

12 

12 

22 

32 

20 

22 

28 

25 

27 

29 

44 

43 

47 

60 

65 

14 

3 

7 

21 

33 

25 

21 

24 

30 

21 

23 

31 

51 

41 

48 

59 

15 

11 

6 

10 

27 

22 

21 

26 

31   22   25  i  28   53   41 


65   59   53 
38   35   34 


63   63   63 
36   51   35 


58   63   62   53   47   42   40. 


40 

43 

4 

28 

28 

1 

42 

44 

2 

29 

26 

3 

39 

43 

6 

27 

26 

5 

42 

41 

6 

31 

21 

5 

42 

41 

7 

29 

25 

8 

47 

40 

,8 

22 

22 

■  6 

37 

39 

9 

32 

22 

ll 

41 

43 

7 

25 

25 

0 

42 

43 

1 

23 

22 

■  1 

41 

39 

2 

31 

25 

ll 

44 

42 

ll 

31 

25 

■  3 

43 

41 

•  5 

34 

26 

>0 

44 

42 

i2 

32 

25 

■  3 

38 

40 

■  2 

2  3 

22 

■  1 

24   32   24   31   30   41   36   34   32   26.0 

41.6 
27.1 


32   23   25  \    30   55   42  |  47   59   65  I  63   54   46   43 
21   15   11   11   23   34   26   27   30   40   37   35   33 


34   23 
17   14 


32   59   58   50   55   64  ,  60 

7   19   39  !  30   18   25   34 


27 
22  i  17 


47   44  '  50   54   61   56   59 


36   35 
30   29 


38   44 
31   31 


31   38 
25   22 


37   46 
31   32 


28   37 
22   22 


37   46 
32   31 


39   40 
33   26 


33   35 
30   27 


35   48 

30   30 


38   35 
19   15 


35   31 

28   26 


36   36   45 
32   28   32 


40  33  26 

29  19  13 

37  35  29 

29  21  19 

36  30  25 
26  16  13 

30  25  24 
23  13  11 

37  30  30 


25 
5 

22  29  52 

14  17  28 

30  36  44 

16  13  14 


24  .  11   15   20   30 


60   51 
23   20 


40  45 

18  20 

54  57 

21  25 

60  66 

18  22 


57  51  42  40 

25  39  36  30 

63  56  62  41 

26  39  40  26 


41   37   34   28 


39   53   58   56 
13   16   18   31 


16   15   10   23   29  i  22 


23   15   20   48   42 


10 


13   28  !  19 


2B   26   32   56   54 


41   39   40   44 
33   25   26   27 


35   46   45 
27   27   32 


34   42   42 
31   32   32 


41   33   25   32   58   55 
30   18   12   15   17   39 


27   50   47 
12   13   34 


30   55   53 


12   18   35 


25   37   52 
8   16   32 

25   30   57 


34 

28 

20 

27 

14 

7 

35 

27 

25 

27 

18 

9 

25 

24 

20 

8 

13 

-  4 

35 

33 

30 

2K 

12 

15 

38   32   22 


35 

28 

27 

33 

28 

17 

4 

B 

32 

25 

25 

27 

22 

16 

10 

12 

34 

28 

24 

27 

20 

16 

9 

9 

59 

65 

23 

26 

54 

59 

25 

32 

60 

66 

20 

24 

63   57   57   43 
42   38   35   30 


44.2 
25.9 

39.7 
16.0 

37.8 
24.5 

42.6 
25.3 

44.2 
24.8 

39.0 

20.5 

45.0 
27.0 


57 

54 

38 

3 

24 

24 

21 

5 

57 

42 

44 

1 

35 

30 

26 

16 

45   49   57 
19   14   17 


52 

55 

19 

24 

60 

66 

28 

32 

47   43   50 
15   19   37 


50   55 
17   22 


41  45  55 

19  18  18 

42  45  55 

20  14  17 


60  58  43  41 

28  38  36  27 

47  54  56  47 

32  39  34  31 

62  59  58  43 

47  39  34  29 


50   55   59   65 
14   35  I  25   21   24 

49   45  '■   43   57   60 


21   33   19   26 


50   50  |  41 
16   35  '  15 


26   46   38   21 


61  60  54  37 

32  36  32  31 

64  65  45  45 

18  42  34  24 

64  63  63  54 

38  47  34  29 


23  I  36   34   34 


50   40 
32   33 


38   33   24 


24   37   57  I  38   45   60  I  65   64   66   40 
5    9   36  I  22   20   20  I  24   39   38   31 


42.2 
24.8 

39.5 
24.0 

43.5 
26.6 

36.2 

15.7 

40.7 
21.9 


40.4 
22.7 

42.6 

20.8 

45.1 
25.1 


41.0 
23.5 


Sm  R.leronc*  Not..  Following  Station     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


WEST  VIRGIN!* 
DECEMBER  195* 


Day  Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14 

IS 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

« 
> 
< 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

41   42   38 
31   31   19 

47   47   33 
23   29   25 

51   62   45 
23   35   30 

46   53   41 
29   33   29 

33   39   3$ 
20   31   16 

45   41   35 
25   19   19 

36   55   39 
22   22   25 

36   49   41 
28   29   22 

30   29   43 
15   17   17 

30   43   50 
5    4   32 

37   39   49 
13   12   13 

29   32   49 
12   12   15 

46   36   46 

30   27   19 

38   37   35 
26   24   17 

49   41   49 
32   31   32 

48   37   41 
30   30   24 

43   51   40 
21   29   31 

35  43   39 
34   34   34 

39   50   41 
34   38   36 

36  43   *1 
29   35   3* 

36   35   43 

31  31   29 

36  41   40 
29   27   33 

38   39   41 

32  31   34 

37  38   49 
32   32   34 

38   38   20 
28   16    7 

35   30   22 
28    9   13 

40   35   29 
31   25   22 

40   35   28 
30   23   20 

23   33   51 
10   13   31 

29   52   51 
9   10   15 

29   39   64 
23   18   18 

26   34   58 
13   14   25 

39   45   S« 
21   22   26 

48   53   61 

20   14   19 

48   57   64 
26   22   26 

42   52   61 
25   24   25 

60   58   53   42 
31   34   35   27 

55   62   6*   4* 
31   47   34   22 

72   65   65   40 
26   46   39   26 

66   65   57   39 

28   41   39   30 

40.8 
24.1 

42.* 
22  f  9 

46.7 
27.2 

43.5 
26.6 

See   Reference   Notes  Following  Station       Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1954 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 

4 

T 
2 

1 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

8.0 
8 

T 
8 

T 
8 

.1 
7 

T 
6 

2.0 
6 

3.0 
6 

T 
5 

T 
4 

4.0 
8 

1.0 
9 

T 
9 

T 
9 

6 

.5 
6 

T 
6 

6 

6 

5 

T 

T 

T 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

2.0 
2 

3.0 

5 

2.0 
7 

T 

BLUEFIELD  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

1 

T 

1.5 

1 

3.0 
4 

3.0 
4 

1.5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

BLUESTONE  DAB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

T 

T 

T 

BUCKHANNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
T 

.3 

T 

.1 

T 

2.2 
2 

2 

.6 
2 

.5 

T 

T 

1.4 
1 

1.0 
1 

T 

T 
T 

.5 

T 

.6 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.3 
4 

6.0 
8 

T 
8 

6 

6 

2.0 

7 

7 

T 
3 

6.0 

9 

4.0 
10 

.5 
10 

2.0 

10 

T 
8 

3.0 
10 

4.0 
12 

10 

T 
10 

2.0 
12 

2  .0 
12 

2.0 
12 

.5 
12 

12 

.3 

12 

12 

12 

10 

7 

1 

T 
T 

T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

1.8 

1 

1  .5 
1 

T 
1 

T 

1 

1 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

3.5 
4 

T 
2 

2 

1.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

3.0 
3 

3 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

T 

.8 
1 

1 

ELK INS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.5 
1 

T 
2 

T 
1 

1.5 
3 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 

1  .0 
1 

.5 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.5 

3 

T 
3 

1.0 
3 

T 
T 

.8 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
T 

1 

11.0 

11 

11 

11 

.9 
5 

.3 
5 

5 

T 
4 

1.2 

6 

.2 

6 

1.6 
4 

6 

6 

T 
3 

1.4 
3 

1  .3 
5 

T 
6 

6 

5 

3 

3 

2 

2 

GLENVILLE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

2.2 
2 

T 
2 

T 

1.8 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

GRAFTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.8 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

HUNTINGTON  TO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

.1 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

2.2 

1 

1  .8 
3 

T 
2 

1 

1 

KEYSER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

5.5 

6 

4 

.2 
4 

.2 
3 

.5 
3 

2 

.1 

1 

12.0 
13 

12 

.5 

10 

7 

6 

3.0 

8 

6.0 
14 

11 

9 

7.5 
14 

6.5 
19 

14 

12 

10 

- 

- 

- 

8 

6 

2 

T 

LOGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.5 
3 

1.0 
2 

T 
1 

T 

1 

MAHTINSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

.2 

T 

T 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

.3 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

1 

T 
2 

1.0 

T 

1 

.5 

T 
T 

T 

T 

1.7 

1 

2.3 
3 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
2 

2 

2 

.3 
2 

1 

1 

T 
1 

T 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

.1 

1 

T 
1 

1.2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

.4 

.9 

1 

T 

1.5 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

.5 
T 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.2 
2 

3.3 

3 

3 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

4.5 

5 

3 

1.0 
2 

T 
T 

1.0 

1 

8.0 

8 

5 

.5 
4 

2 

4.5 
4 

4.0 
6 

2 

2.5 
2 

6.5 

7 

2.0 
8 

6 

5 

2 

2 

T 

T 

RAINELLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
4 

1.0 
4 

1.5 
3 

2.0 
3 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

2 

T 
1 

5.5 

6 

7.0 
8 

T 
8 

7 

5 

4 

RICHWOOD  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

1.0 

1 

1 

1 

5.0 
5 

5 

4 

3 

1 

5.0 
5 

5 

.5 

6 

3.0 
6 

3.0 
9 

9 

9 

6 

2 

2 

1 

1 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

1 

.5 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

3 

1.0 
4 

1 

1 

2.0 
2 

T 
2 

T 
T 

1.0 

1 

4.5 
5 

.5 

5 

T 
5 

4 

- 

T 

T 

T 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

WESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

4 

.9 
4 

3 

1.5 
3 

T 

2.2 

T 

.2 

T 

.6 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 
1 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WEST   VIRGINIA 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

&    § 

S    B 

%  s 

<  2 

11 

> 

< 

a 
£  S 

•K 

3,  1 

8 

S 

a 

S 

.3 

* 
Q 

Q 

V 
D> 

a 

No.  o(  Days 

0 

B 

s  s 

J   Z 
l| 

>- 
Q 

£ 

0 

O 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

0 

a  g 
as 

™  a 
2  o 

9 

a 

e 

6 

0 

2 

0 

o 
to 

§•< 

°  t 

o  t 

o& 

0 

°2 

HO 

JULY   1954 

FRANKLIN   3   NE 

86.6 

56.5 

71.6 

99 

14 

47 

17+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.57 

2.88 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

AUGUST  1954 

GRANTSVILLE    2   NW 

85.1 

61.4 

73.3 

96 

1 

47 

12 

7 

0 

0 

0 

6.65 

1.44 

1 

.0 

0 

12 

4 

2 

SEPTEMBER  1954 

GRANTSVILLE    2   NW 

82.5 

54.3 

68.4 

97 

6+ 

41 

23+ 

6 

0 

0 

0 

1.87 

.89 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

OCTOBER   1954 

GRANTSVILLE    2   NW 

69.7 

44.5 

57.1 

88 

5+ 

28 

20 

0 

0 

5 

0 

3.56 

1.00 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  |  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

FEBRUARY    1954 

WEST    MILFORD 

" 

.18 

.28 

.10 

.18 

.OS 

_ 

UARCB    1954 

WEST    MILFORD 

1.69 

.02 

.06 

.02 

.31 

.31 

.29 

T 

.29 

.15 

.17 

T 

T 

.11 

.10 

.39 

T 

3.91 

APRIL   1954 

WEST    MILFORD 

T 

.09 

.03 

.08 

.11 

.37 

.03 

.33 

.42 

.65 

.08 

.01 

.60 

.38 

3.18 

MAY    1954 

WEST    MILFORD 

.47 

.07 

.67 

.24 

.48 

.32 

.11 

T 

.09 

T 

.18 

.02 

.58 

3.23 

JUNE    1954 

WEST    MILFORD 

.21 

.12 

.29 

.26 

.05 

T 

.40 

.44 

.38 

.02 

.18 

.30 

.43 

.67 

T 

3.75 

JULY  1954 

FRANKLIN  3   NE 

.60 

.15 

.05 

.20 

.10 

2.88 

.30 

.29 

4.57 

AUGUST   1954 

GRANTSVILLE   2   NW 

1.44 

.02 

.35 

.45 

.44 

.01 

.01 

.17 

.03 

.71 

.24 

.71 

1.03 

.02 

.40 

.22 

.01 

.39 

6.65 

SEPTEMBER  1954 

CENTRAL I A 

.01 

T 

T 

T 

.45 

.37 

.88 

.34 

.10 

2.15 

GRANTSVILLE    2    NW 

.06 

.61 

.02 

.89 

.25 

.04 

1.87 

OCTOBER   1954 

CENTRAL I A 

.16 

1.76 

.48 

.36 

.29 

T 

3.42 

.01 

.57 

.95 

.40 

.43 

.08 

8.91 

GRANTSVILLE    2    NW 

.07 

.06 

.10 

.04 

.33 

.36 

1.00 

.03 

.03 

.12 

.01 

.02 

.38 

.55 

.27 

.19 

3.56 

RENICK    2    S 

.07 

.54 

.38 

T 

.13 

2.57 

.70 

.54 

.06 

T 

4.99 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

JULY  1954 

FRAMKLIN  3  NE 

MAX 
KIN 

92 
59 

93 
59 

90 
60 

81 
61 

83 
67 

86 
49 

87 
50 

79 

61 

80 

51 

80 
52 

78 
56 

87 

52 

95 
60 

99 
66 

95 
65 

79 
51 

83 

47 

87 
60 

86 
65 

94 
57 

80 
62 

82 
65 

B2 
50 

82 

47 

83 
50 

84 

50 

90 
51 

91 

54 

90 
54 

93 
60 

94 
60 

86.6 
56.5 

AUGUST  1954 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
I1IN 

96 

67 

86 
64 

83 
65 

B4 
62 

84 

82 
59 

81 
56 

83 

55 

86 
62 

80 
61 

84 
53 

74 
47 

75 
50 

81 
54 

71 
60 

87 
65 

92 

64 

91 
60 

84 
53 

89 
65 

81 
66 

84 

61 

90 
65 

91 
67 

94 
67 

93 
67 

88 
67 

89 
59 

86 
64 

88 
65 

80 
56 

85.1 
61.4 

SEPTEMBER  1954 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
UIN 

75 
50 

79 
50 

81 
53 

88 
58 

90 

58 

97 
63 

97 
64 

93 
66 

81 
57 

85 
62 

86 
58 

70 
48 

74 

■17 

85 
51 

86 
59 

89 

57 

90 
56 

89 
59 

89 
63 

80 
61 

74 
43 

70 
43 

72 
41 

71 
41 

80 
46 

83 

54 

80 
49 

83 
50 

64 

57 

91 
64 

82.5 
54.3 

OCTOBER  1954 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

83 

68 

84 
67 

81 
62 

84 
61 

88 

67 

88 
58 

60 
35 

58 
31 

66 
34 

73 
54 

82 
52 

86 
55 

87 

56 

82 
58 

B2 
53 

55 
39 

55 
39 

60 
39 

60 
31 

55 
28 

57 
30 

62 
36 

66 
34 

72 
37 

75 
35 

76 
37 

65 
50 

65 

34 

61 
35 

54 
33 

40 
32 

69.7 
44.5 

i  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ABERDEEN 

AL BRIGHT 
ALDERSON 

ALEXANDER 

ALPENA  1  NW 

(.R80VALE  2 

ARNOLD 

AJn,N%    r.ONC0RD  COLLEGE 

SAYARt 

&ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  0AM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 


BERKELEY  SPRINGS 

BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 
BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 
BUCKHANNON 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  SI 


0633 

0645 
0661 
0679 
0687 

0710 
0718 
OB  24 

0B44 


"OREST 


CAIRO  3  S 

CAMOEN-ON-GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 


CLENDEN1N  2  SW 

COBURN  CREEK 
CRANBERRY  GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
DAILEY  1  NE 

DAVIS 

OAVISSON  RUN 
OUCK  CREEK 
EAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
F  INK  RUN 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

FREEMANSBURG 
GARY 

GA5SAWAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 
GRIFFITHSVILLE 

HACKERS  CREEK 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 
HUNDRED 
HUNTINGTON  I 
HUNTINGTON  WB  CITY 
IAEGER 

IRELAND 
ISAACS  CREEK 

JANE  LEW 

JESSE  RUN 
KEARNEYSVI 


E  1 


KERMIT 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRA80W  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG 

LINOSIDE 

LITTLE  Srf-IN  CREEK 

LIVERPOOL 

LIXKNEY 


UPSHUR 
PRESTON 

MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

POCAHONTAS 
LEWIS 

MERCER 
GRANT 
RALEIGH 

BARBOUR 
WOOD 
NICHOLAS 
HARRISON 

PLEASANTS 

MORGAN 

LEWIS 

LEWIS 

NICHOLAS 

MERCER 

MERCER 
SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
LEWIS 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 

WAYNE 

RITCHIE 

WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 


2013 
2022 
2054 
2151 

2209 
2217 

2486 
2636 
2701 


3238 

3353 

3361 

3541. 
3630 

364B 
3749 

3793 
3816 
3846 


4478 
4499 

4559 
4619 
4763 


County 


&  a 


HARRISON 
CLAY 


HARRISON 

POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 
RANDOLPH 

TUCKER 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 

RANDOLPH 
MARION 
UPSHUR 
MERCER 

ENDLETON 

EWIS 
MC  DOWELL 
BRAXTON 
GILMER 
TAYLOR 

CALHOUN 
LINCOLN 

HARRISON 
BARBOUR 
LINCOLN 

JEFFERSON 

WETZEL 

MASON 

PRESTON 

LEWIS 

MARION 
WET2EL 
CABELL 
CABELL 

MC  DOWELL 

LEWIS 

HARRISON 
LEWIS 
LEWIS 
JEFFERSON 


MINGO 

1INERAL 
RANDOLPH 
HARRISON 

5002 ,  MONONGALIA 

i  GREENBRIER 
i  MONROE 
.  LEWIS 
I  JACKSON 
GILMER 


6  52 

a  57 

6  49 

9  08 
39  16 

9  09 
J  58 


19  3 

39  4: 

38  25 
38  25 


39  06 
39  06 
39  23 


79  56 

81  45 
81  10 

80  33 


7B  14 
BO  21 

80  26 
BO  47 

81  13 

81  13 
80  53 

82  12 

79  37 

80  29 

79  15 


81  10 
80  36 
T9  26 


79  28 

80  24 
60  24 


60  31 

61  33 

80  46 
60  51 
60  00 

81  06 

81  54 
80  26 
80  07 

82  06 


82  11 

79  31 

80  22 

80  08 
80  27 
82  22 


80  30 
80  25 

BO  20 


80  05 
80  30 
79  51 


Obser- 
vation 

time 


Observer 


L.    ESLE    BOND 

MONONGAHELA  POWER  CO 

CHARLES  L.  LOBBAN   2  3  5 

MRS.  OALPHON  RIFFLE  CLOSED  12/34 

WILLIS  G.  GAINER 


NETTIE  R.  SHEETS 
WARD  B.  PERRINE 
CONCORD  COLLEGE 
HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 


GEORGE  R.  HILLYARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  JOHNSTON 


MRS.  C. 


REA 


H.M.  RUPPENTHAL  III 
MRS.  A.  P.  SWISHER 
WILLIAM  K.  BUTCHER 
HAMILTON  GAS  CORP 
C.  K.  CALDWELL 

OTA  C,  K.EENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERLIN  H.  ADKINS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
M.  D.  HAWKINS 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
ROLAND  H.  SCOTT 
FOREST  CUSTODIAN 

EUREKA  PIKE  LINE  CO 
WILLIAM  F.  COHPTON 
GEORGE  S.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

W.  VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAY 
SARAH  6.  FRANKFORT 
MUNICIPAL  WATER  PL 

BERTHA  J.  YOUNG 

RITCHIE  GREATHOUSE 
FEDERAL  PRISON  CAMP 

MISS  BELLE  BLAIR 
MRS. NELLIE  B. ARTHUR 
LAURA  E.  FULWJDER 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 
MRS. DOROTHY  FOGG 
MRS.  A.  E.  TALBOTT 
MR.FLAVIUS  E.  BROWN 
MRS. S.R. HARRISON, JR 

MRS. LILLIAN  BENNETT 
CITY  FILTRATION  PL 
LAYTON  THARP 
FRED  E.  BOWLING 
DICK  B.  MURPHY 

EQUITABLE  GAS  CO 
WM.  L.  DAUGHERTY 
AUSTIN  D.  DUCKWORTH 
F  t  K  WELLS 

FRED  G.  Z1NN 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 
WADE  D.  ALLMAN 
MRS. OPAL  R.JACKSON 
W.  VA  WATER  SVC  CO 


IISS  E. 


HUE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  F.  DULIN 
MAPLE  H.  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGRS.  IT.  0   HI.  CO 
H.  N.  ROBINSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

JEFF  LOCKHART,  JR. 

ROBERT  CRAIG 
MRS.  C.  A.  MOORE 
MRS.  RETA  GOLDSMITH 
MRS.  JAMES  MYERS 
UNIVERSITY  EXP  STA 

ROY  A.  DEMPSEY 
DAVID  A.  ARNOLD 
FOREST  CUSTODIAN 
W.  M.  BENNETT 
WEST  PENN  POWER  CO 

HUGH  A  SCOTT 

LOUIS  E.  CANT JBERftY 

BETTY  J.  RADABAUGH 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 


CLOSED  12/S4 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 


2  3  5 

CLOSED   12/54 
CLOSED    12/54 
2   3    5 
2   3    5        7 


2   3    5 

2   13 

9 
2    3   3 

I 
2)3 


CLOSED  12/33 


CLOSED  12/34 

2  3  3   7  C 

2  3  3   7 
CLOSED  12/34 
2  3  3   7  C 

2  3  5     C 


2  3  3     C 

2  3  5     C 

2  3  5   7 

2  3  3   7 

2  3  3 

C 
CLOSED  12/54 

C 
2  3  5 


CLOSED  12/34 


Obser- 

Station 

i 

County 

*m 

I 

i 

| 

•J3 

vation 
time 

Observer 

Refe 
to 

r 

1 

s 

Q 

1 

i 

I 

> 
9 

1 

tables 

LOOKOUT  2 

5400 

FAYETTE 

7 

98  04 

BO  3B 

2300 

JOHN  0.  WADE 

9 

■4ADIS0N 

5563 

BOONE 

38  03 

61  49 

673 

SA 

VA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  19 

KAN 

5600 

LOGAN 

3 

37  44 

61  39 

7S0 

fcP 

RUSSELL  E.  WHITE 

9 

NIANNINGTON  1  N 

56  2] 

MARION 

6 

39  33 

80  21 

974 

6P 

60 

JAMES  N.  MORGAN 

2  9  3 

MANNINGTON  1  W 

5626 

MARION 

6 

39  32 

80  22 

99S 

BA 

ORA  G.  FROST 

1 

MARLlNTON 

56  7  2 

POCAHONTAS 

7 

38  13 

60  OS 

21S0 

MID 

CECIL  A.  CURRY 

c 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

3707 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  39 

537 

HID 

MiD 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  13 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9 

39  28 

78  00 

533 

MID 

ROBERT  L.  CR1SWELL 

c 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9 

SB  32 

7B  32 

1623 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

2  13 

c 

MATOAKA 

57-7 

MERCER 

7 

37  26 

Bl  13 

2600 

7A 

NOVELDA  THOMPSON 

3 

MC  MECHEN  DAM  13 

se*i 

MARSHALL 

6 

39  39 

60  44 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

8 

39  29 

60  52 

730 

LAWRENCE  A.CRUMRINE 

2  3  3 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39  03 

76  5B 

620 

5P 

MRS.  LOLA  H.  VANCE 

2  3  3 

c 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

616S 

HARDY 

9 

39  09 

78  54 

BOO 

» 

MRS.  JOHN  W.SAVILLE 

2  3  5 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

6J02 

MONONGALIA 

6 

39  38 

79  55 

1243 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  15 

7 

MORGANTOWN  LOCK  &   DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  56 

623 

7P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

MOUNT  CLARE 

6276 

HARRISON 

6 

39  IS 

80  20 

1040 

60 

JOHNNY  CHISLER 

CLOSED 

12/34 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

9 

19  17 

79  14 

2850 

a  a 

JOHN  E.  ELR1CK 

1 

C 

NAOMA  1  SE 

6362 

RALEIGH 

37  52 

81  30 

1203 

7A 

HARLEY  C.  WALKER 

3 

c 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

B 

40  30 

60  37 

671 

60 

60 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15 

7 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

C 

39  39 

60  52 

637 

6P 

6P 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

2  3  5 

7 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37  58 

61  09 

1991 

7A 

MILES  M.  MARTIN 

2  3  5 

C 

OMPS 

6674 

MORGAN 

9 

39  30 

76  17 

930 

JULIA  M.  HOVERMALE 

PARKERSBURG  CAA  AIRPORT 

6849 

WOOO 

39  21 

81  26 

837 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM 

2  15 

PARKERSBURG  WB  CITY 

6659 

WOOD 

8 

39  16 

81  34 

615 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

7  C 

PARSONS  2 

1668 

TUCKER 

2 

39  06 

79  41 

1900 

6P 

6P 

DELBERT  ROY 

2  9  5 

7 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

6P 

MRS.  8ESS  S.  MOHL 

2  9  5 

7  C 

PHILIPPI 

6  9fc2 

BARBOUR 

\0 

39  09 

BO  02 

1281 

7A 

MRS.  MAX1NE  LEACH 

9 

PICKENS  1 

6  991 

RANDOLPH 

.0 

38  40 

80  13 

2695 

7P 

NELL  BENNETT 

2  9  9 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

M 

6A 

C.  A.  SUTER,  JR. 

2  9  3 

PINEVILLE 

-'02  9 

WYOMING 

3 

37  35 

Bl  32 

1350 

7A 

7A 

WALTER  C.  BYRO 

2  3  5 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

7110 

MASON 

B 

38  35 

62  04 

625 

5P 

50 

HERBERT  C.  DAHL 

2  15 

C 

POLK  CREEK 

7115 

LEWIS 

39  03 

80  34 

1074 

5P 

0.  W.  HITT 

CLOSEO 

12/54 

PRINCETON 

720" 

MERCER 

7 

37  22 

81  OS 

2410 

7A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

1 

RAINELLE 

'3  06 

GREENBRIER 

* 

37  58 

80  47 

2424 

60 

6P 

L.  G.  SWING 

2  9  5 

7 

RAVENSWOOD  DAM  22 

7  3  52 

JACKSON 

8 

38  57 

61  46 

964 

4P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  13 

RENICK  2  S 

GREENBRIER 

37  58 

80  21 

1900 

BA 

MARY  V.  MC  FERR1N 

9 

RICHWOOD  2  N 

7504 

NICHOLAS 

38  15 

60  32 

3000 

6P 

T.  CARTER  ROGERS 

2  3  5 

7 

RT  FORK  OF  STONECOAL  CR 

7536 

LEWIS 

38  37 

60  20 

1086 

3P 

CREED  R.  SUMMERS 

CLOSED 

12/54 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

6 

38  49 

61  41 

610 

5P 

50 

CITY  OF  RIPLEY 

2  15 

ROANOKE 

7398 

LEWIS 

6 

38  56 

80  29 

1050 

4P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

j 

ROCKFORD 

7658 

HARRISON 

6 

39  08 

80  20 

1035 

6P 

CREED  FOGG 

CLOSED 

12/34 

ROHR BOUGH 

771B 

LEWIS 

38  59 

BO  30 

1036 

4P 

MISS  E.  CUTRIGHT 

CLOSED 

12/94 

ROMNEY  1  NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

76  44 

640 

9)P 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

2  13 

7 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1373 

7P 

7A 

WALTER  H.  BOLYARD 

2  3  5 

7 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

640 

3P 

W.  G.  H.  CORE 

3 

SAND  FORK 

7901 

LEWIS 

38  55 

80  26 

1065 

JOvIN 

LORIS  WEAVER 

CLOSED 

12/34 

SKINNSTON 

8145 

HARRISON 

6 

39  23 

80  IB 

910 

6P 

MRS.  R.  D.  SNIDER 

CLOSED 

12/34 

SMITH BURG 

82  7  4 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

60  43 

600 

MIC) 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

SMITHVILLE 

3266 

RITCHIE 

5 

39  04 

61  05 

640 

HID 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

C 

SPENCER 

8384 

ROANE 

3 

38  48 

81  21 

964 

SP 

BA 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

2  3  5 

SPRINGFIELD  2  5 

1409 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

76  43 

700 

MIC. 

HARRY  L.  GRACE 

C 

SPRUCE  KNOB 

8-33 

PENDLETON 

9 

79  31 

3030 

8A 

8A 

HARRY  J.  GORDON 

2  3  5 

STONY  RIVER  DAM 

3536 

GRANT 

39  08 

79  16 

3400 

3A 

FRED  C.  BECKER 

3 

SUGARCAMP  RUN 

.1530 

LEWIS 

6 

38  50 

80  25 

1180 

NOOf 

MRS.  BESSIE  GREINER 

CLOSED 

12/54 

SUMMERSVILLE  2 

B608 

NICHOLAS 

i 

38  17 

80  51 

1850 

7A 

MRS.  GERTRUDE  KING 

3 

C 

SUTTON  2 

36  6;' 

BRAXTON 

38  40 

80  43 

828 

RAY  M.  HOOVER 

3 

SYCAMORE  CREEK 

i?699 

HARRISON 

6 

39  14 

80  23 

1000 

6P 

MRS.  GAY  DAVISSON 

CLOSED 

12/54 

TERRA  ALTA 

8782 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2587 

hi; 

CHARLES  E.  TREMBLY 

C 

THOMAS 

3807 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

7A 

MRS. MARGARET  PERKIN 

3 

TRIBBLE 

3924 

MASON 

4 

38  41 

81  SO 

630 

MIC 

NORMA  RUTH  CASTO 

C 

TYGART  OAM 

3933 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

MIC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

UNION 

9011 

MONROE 

37  36 

80  32 

1975 

7A 

MRS.THELMA  SPANGLER 

2  3  5 

C 

UPPER  DAVISSON  RUN 

9036 

HARRISON 

6 

39  16 

60  26 

1084 

5P 

FRANKLIN  MILLER 

CLOSED 

12/34 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 

BOM 

HARRISON 

6 

39  14 

80  27 

1074 

7A 

0.  A.  POST 

CLOSED 

1/34 

VALLEY  CHAPEL 

9072 

LEWIS 

6 

39  06 

80  24 

1011 

4P 

4P 

ROSCOE  H.  JACKSON 

CLOSED 

12/54 

VALLEY  MEAD 

90?6 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2425 

KENT  SWECKER 

3 

C 

VANDAL  I A 

9 1  H 

LEWIS 

6 

38  56 

60  24 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

3 

VIENNA-BRISCOE 

9166 

WOOD 

B 

39  21 

81  32 

634 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

2  3  5 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

76  35 

1200 

9J 

qt. 

UNIVERSITY  EXP  STA 

2  3  3  6  7 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

WOOD 

8 

39  13 

81  42 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WEBSTER  SPRINGS 

93  3  3 

WEBSTER 

38  29 

80  25 

1560 

6P 

3fl 

THOMAS  H.  DONALD 

2  3  3 

c 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

B 

40  24 

BO  36 

1050 

6P 

60 

C.  E.  STETSON 

2  3  5 

WELLSBURG  3  NE 

9366 

BROOKE 

B 

40  19 

80  35 

668 

6P 

GEORGE  P.  PF1STER 

2  3  5 

WEST  MILFORD 

9423 

HARRISON 

6 

39  12 

80  24 

979 

6P 

H.  J.  PATTERSON 

3 

WESTON 

9*36 

LEWIS 

6 

39  02 

80  28 

1026 

7A 

M 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR 

2  3  5 

7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9-92 

OHIO 

3 

40  06 

80  42 

659 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

37  48 

80  IB 

1914 

5P 

GREENBRIER  HOTEL 

2  1  S 

7 

WILLIAMSON 

9  b  0  5 

MINGO 

37  40 

82  17 

673 

9.1 

«A 

NORFOLK  (.   WEST.  RWY 

2  3  5 

WILLIAMSON  2 

961L 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

700 

6A 

LAWRENCE  T.  FINK 

3 

W1NFIELD  LOCKS 

9663 

PUTNAM 

4 

38  32 

81  52 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

KEYSER 

483* 

MINERAL 

1 

39  24 

76  59 

410 

5P 

SP 

POTOMAC  STATE  COL 

2  3  5 

7 

1-BIG  SANDY(   2-CHEATi 


5-LITTLE  KANAWHA,   6-MONONGAHELA ,   7-NEW,   B-OHIO.   9-POTOMACi   10-TYGART,   11-yOUGHIOGHENY 


See  Page  133  for  Refe 


llle,  H.  C.  1/7/55  —  875 


REFERENCE  NOTES 
and  direction  fr 


The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index 

Figure*  and  letters  following  tbe  station  name,  much  as  12  S3",  Indicate  distance  Id 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  dsta  and  corrections  till  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  sill  be  carried  in  the  June  issu 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  t 


basis.   There  will  be  i 
the  post  office. 


duplication  of  numbers  within  a  state. 


bulletin, 
o  be  Included  In  this  lssu< 


nits  used  In  this  bulletin  axe:   temperature  in  T 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  eb 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  la  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For 
equivalent  of  snow  on  the  ground.   It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  g: 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in 


precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  so' 
»rwlse  shown  by  footnote  following  Table  8. 


Degree  days  are  I 


sed  on  a  dally 


the  St a 


n  ground 


observation  time. 


are  at  7:30  A.H.  E.S.T.   WTR  EQU1V  in  Table  ' 
Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from 
in  apparent  inconsistencies  in  tbe  record. 


record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  i 
changed  to  No.  of  Days  .10  i 
ndlcates  recorder  stations. 


-  Mo  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measuremen 

<D  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  ■ 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Inde: 

Sourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tl 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:30  a.m.  E.S.T.  of  tbe  following  day. 

20  cents  per  coi 


ffective  January  1,  1954. 

tstions  are  processed  for  special  purpose, 


and  are  published  later 


ches  of  new  snowfall, 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  v 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


Treasurer  of  the 


CORRECTIONS 
MONTH:   JUNE  1954 


Maximum  tempera 


21st  should  be 


MONTH:   JULY  1954 


New  Martinsville 


Delete  ae  follows:  Average  maxim 
average  minimum;  average  tempera t 
departure  from  normal;  lowest  and 
No.  of  days  maximum  90"  or  above. 


New  Martinsville 


MONTH:   AUGUST  1954 


Delete  all  temperature  data  from  16tb 
to  31st,  inclusive,  including  average 
maximum  and  average  minimum. 


Hew  Martinsville 


Delete  all  temperature  data 


Precipitation  total  should  be  5.27; 
greatest  day,  1.30  on  18th;  No.  days 
.50  or  more  5;  1.00  or  more,  1. 


New  Martinsville 


elete  temperature  data  fo 


MONTH:   NOVEMBER  1954 


Elklns  Airport 


Average  maximum  temperature  should  be 
48.8;  average  temperature,  38.8;  depar- 
ture from  normal,  -2.0;  total  degree 
days,  774. 


Elklns  Airport 


st  should  be  43; 
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ASHEVILLE:  1955 


WEST  VIRGINIA  -  1954 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Abundant  precipitation  and  an  unusual  springtime  tem- 
perature trend  characterized  the  weather  for  1954. 
Hurricane  "Hazel'  s"  passage  over  the  extreme  eastern 
portion  of  the  State  on  October  15  caused  some  excite- 
ment, but  little  wind  damage.   The  storm  deposited 
copious  amounts  of  rain  over  most  of  the  State,  and 
gave  many  stations  new  record  figures  for  24-hour  pre- 
cipitation amounts.   Record  warmth  in  April  followed 
by  near-record  coolness  in  May  gave  a  strange  twist  to 
the  temperature  averages  for  the  State.   Particularly 
heavy  precipitation  amounts  were  recorded  in  July, 
August,  and  October,  while  snowfall  in  January  was 
unusually  heavy  in  spite  of  deficient  precipitation. 
Agriculture  responded  to  the  weather  with  exceptionally 
heavy  yields.   Violent  storms  and  floods  caused  no  more 
than  the  usual  amounts  of  damage,  and  reportedly  caused 
no  loss  of  life. 

TEMPERATURE 

The  reversal  of  the  normal  seasonal  trend  in  the  spring 
highlighted  the  year's  temperatures.   Cool  weather  in 
May  was  almost  entirely  unrelieved  by  seasonal  warmth, 
and  resulted  in  monthly  average  temperatures  that  took 
a  pronounced  step  backward  from  exceptionally  high 
values  in  April.   The  unusual  character  of  this  reversal 
almost  overshadowed  the  fact  that  the  April  average  for 
the  Section  set  a  new  record,  being  0.2°  higher  than 
the  previous  record  high  average  of  57.7°  set  in  1896. 
Unusual  temperature  trends  were  first  experienced  in 
February  when  average  temperatures  spurted  ahead  as  the 
result  of  frequent  warm  spells,  particularly  during  the 
latter  half  of  the  month.   The  February  average  was  the 
fifth  highest  on  record.   The  rest  of  the  year  was  more 
nearly  seasonal  in  character,  and  the  annual  average 
for  the  State  was  only  slightly  above  the  long-term 
figure.   The  annual  extremes  did  not  approach  the  record 
values;  the  highest  temperature  for  the  year  was  107°, 
recorded  at  Berkeley  Springs  on  July  14,  and  the  lowest 
was  -17°,  registered  at  Kumbrabow  State  Forest  on  De- 
cember 21.   Temperatures  of  100°  or  higher  were  recorded 
each  month  from  June  to  September.   Maximum  tempera- 
tures of  90°  or  higher  occurred  most  frequently  at 
Williamson,  along  the  southwestern  border  of  the  State, 
on  a  total  of  79  days.   This  record  was  closely  followed 
by  a  neighboring  station,  Logan,  with  68  occurrences. 
The  highest  annual  average  temperature  was  recorded  at 
Huntington  WB  City,  with  57.8°.   Williamson  was  not 
far  behind  with  57.6°.   Cold  weather,  on  the  other  hand, 
was  most  frequent  in  the  central  portion  of  the  State, 
where  Pickens  1  recorded  nine  occurrences  of  tempera- 
tures of  0°  or  below.   Neighboring  Kumbrabow  State 
Forest  was  close  behind  with  eight  such  occurrences, 
and  the  annual  average  of  46.5°  for  that  station  was 
the  lowest  in  the  State. 

PRECIPITATION 

Three  exceptionally  rainy  months  far  outweighed  one 
particularly  dry  month  to  give  the  year  a  moist  charac- 
ter.  Precipitation  in  August  was  both  frequent  and 
heavy;  the  state  average  of  6.74  inches  was  the  great- 
est monthly  amount  in  nine  years,  and  was  the  4th 
heaviest  for  August  since  records  began  in  1891.   Pre- 
cipitation from  hurricane  "Hazel"  boosted  the  average 
in  October,  making  this  the  5th  wettest  October  on 
record,  and  bringing  it  nearly  up  to  the  July  average. 
Rainfall  in  July  was  a  sharp  reversal  of  the  trend  of 
the  previous  12  months,  during  which  time  11  months 
wound  up  with  averages  below  the  long-term  figures. 
This  long  dry  spell  was  highlighted  by  the  February 
average  this  year,  which  was  the  4th  lowest  on  record. 
The  greatest  departures  from  normal  were  registered  in 
the  central  part  of  the  State,  and  particularly  at 
Pickens  1,  where  the  annual  total  of  81.94  inches  was 
131%  of  normal,  and  was  the  greatest  amount  for  the 
State.   The  area  within  30  miles  of  the  Ohio  River  and 
the  Kentucky  border  was  generally  the  driest  part  of 
the  State,  compared  to  normal  figures.   The  annual 
total  of  39.16  inches  at  Kermit  was  only  88%  of  normal, 
making  this  the  smallest  percentage  of  normal  for  the 
State.   The  smallest  total  registered  at  any  station 
was  31.94  inches  recorded  at  Brushy  Run  in  the  North- 


east Panhandle  Division.   The  greatest  precipitation 

in  a  24-hour  period  was  6.25  inches,  recorded  at  Mathias 

on  October  15  in  connection  with  hurricane  "Hazel". 

SNOWFALL 

Heavy  snowfalls  in  January  and  March  outweighed  the 
abnormally  light  amount  averaged  in  February  to  make 
this  year  one  of  more  than  usual  amounts.   The  state 
average  of  12.3  inches  in  January  was  particularly 
outstanding,  since  it  was  the  greatest  amount  for  any 
month  since  February  1948,  and  was  about  50%  greater 
than  the  long-term  average  for  January.   The  March 
snowfall  was  nearly  a  repeat  of  the  January  story,  the 
State  average  being  about  50%  greater  than  the  long- 
term  average,  and  the  greatest  such  figure  for  March 
since  1947.   Cold  weather  in  May  brought  an  unusual 
snowfall  to  the  high  elevation  stations  in  the  central 
part  of  the  State,  and  gave  the  State  a  measurable  May 
average  for  the  first  time  since  1945.   The  remainder 
of  the  year  was  more  nearly  normal  in  occurrence  and 
totals. 

Of  all  the  stations  for  which  annual  snowfall  totals 
could  be  obtained,  the  177.0  inches  totaled  at  Pickens 
1  was  the  greatest.   The  greatest  reported  depth  on 
the  ground  was  recorded  at  Kumbrabow  State  Forest,  19 
inches  on  December  20,  but  this  was  undoubtedly  exceed- 
ed at  Canaan  Valley  on  January  14  where  the  maximum 
depth  was  not  available  after  several  days  of  heavy 
snowfall . 

UNUSUAL  PHENOMENA 


Nature  displayed  its  vio 
vals  during  the  year,  an 
ated  with  thunderstorms, 
and  from  lightning  was  n 
Wind  damage  from  hurrica 
relatively  minor  except 
Tornadoes  were  reported 
Waters  in  August,  but  da 
severe  thunderstorm  swep 
the  State  in  June,  and  a 
struck  Parkersburg  and  P 
case,  damage  was  locally 
during  the  year  as  a  res 


Flash  floods  are  frequen 
State,  and  this  year  was 
rains  caused  rises  to  ab 
May,  in  the  Bull  Creek  a 
Ohio  River  in  June,  and 
in  July.  The  widespread 
hurricane  "Hazel"  in  Oct 
River  basin  which  were  f 
and  caused  extensive  pro 
in  the  Ohio  River  at  Whe 
year's  flood  news  to  a  c 


lent  side  at  infrequent  inter- 
d  damage  from  high  winds  associ- 

tornadoes,  and  hurricane  "Hazel", 
ot  excessive  in  any  locality, 
ne  "Hazel"  on  October  15  was 
for  losses  of  apple  growers, 
at  Parsons  and  near  Falling 
mage  was  slight.   An  unusually 
t  through  the  northern  part  of 
nother  severe  thunderstorm 
rinceton  in  October;  in  each 

heavy .   No  deaths  were  reported 
ult  of  weather  factors. 

FLOODS 

t  in  the  narrow  valleys  of  this 

no  exception.   Locally  heavy 
ove  flood  stage  near  Hinton  in 
nd  Cow  Creek  tributaries  of  the 
on  several  of  the  smaller  streams 

heavy  rains  associated  with 
ober  created  floods  in  the  Cheat 
ar  above  any  previously  recorded, 
perty  damage.   A  medium  flood 
eling  in  October  brought  the 
lose. 

CROPS 


On  the  whole,  the  weather  was  favorable  for  agriculture 
during  the  year.   Precipitation  in  March  and  warm  weather 
in  April  overcame  the  drought  that  held  over  from  the 
previous  year,  and  advanced  all  crops.   Cold  weather  in 
May  set  crops  back,  and  heavy  to  killing  frosts  caused 
some  damage,  particularly  to  fruit  bloom.   Fruit  set  a 
heavy  crop,  however,  and  thinning  became  necessary. 
The  weather  during  the  rest  of  the  growing  season  was 
favorable  for  crop  growth  and  field  activities.   Early 
hay  yields  were  only  fair  to  good,  but  improved  during 
the  summer.   Hurricane  "Hazel"  blew  a  considerable 
amount  of  apples  from  the  trees  in  October,  but  the 
crop  was  very  heavy  in  spite  of  this.   The  year  proved 
to  be  the  most  productive  of  record  for  West  Virginia 
crops.   Record  yields  were  obtained  from  small  grains, 
corn,  and  tobacco.   Hay  yields  were  good.   Peaches  and 
apples  produced  well  above  the  1953  yields. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
individual  monthly  issues  of  this  publication. 
Harold  S.  Lippmann 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


«ST  VIRGINIA 
1954 


February 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELO  1 
BLUESTONE  DAM 

BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  W8  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  Nc 

GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

KEYSER 

KUM8RAB0W  STATE  FOREST 

LEW1SBURG 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 
MANNINGTON  1  N 


MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERS8URG  WB  CITY 
PARSONS  2 
PETERSBURG 
PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 


22 


RAVENSWOOO  DAM 
R1CHWOOD  2  N 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

W INF  I  ELD  LOCKS 


SECTION    AVERAGE 


29,6     I-    1.0 


3.2 

11. 8 


42. 1M 
42.  1M 
41.8 


1.9 
44.1 
41.2 
38.3 

42.4 
37.6 
41.6 


April 


57.3 

58.8 
58.5 
57.6 
58.8 
56.6 


59.3 
55.1 
60.0 


May 


57. 5M 

55.4 

52.8 

54.7 

58.4 


60.3     I-    2.7 


57.9 
54.3 
56.5 
57.7 


59.7 
60.5 
57.5 


58. 3M 

58.8 

58.6 


57.6 

52. 4M 
59.5 


61.2 

M 
59.3 

49.9 

55. 4M 

61.0 

58.5 

59.9 

57.8 

58.5 
55.7 
56.5 
59.9 
58.  OM 

58.0 
58.7 
58.2 
59.3 
56.1 


66.2      -    1.2 


74.0 
70.8 
61.8 


70.0 
71.4 
69.1 


July 


September 


1 

. 

52.8 

55.6 

2 

3 

46.9 

2 

5 

56.3 

4 

0 

56.4 

3 

5 

52.9 

47.1 

2 

2 

53.3 

3 

0 

50.3 

1 

e 

53.6 

4 

1 

48.3 
53.4 

54.4 
52.3 
48.0 
51.0 
54.4 

55.9 
52.9 
51.2 
53.6 


46.5 

52.1 
57.4 
55.2 
55.7 
52.8 

53.7 


52.5 
54.9 

55.1 

50.8 

55.8 
49.7 
54.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


July 


August 


September 


ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSON 
ALEXANDER 
ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ARNOLO 

ATHENS  CONCORD  COL 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 
BELVA  2  E 
BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BERLIN 

BIG  SKIN  CREEK 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
8LUEFIELD  1 

BLUEFIELD  2 

BLUESTONE  DAM 
8RANCHLAND 

BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

BUCKHANNON 
BURNSVILLE 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 

CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRALJA 
CHARLESTON  W8  AP 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY 

CLENDENIN  2  SW 
CRANBERRY  GLAOES 

CRAWFORD 
CRESTON 
DAILEY  1  NE 
DAVISSON  RUN 
DUCK  CREEK 

EAST  RAINELLE 
ELK 

ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 

FINK  RUN 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 
6ARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 

GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HACKERS  CREEK 
HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HASTING5 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  1 
HUNTINGTON  WB  CITY 
IAEGER 
IRELAND 

ISAACS  CREEK 
JANE  LEW 
JESSE  RUN 
JUNCTION 
KEARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

KEYSER 

KNOBLY  MOUNTAIN 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LAKE  FLOYD 

LAKE  LYNN 
LEWISBURG 
LINDSXOE 

LITTLE  SKIN  CREEK 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 
LOOKOUT  2 
MADISON 
MAN 
MANNINGTON  1  N 

MANNINGTON  1  W 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATHIAS 

MATOAKA 

MCMECHEN  OAM  13 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MIDVALF. 
MOOR EF I ELD 
M00REF1ELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 

MOUNT  CLARE 

MT  STORM 

NAOMA  1  SE 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

OMPS 

PARKERSBURG  CAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 


-  .34 

-  .49 

-  .38 


2,1 
-  .5 
1.29 


-1.11 
-1.19 


1.91 
1.85 
-1*09 
-    .60 


-O.10 
•3.66 
1.56 
-1.2 


-1.32 
-1.62 


8 
9 

94 
91 

4. 

39 

8 

99 

6. 

67 

8 

09 

3. 

66 

8 

60 

7. 

29 

9 

34 

6i 

68 

7 

1? 

6. 

,'0 

0 

72 

7 

06 

8 

23 

7 

OS 

9 

23 

li 

97 

4 

07 

4 

55 

7 

79 

2 

23 

6 

70 

5 

23 

5 

81 

7 

45 

8 

20 

7 

35 

5 

96 

g 

08 

i 

13 

9 

15 

7 

96 

7 

63 

8 

33 

7 

35 

6 

50 

5 

90 

D 

05 

6 

38 

5 

60 

8 

85 

6 

a 'j 

5 

73 

6 

41 

0 

49 

7 

54 

5 

93 

5 

11 

3 

16 

8 

67 

9 

57 

6 

05 

5 

92 

6 

73 

7 

70 

0 

49 

4 

16 

1 

16 

7 

13 

10 

27 

3 

78 

4 

18 

e 

77 

7 

25 

5 

6*. 

a 

20 

7 

79 

5 

61 

6 

04 

6 

01 

12 

.72 

4 

to 

3 

92 

e 

00 

5 

91 

6 

29 

7 

80 

f> 

97 

6 

43 

10 

07 

13 

65 

7 

75 

4 

OS 

5 

31 

4 

8  I 

11 

18 

5 

20 

6 

89 

10 

64 

11 

26 

8 

5.. 

6 

77 

7 

46 

4 

78 

9 

53 

6 

69 

7 

56 

7 

33 

5 

81 

4.04 
2.35 


-1.21 
-1.24 


51.93         7.15 

48.83 

47.83 


2.16    -    .20 


1.61 

1.67    -    ,93 
2.76 

2.35    -1.14 
1.51    -1.38 


1.95 
1.68 
1.70    - 


2 

24 

1 

36 

3 

70 

1 

89 
74 

2 

07 

2 

.22 

2 

5  1 

1 

.42 

2 

77 

1 

.76 

2.25 
1.43 
5.51 

5.01 
4.13 


3.08 
2.63 


2.03 
1.77 
1.72 


1.85 
1.68 
1.94 
2.66 


2.03 
1.53 
2.00 

1.54 

1.12 


1.31 
2.49 
2.23 
3.65 

1.56 


1.67 
1.81 
2.48 


4.25       1.11 


4.551     1.67 


3.69J-    .21 


4.35 
2.63 
4.20 


-1.06 
-2.05 


3.88 
3.40 


3.05 
1.63 
5.39 


E38 

43 

2 

31 

57 

94 

10 

1  3 

t50 

9  8 

9 

"•3 

57 

52 

42 

43 

2 

85 

E48 

59 

48 

34 

? 

14 

48 

72 

4 

9b 

£44.54 
E42.47 
45.85 
E46.18 


31.94 

53.06 
52.34 
50.34 
51.50 

E44.44 
59.21 

E60.03 
60.35 
43.73 

40.91 
39.10 
45.92 
46.40 
E46.62 

46.41 


46 

45 

34 
72 

46 
38 
48 

57 
34 
77 

54 

07 

E47 
43 

18 
03 

48.71 

37.97 
54.09 
36.55 
61.52 

51.80 

49.48 
39.97 
39.45 


37.91 
39.16 


47.50 
48.06 
39.97 

47.48 

46.89 
E60.S1 

4*. 67 
E46.66 

49.59 

48.51 
35.60 
41.20 
E46.82 

39.23 

47.32 

3».5« 

E43.ll 
42.42 


46.01 
E54.02 
E41.53 


47.93 
37.16 
42.64 
43.96 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Confcnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WEST    VIRGINIA 
195* 


February 


PARSONS  2 
PETERSBURG 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

PINEVILLE 
POINT  PLEASANT 
POINT  PLEASANT  6  NNE 
POLK  CREEK 
PRINCETON 

RAINELLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RENICK  2  S 

RICHWOOD  2  N 

RT  FORK  OF  STONECOAL  C 

RIPLEY 
ROANOKE 
ROCKFORD 
ROHRBOUGH 
ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

ST  MARYS 

SAND  FORK 

SMADY  SPRINGS  2  ESE 

SMINNSTON 

SPENCER 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUGARCAMP  RUN 
SUMMERSVILLE  2 

SUTTON  2 

SYCAMORE  CREEK 

THOMAS 

UNION 

UPPER  DAVISSON  RUN 

UPPER  SYCAMORE  CREEK 
VALLEY  CHAPEL 
VALLEY  HEAD 
VANDAL  I A 
VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  N£ 

WEST  MILFORD 

WESTON 

WHEELING    WARWOOD   DAM    1 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 


SECTION    AVERAGE 


1.26;  -1.32 


2.47 

.79  -1.10 
1.21-  -1.97 
4.29   - 

.70   -1.5". 


2.431  -1.00 


2.39    -1.62 


8.25 
5.22 

3.51 
4.44 

3.51 
4.48J 
3.691 


-1.57 
-2.17 

-1.50 


1.14 

2.05|  -1.33 

1.151 


1.43 

3.48 
1.24 


■2.19 
■2.00 

1.16: 

■1.36 


-1.94 
-  .65 
-1.09 


1.49 
1.33 


-1.64 
-1.46 
-1.76 
-1.86 


-2.23 

-1.62 


5.17| 
5.211 
3.67 


7.26 
5.04 
3.17 

4.71 
3.12 
5.94 
4.39 
3.96 

3.91 
4.98 
3*66 
4.88 
3.52 


1.64j -1.65 
2.62  -1.65 
4.10    -1.15 


3.021  -    .73 


3.14! 
6.88 
5.56 

2.24 

1.19 
4.61 
2.36 

5.43 
1.82 
2.69 
3.61 

4.18 

2.64 
4.12 

3.44 
4.37 


-    .23:    2.34 


7.53 

7.33 
6.17 

7.03 
5.66 

7.30 
11.60 
7.18 

6.11 
8.00 
4.37 
6.84 
2.05 


-1.49 
-1.17 


7.46 
8.85 
12.34 
6.01 


5.701  -    .06 


10,251  5.72 
7.83:  3.74 
2.98 


5.36 
4.66 
3.08 
8.51 


3.32 
7.50 
2.48 


1.12 
■1.06 
5.54 


7,02      3.05 
5.64 

10.33      5 
B.96 


6.45 
6,77 
10,51 


6,85 
6,94 
5.26 
5.69 


3.83 

-1.57 
3.68 


-1.35 
-    .86 


2.30    -1.92 


3.15       1.32 


5.08 


1.99 
2.20 
1.63 


1.52 
1.80 
1.46 


3.08 
4.54 
3.16 

2.78 


3.08 
2.88 
4.73 

3.96 

3.94 


3.93 
3.86 
3.26 


33.81         3.04 
49.53        3.26 

81.94       19.13 


45.57 
37.05 


54.89 
37.0l| 
E47.03 
64.47 


40.69 
E43.13 
E50. 73 

E53.54 

50.66 


58.93 
50.38 
39.52 

E39.70 
35.10 
66.15 
42.10 

E39.64 


2.42 
8.46 
9.05 


9.34 
-  3.61 

16.01 


56,39 
38,09 
44,52 

E41.84 


1.77 
2.64 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 
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a 
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a 

B 
a 

E-i 
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a 

a 

a 
eS 

o 

OJ 

ro 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

102 
93 
94 
94 
99 

7-14 
7-  2 
7-14 
7-14+ 
9-  6 

5 
2 

-  6 

-  1 

-  2 

1-13 

1-13 

1-14 

12-  8 

12-21 

3-17 

3-  6 

4-  2 
4-  1 
3-22 

12 
12 
16 
15 
13 

4-  2 
3-22 
4-  4 
4-  2 
4-  2 

20 
20 
19 

19 
18 

4-  2 
4-  1 
4-  9 
4-13 
4-  2 

20 
21 
23 
24 
18 

4-13 
5-  5 
5-  5 
5-22 
4-13 

26 
28 
27 
28 
27 

5-  4 
5-22 
5-24 
5-22 
5-22 

30 

32 
30 

28 
3  2 

10-  8 

10-  8 

9-24 

9-23 

10-19 

28 
31 

29 
32 

28 

10-  8 

10-19 
10-  7 
10-16 
10-19 

28 

25 
27 

2  8 
28 

ii-  i 

10-31 

10-  8 
10-19 

11-  1 

22 
21 
22 
22 
23 

11-11 
11-  3 
11-  1 
10-20 
11-  7 

20 
17 

18 
19 

20 

12- 

12- 
11- 
11- 
12- 

7 
6 

7 
4 
3 

9 

14 

14 

11 
15 

265 
275 
219 
217 
256 

223 
226 
211 
201 
219 

213 
213 
182 
189 
213 

178 
167 
155 
147 
189 

157 
139 
123 
124 

150 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  1 
BLUESTONE  DAM 

103 
101 

96 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

4 

-  3 

0 

2 

9 

1-13 
1-18 
3-  5+ 
1-13+ 
1-13 

2-13 
4-  2 
4-  2 

3-22 
3-  8 

12 
16 

14 
16 
16 

3-22 
4-  2 
4-13 
3-22 
3-22 

20 
16 
20 
16 

20 

4-  2 
4-  5 
5-22 
3-22 
3-23 

21 
23 
23 
16 
22 

4-  4 

5-  9 
5-22 
5-  5 
4-  3 

26 

28 
23 
27 
26 

4-  4 
5-13 
5-24 
5-22 

5-  5 

26 

31 
32 
30 
32 

10-  8 
10-  7 
9-24 
10-16 
10-  8 

31 

28 
31 
32 
30 

11-  2 
10-  7 

10-  8 
10-19 

11-  1 

26 
28 

27 
27 
27 

12-  3 

10-  8 
10-19 
10-20 

11-  3 

23 
22 

23 
24 
24 

12-  6 
11-  6 
10-20 

11-  2 

12-  7 

18 

17 
18 
20 
12 

12-  7 
11-11 

11-  7 

12-  6 
12-  7 

14 

11 
16 
14 
12 

297 
223 
219 
259 
274 

259 
218 
190 
225 
260 

245 
186 
150 
212 
225 

212 
151 
139 

167 
212 

187 
147 
123 
147 
156 

BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHANNON 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 

96 
100 

95 
102 
101 

7-15 
9-  6 
7-14 
7-14 
7-14 

-  4 

-  2 

-  9 

1 

1-18 

1-18+ 

1-13 

1-13 

3-22 
3-22 
3-22 
3-22 

16 
13 
14 

15 

4-  2 
4-  2 
3-22 
3-22 
4-  2 

17 
20 
14 
15 

20 

4-  9 
4-  2 
4-  4 
4-  2 
4-  2 

21 

20 
24 
21 
20 

5-  5 
4-13 
4-13 
4-  2 
4-13 

27 
27 
28 

21 

28 

5-23 
5-22 
5-22 
5-10 
5-  5 

32 
31 
32 
32 
32 

9-24 
10-  8 
10-  8 
10-  8 
10-  8 

31 

28 
28 
32 
30 

10-  8 
10-  8 
10-  8 
10-20 
10-20 

26 
28 
28 
28 
28 

10-20 
11-  7 
10-20 
11-  2 
11-  7 

24 

20 
21 
24 
23 

11-  1 
11-  7 
11-11 
11-  4 
11-11 

19 
20 
IS 
20 

20 

12-  3 
None 
12-  6 
12-  7 
12-  6 

14 

14 

8 

15 

256 

259 
260 

213 
219 
234 
227 
223 

194 
219 
199 
214 
219 

156 
178 
178 
201 
190 

124 
139 
139 
151 
156 

CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CRANBERRY  GLADES 

90 
102 
L03 

99 
90 

7-14 
7-14 
7-15 
7-15 
7-14 

-10 

6 
3 
4 

-  1 

1-18 

1-13 

1-13 

1-18+ 

1-13 

3-22 
1-18 

2-  8 

3-  6 
3-21 

15 
13 

15 
16 
15 

4-  4 

3-  5 
3-22 
3-23 

4-  2 

17 

IK 
20 
17 
17 

4-  9 
3-22 
3-22 
3-23 

5-  5 

23 
22 
20 
17 

23 

5-24 
4-  2 
4-  2 
4-  5 
5-23 

27 

26 
25 
25 
28 

5-24 

4-  4 
4-13 

5-  5 
5-24 

27 
29 
32 

31 
31 

9-23 
10-  8 
10-31 
10-  8 

9-24 

32 
31 

3  2 
30 
26 

9-24 
11-  1 
11-  3 
11-  1 

9-24 

26 
27 
25 

24 
26 

10-  7 

11-  3 

12-  6 
11-  1 
10-  8 

24 
24 
22 
24 
21 

10-20 
12-  7 
12-  7 
11-11 
10-31 

19 

13 

13 
20 
20 

11- 
12  - 
12- 
12- 
11- 

7 
7 
7 
7 
3 

11 
13 
13 
11 
15 

230 
323 
302 
276 
227 

199 
277 
260 
233 
212 

181 
226 
259 
223 
156 

123 
213 
215 
210 
124 

122 
187 
201 
156 
123 

CRESTON 
ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  3  NE 

103 

95 
97 
90 
99 

7-15 
7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

-  2 

-  6 
3 

-  2 

-  1 

1-13+ 

1-18 

1-18 

1-13 

1-13+ 

3-24 
3-22 
3-  6 
3-15 
3-  6 

16 
16 
15 
15 
14 

4-  2 
4-  2 

3-  6 

4-  2 
3-  7 

20 
20 
15 

20 
17 

4-  3 
4-  4 
4-  4 
4-  2 
4-  9 

22 
24 
23 
20 
22 

4-13 
4-13 

4-  9 

5-  5 
5-  5 

28 
25 
28 

25 
27 

5-13 
5-  9 

4-  9 
5-10 

5-  9 

30 

32 
28 
30 
31 

10-  8 
10-  7 
10-20 
10-  7 
10-  8 

30 

29 
29 
30 

21 

10-20 

10-  8 

11-  1 
10-16 
10-  8 

28 
27 
26 

28 
24 

11-  7 
11-  1 
11-  7 
10-30 
10-  8 

23 

24 
24 

23 
24 

11-11 

11-  8 

12-  3 
10-31 
11-  1 

20 
20 
20 

20 
19 

12- 
12- 
12- 
11- 

12- 

7 
6 
6 
2 
6 

9 

13 
15 

16 
6 

258 
259 
275 
232 
275 

223 
220 
272 
212 
239 

218 
211 

217 
211 
182 

190 
178 
206 
164 
156 

148 
151 
194 
150 
152 

GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE  1 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 

98 

Kin 
99 
98 

102 

7-  3+ 

7-14 

7-14 

7-14 

7-15 

6 
6 
3 
-  3 
0 

1-13+ 

1-13 

1-13+ 

1-18 

1-13 

3-  7 
3-22 
3-22 
3-22 
3-22 

14 
14 
16 
12 
16 

3-23 

4-  2 
3-22 
4-  2 
3-22 

20 
20 
16 
19 
16 

3-23 

4-  2 
4-  2 
4-  4 
4-  2 

20 

20 
22 

23 

23 

4-  2 
4-  4 
4-  4 
4-13 

4-  9 

25 
28 
27 
26 
28 

4-13 
4-13 
4-13 
5-22 
4-13 

31 
30 
30 
29 
30 

10-  8 

10-  8 
10-  8 
10-  8 

31 

31 
27 
31 

10-31 

11-  1 
10-  8 
10-20 

26 

26 

27 
28 

11-  3 

11-  7 
11-  1 
11-  7 

22 

24 

22 
24 

12-  4 

12-  6 
11-10 
12-  6 

20 

18 
20 
18 

12- 

12- 
12- 
12- 
12- 

7 
7 

7 
6 

7 

10 

10 
10 

11 

11 

275 
260 
260 
25S 
260 

256 

259 
222 
259 

225 

219 
211 
219 

212 

211 
178 

194 

178 

178 
139 
178 

HAMLIN 

HASTINGS 

HOGSETT  GALL I POL IS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  1 

101 
99 

104 
93 

104 

7-15 
7-15 
7-15 
7-14 

7-14 

-12 

-  3 

-  5 

-  5 

-  6 

1-13 
12-21 
1-13+ 
1-14 
1-13 

3-22 
3-22 
3-  6 
3-22 
3-22 

14 
15 
16 
15 
16 

4-  2 
4-  2 
3-23 
4-  2 
3-22 

20 

19 
18 
18 
16 

4-  2 
4-  3 
4-  3 
4-  9 
4-  2 

20 

22 
21 
23 
22 

4-13 
4-13 
4-  5 
5-13 
4-  2 

27 
27 
28 
28 
22 

5-22 

5-  5 
5-  5 
5-13 

5-  4 

31 
30 

32 
28 
32 

10-  8 
10-20 
10-  8 
9-24 
10-  8 

27 
31 

29 
29 
31 

10-  8 

11-  1 
10-20 

10-  7 

11-  1 

27 
23 
28 
26 
27 

10-31 
11-  1 
11-  2 
10-20 
11-  3 

21 
23 

24 
23 
24 

11-  4 

12-  3 
12-  7 

11-  1 

12-  7 

20 

20 
9 

17 
9 

12- 

12- 
12- 
11 
12- 

7 
6 
7 
6 

7 

5 
13 

9 
15 

9 

260 
259 
276 
229 
260 

216 

245 
259 
213 
260 

212 
212 
213 
194 
215 

178 
202 
198 
147 
213 

139 
168 

156 
134 
157 

HUNTINGTON  WB  CITY 

JUNCTION 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

105 
103 

7-14 
7-14 

3 

1 

-17 

1-13 

1-18 
12-21 

1-18 
4-  2 

3-  4 

4-  2 

15 
15 

15 

16 

3-  5 
4-10 

3-  6 

4-  2 

19 
19 
18 

16 

3-22 
4-10 
3-18 

5-  5 

22 
19 
24 

24 

4-  2 

5-  9 
4-  4 

5-22 

27 

28 
26 

28 

4-  4 
5-23 

5-  5 

5-24 

31 
32 
32 

31 

10-31 

10-  7 

9-24 

30 

32 
30 

11-  2 
10-  8 
10-  7 

25 
26 
27 

12-  6 
11-  6 
10-20 

22 
21 

20 

12-  7 

11-  7 

11-11 
10-20 

14 

20 

20 
20 

12- 

12- 
12- 
11- 

7 

7 
6 

1 

14 

14 
16 

14 

323 
278 
213 

277 
246 
201 

259 
233 
168 

214 
187 
138 

210 

155 
123 

LEWISBURG 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 
MANNINGTON  1  N 

97 

104 

101 

102 

98 

7-14 
7-15 
7-15 
7-15 
7-14 

5 
2 
5 
0 
-  4 

1-13+ 
1-13+ 
1-14 
1-13 

12-21 

3-  6 

2-  8 

3-  8 
3-  7 
3-22 

13 
16 
16 
16 
12 

3-15 

3-  7 
3-23 
3-23 

4-  4 

19 
18 
19 
20 
19 

4-  2 
3-23 
3-23 
3-23 
4-  9 

22 
22 
19 

20 
24 

5-  5 
4-  2 
4-  3 

4-  3 

5-  5 

26 

27 
26 
28 
27 

5-10 
4-  3 

4-  3 

5-  5 
5-22 

32 
29 
26 
31 
31 

10-  7 
10-31 
10-31 
10-  8 
10-  7 

31 

32 
31 
32 
31 

10-  8 

11-  3 
11-  3 
11-  1 
10-  8 

24 

25 
24 
28 
26 

10-  8 

11-  4 
11-  3 
11-  4 

10-20 

24 
23 
24 
20 
24 

11-  1 

12-  7 
12-  7 

11-  4 

11-  7 

19 
15 
12 
20 

20 

12- 
12- 
12- 
12  - 
12- 

6 
7 
7 
7 
3 

16 

15 
12 
12 
12 

275 
302 
274 
275 
256 

231 
275 
259 
226 
217 

189 
226 
225 
226 
194 

156 
215 
214 
212 
156 

150 
211 
211 
156 
138 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MATHIAS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD 
MOOREFIELD  MC  NEILL 

103 
98 
101 
103 
101 

7-14 
7-14 
7-15 
7-14 
7-14 

2 

-  6 

1 

-  6 
0 

1-18 
1-23 
1-18 
1-23 
1-12+ 

2-14 

3-  7 
3-23 
3-  7 
3-  7 

16 
16 
16 

16 
10 

3-  6 

4-  2 
3-23 

3-  7 

4-  2 

20 
19 
16 
16 
17 

4-  2 
4-  4 
4-  2 
4-  2 
4-13 

24 

21 
21 
22 
24 

4-10 

5-  5 
4-13 
4-13 
5-  9 

28 
28 
28 
28 

28 

4-13 
5-11 
5-22 
5-  5 
5-24 

31 
31 
32 
31 
32 

10-  7 

9-24 

10-  8 

10-  8 

9-24 

32 

32 
30 

28 
31 

10-  8 
10-  8 
10-20 
10-  8 
10-  8 

28 

22 
28 
2.S 
22 

11-  6 

10-  8 

11-  1 
10-31 
10-  8 

22 
22 
24 
24 
22 

11-11 

11-  1 

12-  3 
11-11 
10-31 

19 
18 

19 

20 
19 

12- 

12- 
12- 
12- 
11- 

8 
4 

6 
7 

11 

14 
15 
16 
12 
14 

297 
272 
258 
275 
249 

250 
213 
255 
249 
212 

218 
187 
213 
212 
178 

181 
156 
190 
178 
152 

177 
136 
139 
156 
123 

MORGANTOWN  CAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AMD  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

98 

97 

102 

102 

99 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 
7-15 

0 
2 
3 
3 
3 

1-18 
1-18 
1-18 
12-21 
1-14 

3-  6 
3-  6 
3-22 
3-22 

3-  7 

16 

15 
16 
12 
16 

3-22 
3-22 
4-  4 
3-22 
3-22 

19 
20 
20 

12 
20 

4-  4 
4-  4 
4-  9 
4-  2 
3-23 

23 
24 

23 
23 
22 

4-  9 
4-12 
4-  9 
4-  9 
4-  3 

26 
28 

23 
27 
26 

4-13 
5-  5 
5-  5 
5-  5 
4-13 

32 
31 

32 
31 
31 

10-  7 
10-20 
10-  7 

10-  7 

32 
32 
30 

32 

11-  1 
11-  1 
11-  6 

10-19 

27 
26 
27 

25 

11-  7 

12-  3 
12-  3 
12-  6 
10-20 

23 
18 
19 
16 
23 

12-  3 
12-  3 
12-  3 
12-  6 

11-  3 

18 
18 
19 
16 
18 

12- 

12- 
12- 
12- 

11- 

6 
6 
6 
6 
4 

13 

15 
12 
16 
14 

275 
275 
259 
259 
242 

256 
256 
243 
259 
226 

217 
243 
238 
248 
211 

206 
203 
211 

199 

177 
168 
155 

177 

PARKERSBURG  CAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  2 
PETERSBURG 
PICKENS  1 

101 
102 

102 
90 

7-14 
7-14 

7-14 
7-14+ 

3 

4 

0 
-  8 

1-13 
1-13 

1-23 
1-14  + 

2-13 
2-12 

2-13 
3-22 

14 
16 

11 

7 

3-  6 

3-  6 

3-  4 

4-  2 

17 
18 

20 
19 

3-22 
3-22 

4-  2 

5-  5 

22 
22 

22 

24 

4-  4 
4-  4 

4-  4 
5-22 

27 
27 

26 
26 

4-  9 

4-  9 

5-  5 
5-23 

30 
31 

31 
31 

10-20 
10-31 

10-  8 
10-  7 

30 
31 

28 

24 

11-  2 
11-  2 

10-  8 
10-  7 

25 
27 

28 
24 

12-  3 
12-  3 

11-  7 
10-  7 

21 
24 

21 

21 

12-  6 
12-  6 

11-11 
10-20 

18 
19 

IS 
19 

12- 
12- 

12- 
11- 

7 
7 

7 
1 

11 
16 

13 
15 

297 
298 

297 
224 

275 

275 

252 
201 

256 

256 

219 

155 

212 
212 

187 
138 

194 
205 

156 

137 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 

POINT  PLEASANT  6  NNE 

RAINELLE 

102 
101 

102 
96 

7-15 
7-  3+ 

7-14 
7-14 

0 
3 

-  6 

1 

1-18 
1-13 

1-13 
12-22 

2-14 
3-  7 

3-22 
3-22 

15 
12 

15 
16 

3-  6 
3-23 

4-  1 
4-  2 

19 
19 

20 

18 

4-  2 
4-  2 

4-  2 
4-13 

22 

21 

21 

24 

4-  9 
4-  3 

4-  4 

5-  5 

28 

25 

26 
27 

5-  5 
4-18 

5-  8 
5-23 

30 

32 

32 
32 

10-  7 
10-  8 

10-19 
10-  7 

31 
30 

32 
30 

10-30 
None 

10-20 
10-18 

28 

26 
28 

11-  1 

None 

11-  2 

10-20 

21 

24 

22 

12-  6 
11-  4 

11-11 
11-  3 

15 

20 

20 
18 

12- 
12- 

12- 
11- 

6 
7 

7 
4 

15 
10 

7 
13 

295 
275 

260 
227 

275 
226 

224 
215 

213 

214 
190 

204 

199 
166 

155 
173 

164 
137 

RAVENSWOOD  DAM  22 
RICHWOOD  2  N 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 

102 
91 

103 

103 

98 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

-  6 
1 

-  8 

-  2 

1-13 
1-13 
1-13 

1-18 

3-22 
3-22 
3-22 

3-  6 

16 
16 
16 

16 

3-22 
3-22 
4-  2 

3-22 

16 

16 
20 

19 

4-  2 
4-  1 
4-  2 

4-  4 

22 

21 
20 

24 

4-  9 
4-  4 
4-  9 

4-  9 

2  8 
26 
28 

28 

4-13 
5-22 
5-  5 

5-  5 

29 
32 

3  2 

30 

10-20 
10-  7 
10-  7 

10-  7 

30 

28 
28 

31 

11-  1 
10-  7 

10-  7 

11-  1 

28 

28 
28 

25 

11-11 
10-31 
11-  3 

11-27 

24 
23 
22 

23 

12-  6 

11-  1 

12-  6 

11-  8 

12-  3 

20 
19 

20 
19 

19 

12- 
12- 
12- 
12- 
12- 

7 
6 
7 
6 
6 

10 
12 
9 
14 
13 

260 
259 
260 

275 

259 
224 
248 

256 

223 
213 
215 

237 

206 
186 
181 

206 

190 
138 
155 

155 

SHADY  SPRINGS  2  ESE 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VALLEY  CHAPEL 

100 
95 

101 
99 

7-14 
6-30 
7-15 

7-14 

4 

4 
3 

1-13 

1-13 
1-18 

3-22 
3-17 
3-  6 
3-22 

16 
15 
16 
15 

3-22 
4-  2 
3-22 
4-  2 

16 
20 
20 

20 

4-  2 

5-  5 
4-  2 
4-  2 

22 
24 
23 
20 

4-  4 
5-10 

5-  5 
4-13 

27 

27 
27 
28 

4-13 
5-13 
5-  5 
4-13 

29 
29 
27 

28 

10-  8 
10-  7 
10-16 
10-  8 

30 
22 

30 

30 

10-20 
10-  7 
10-19 
10-20 

27 
22 
25 
27 

11-  3 

10-  7 
10-31 

11-  1 

23 
22 
23 
24 

12-  6 
10-31 
11-  3 
11-11 

18 
19 
20 
18 

12- 
11- 
12- 

7 

1 
7 

9 

11 

7 

260 
229 
276 

259 
212 
226 
223 

215 
155 
212 
213 

199 
150 
167 
190 

178 
147 
164 
178 

VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

101 

mi 

100 
100 
102 

7-15 
7-15 
7-14 
7-14 
7-14 

-  2 

-  9 
4 
6 

1 

1-13 

1-23 

1-18+ 

1-13+ 

1-18 

3-22 
3-  7 
3-22 
3-  6 
3-22 

16 

13 
15 
13 

14 

3-22 
4-  2 

3-22 
3-21 
4-  2 

16 

19 
15 
20 
19 

4-  2 
4-10 
4-  2 
4-  9 
4-  9 

22 

23 
24 
24 
21 

4-  5 

5-  5 
4-  2 

4-  9 

5-  5 

27 
27 
24 
24 
28 

5-  5 
5-11 
5-  5 
4-  9 
5-22 

32 
30 
32 
21 
31 

10-  8 
10-  7 

10-  8 
10-  7 

10-  7 

30 
30 
32 
32 
28 

10-20 

10-  8 

11-  1 
11-  1 
10-  7 

28 
23 
22 
27 
28 

11-  7 

10-  8 

11-  1 

12-  3 
11-  1 

22 

23 
22 
20 
24 

12-  3 

11-  1 

12-  6 
12-  3 
11-11 

16 
18 
17 
20 
19 

12- 

11- 
12- 

12- 
12- 

3 
LI 
7 
6 
3 

16 
15 

11 
15 
15 

256 
249 
260 
275 
256 

256 
213 
259 
257 
223 

219 
181 
213 
238 
206 

198 
156 
213 
206 
155 

156 
149 
156 
181 
138 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 

99 

99 
102 
104 
100 

7-15 
7-15 
7-14 
9-  7 
7-15 

4 
6 
4 

-  1 
1 

1-18 
1-18 
12-  8 
1-13 
1-13 

3-  7 
2-13 
3-17 
3-  7 
3-  5 

16 

11 
16 
16 
15 

3-23 

3-  7 

4-  2 
3-22 
3-23 

18 

17 
18 
20 
20 

4-  3 
4-  1 
4-  2 
3-23 
3-23 

24 
23 
18 

22 
20 

4-  5 

4-  9 

5-  5 
4-  2 
4-  3 

26 
26 

26 
26 
27 

5-22 
4-13 
5-22 
4-  3 
4-  5 

32 
32 
32 
30 
32 

10-  8 
10-  7 
10-  8 
10-31 
10-20 

31 
32 
23 
27 
32 

11-  1 
11-  6 

10-  8 
10-31 

11-  3 

27 

28 
23 
27 
26 

11-  7 

12-  3 

10-  8 

11-  4 

12-  6 

23 
19 
23 
24 

22 

12-  6 
12-  3 

11-  3 

12-  7 
12-  7 

18 

19 
20 
13 
12 

12- 

12- 
12- 
12- 
12- 

7 
6 

7 
7 

7 

15 
16 

5 

13 

12 

275 
296 
265 
275 
277 

258 
271 
215 
260 
259 

218 
246 
189 
226 
258 

210 
211 
156 
212 
214 

139 
177 
139 
211 
198 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


WEST    VIRGINIA 
1954 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


Sept. 


Dec.         Annual 


BLUESTONE  DAM 


CLARKSBURG  1 


BOGSETT  GALIPOLIS  DAM 


WARDENSVILLE  R  M  FARM 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


B5.01 

B1726 

3.39 

-  .35 

2395 


B5.10 
B1606 


B4.58 

1286 

4.08 

-  .81 

1729 


6.50 

1181 

4.99 

-  .61 

1511 


B7.25 

1.37 

B  902 


B5.05 

-1.00 

1208 


B7.79 

1.37 

754 


5.52 

1049 

B4.07 
-  .78 
1312 


B6.41 

.73 

1042 


4.77 

945 

B3.00 

-  .58 

1227 

B5.25 

B1717 

6.06 

1.73 

911 


B3.02 

1168 

B2.02 

-  .13 

1283 

3.24 

2155 

B4.86 

1.79 

973 


.93 

1150 


B1.81 
1090 


NEW  NAME 

BELVA  2  E 
DAILY  1  NE 
ELKINS  AIRPORT 
GRAFTON  1  NE 
NAOMA  1  SE 

PETERSBURG 
TERRA  ALTA 


ALDERSON 
BELVA   2   E 
CHARLESTON    WBAP 


CLAY  2 

GASSAWAY 

GRAFTON  1  NE 

HARPERS  FERRY 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

NAOMA  1  SE 

NEW    MARTINSVILLE 

OAK    HILL 

SHADY   SPRINGS    2    ESE 

TERRA  ALTA 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BELVA 
DAILEY 

ELKINS  WB  AP 
GRAFTON 
NAOMA  1  E 

PETERSBURG  WB  CITY 
TERRA  ALTA  2 

RELOCATIONS 

All  equipment  moved  0.1  mile  NNE 

All  equipment  moved  1.9  miles  E 

Thermometers  and  reading  gage  moved  from 

roof  to  ground  exposure 

Rain  gage  moved  from  roof  to  ground  exposure 

Recording  gage  moved  85  feet  ESE 
All  equipment  moved  0.4  mile  SSE 
All  equipment  moved  800  feet  W 
Rain  gage  moved  20  feet  SSE 
All  equipment  moved  50  feet  SW 

All  equipment  moved  700  feet  S 
All  equipment  moved  20  feet  S 
All  equipment  moved  40  feet  E 
All  equipment  moved  200  feet  SSW 
Recording  gage  moved  40  feet  SW 


June 

August 

August 

April 

November 

1954 
1954 
1954 
1954 
1954 

June 
July 

1954 
1954 

June 
June 

11, 
10, 

1954 
1954 

June 
November 

2, 
30, 

1954 

1954 

November 

November 

April 

April 

June 

16, 
12, 
14, 
1, 
17, 

1954 
1954 
1954 
1954 
1954 

June 

October 

September 

August 

July 

1, 
27, 

7, 
23, 
29, 

1954 
1954 
1954 

1954 
1954 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


6 

a 

ID 

d 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

Station 

M 

1 

County 

i 

1 

■a 
3 

3 
f 

a 

3 

1 

> 

Q. 

1 

ft 
| 

> 

Si 

a  a 

II 

11 

i-e 

to 
tables 

ABERDEEN 
ALBRIGHT 
ALDERSW 

ALEXANDER 
ALPENA    1    NH 

0012 
0094 
0102 
0107 
014$ 

UPSHUR 
PRESTON 
MONROE 
UPSHUR 
RANDOLPH 

6 
2 

7 
10 
2 

39    04 

39    29 

37  43 

38  47 
38    53 

BO  IB 

79  38 

80  38 
60    13 
79   40 

1072 
1219 
1360 
1655 
2960 

8 

30 
2 
8 
6 

20 

OEC 

2 

2 

1    2    3 

2 

2 

ARBOVALE    2 

ARNOLD 

ATHENS   CONCORD   COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY   VA    HOSPITAL 

0249 
0307 
0355 
0527 
05BO 

POCAHONTAS 

LEWIS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

7 
6 

7 
9 
7 

38    26 

38  54 
37    25 

39  16 
37   47 

79  49 

80  31 
Bl    01 
79    22 

81  11 

2  734 
980 
2600 
2373 
2330 

9 

61 
47 

31 
8 
IS 
49 

47 

DEC 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

BELINGTON 
BELLEVILLE   DAM   20 
tBELVA    2    E 
BENSON 
BENS   RUN 

0633 
0645 
0661 

0679 
06B7 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 

PLEASANTS 

10 
6 

10 
8 

39    02 
39    09 
36    14 
39    09 
39    27 

79  56 

81    45 
81    10 

80  33 

81  07 

1679 
600 
740 

1080 
652 

29 
53 

16 
37 
4 
29 
53 

2 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 

BERKELEY    SPRINGS 

BERLIN 

BIG    SKIN   CREEK 

BIRCH   RIVER    6    SSW 

BLUEF1ELD    1 

0710 

07ie 

0824 
0BA4 
091S 

MORGAN 

LEWIS 

LEWIS 

NICHOLAS 

MERCER 

9 
6 

6 

7 

39    37 
39    03 
38    58 
38    25 
37    16 

78    14 
80   21 
80   26 

80  47 

81  13 

640 
1050 
1050 
1885 
2550 

10 

6 
55 

10 
8 

14 
6 

59 

DEC 
DEC 

1    2    3 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 

BLUEFIELO    2 
BLUESTONE   DAM 
BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BROWNSVILLE 

092  3 
0939 
1075 
1083 
1173 

MERCER 
SUMMERS 

LINCOLN 
PRESTON 

LEWIS 

7 
7 
3 

2 
9 

37    16 

37  39 

38  13 

39  40 
39    00 

81  13 
80   53 

82  12 

79  37 

80  29 

2  590 
1368 
600 
1798 
1032 

11 

12 

30 

6 
11 
15 
22 

30 

3 

DEC 

2 
12    3    4 

2 
1    2    3 

1    2    3 

BRUSHY    RUN 

BUCKEYE 

BUCKHANNON 

BURNSVILLE 

CABWAYLINGO   STATE    FOREST 

1204 
1215 
1220 
1282 
1319 

PENDLETON 

POCAHONTAS 

UPSHUR 

BRAXTON 

WAYNE 

9 

7 
10 
5 
8 

38    50 

38  11 

39  00 
36    52 
3  7    39 

79  15 

80  06 
80    16 
80   40 
82    21 

1375 
2100 
1459 
770 
740 

59 

6 

15 
2 
63 

6 
6 

2 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

CAIRO   3    S 
CAMDEN-ON-GAULEY 

CANAAN    VALLEY 

CANTRALJA 

CHARLESTON   MB    AIRPORT 

1326 
1363 
1393 
1526 
1570 

RITCHIE 
WEBSTER 
TUCKER 
BRAXTON 

KANAWHA 

5 

4 
2 

39    10 

36    22 
39    03 
38    37 
38    22 

81    10 
80   36 

79  26 

80  34 
61    36 

680 
2030 
3250 
950 
989 

48 
9 
6 

9 

6 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3   C 

CHARLESTON    1 
CLARKSBURG    1 
CLAY    1 
CLAY    2 
CLENDENIN    2    SH 

1575 
1677 
1695 
1701 
1723 

KANAWHA 
HARRISON 

CLAY 
CLAY 
KANAWHA 

6 

38  21 

39  16 

38    27 
38    26 
38    29 

81    39 

80  21 

Bl    03 

81  04 
61    22 

600 

977 
722 
675 

617 

50 
31 

67 
37 

to 

29 

12    3 

1    2    3    4   C 

2 

C 

2 

CRANBERRY    GLADES 
CRAWFORD 
CRESTON 
tDAILEY    1    NE 
DAVIS 

2013 
2  02  2 
2  054 
2151 
2209 

POCAHONTAS 

LEWIS 

WIRT 

RANDOLPH 

TUCKER 

7 
6 
5 
10 
2 

38    11 
38    52 
38    57 

38  49 

39  08 

80   16 
80   26 
61    16 
79    53 

79    26 

3400 
1107 
640 
1985 

3120 

10 
33 

10 
30 
3* 

16 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

C 

DAVISSON   RUN 
DUCK    CREEK 
EAST    RA1NELLE 
ELK 
tELKINS   AIRPORT 

2217 
2488 
2638 
2701 
2718 

HARRISON 

HARRISON 

GREENBRIER 

HARRISON 

RANDOLPH 

6 
6 

6 
10 

39    16 
39    09 

37  58 
39   11 

38  53 

BO   24 
60   24 
80   45 
80   14 
79   51 

1000 
1068 
2410 
1000 

1970 

55 

9 
B 
6 
17 
55 

DEC 
DEC 

DEC 

2 
2 
2 
2 
1    2    3    C 

FAIRMONT 
FINK    RUN 
FLAT    TOP 
FRANKLIN   3   NE 
FREEMANSBURG 

2920 
3024 
3072 
3215 
3238 

MARION 
UPSHUR 

MERCER 
PENDLETON 
LEWI  5 

6 
10 

7 

9 

6 

39   28 
39    00 

37  35 

38  42 

39  06 

80    08 

80  16 

81  07 

79  20 

80  31 

1298 
142  0 
3225 

1700 
103  0 

49 

16 
6 

62 

8 
16 

17 

DEC 

1    2    3 

2 

1    2   3  C 
1    2    3    C 

C 

GARY 
GASSAWAY 
GLENVILLE    1 
tGRAFTON    1   NE 
GRANTSV1LLE    2    NW 

3353 

3361 
3544 
3630 
3648 

MC    OOWELL 

BRAXTON 
GILMER 

TAYLOR 
CALHOUN 

1 

5 

10 
5 

37  22 

38  40 
3  8    56 

39  21 
38    36 

81    33 

80   46 
80    51 

80  00 

81  06 

1426 
848 

805 
1095 

730 

34 

59 
59 
8 

37 

65 

37 
8 

1    2    3   C 
1    2    3   C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

GR1FFITHSVILLE 
HACKERS   CREEK 
HALL 
HAMLIN 
HARPERS   FERRY 

3749 
3793 
3B16 
3846 
3927 

LINCOLN 
HARRISON 
BARBOUR 
LINCOLN 
JEFFERSON 

3 

6 
10 

3 

9 

38  14 
3  9    08 

39  03 

38  17 

39  19 

Bl    59 
60   26 
80   07 

82    06 
77   44 

850 
102  0 

1375 
642 

405 

11 

17 
15 
11 
65 

DEC 

C 
2 
2         C 

1    2    3 
2 

HASTINGS 

HOGSETT    GALLIPOL1S   DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT    LOCK    15 

3974 
4200 
4264 

4261 
4309 

WETZEL 

MASON 

PRESTON 

LEWIS 

MARION 

9 
11 
6 

6 

39    33 

38  41 

39  26 
36    59 
39    30 

80   40 
82    11 

79  31 

80  22 
80   08 

809 
572 
2540 
1075 
87B 

7 
6 

IB 
16 

4 
30 
32 

6 

1    2    3 

12    3    4 
1    2    3 

2 

2 

HUNDRED 
HUNTINGTON    1 
HUNTINGTON   WB   CITY 
IAEGER 
IRELAND 

4369 

4378 
4388 

4478 

WETZEL 
CABELL 
CABELL 
MC    DOWELL 
LEWIS 

8 
8 
8 
1 
6 

39   41 
38    25 
38    25 

37  28 

38  49 

80  27 
B2    22 
82    27 

81  49 
80   28 

1034 
675 
565 
980 

1142 

57 
6 

56 

6 

B 
17 

DEC 

C 
1    2    3 
1    2    3   C 

2 

2 

ISAACS   CREEK 
JANE    LEW 
JESSE    RUN 
JUNCTION 
KEARNEYSVILLE    1    NW 

4499 
4559 
4619 
4697 
4763 

HARRISON 

LEWIS 

LEWIS 

HAMPSHIRE 

JEFFERSON 

6 
6 

6 
9 
9 

39    12 
39    06 
39    06 
39    19 
39    23 

80   30 
BO   25 
80   20 
78    52 
77   53 

1063 
102  0 
1120 
BOO 
550 

4 
23 

8 

30 
7 

24 

DEC 

DEC 
MAY 

2 

2 

2 
12    3 
1    2    3 

KERMIT 

KEYSER 

KNOBLY   MOUNTAIN 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

LAKE   FLOYD 

4816 
4836 
4941 
4971 

MINGO 
MINERAL 

MINERAL 
RANDOLPH 
HARRISON 

1 
9 

9 
10 
6 

37  50 
39   26 
39    22 

38  35 

39  17 

62    24 

78  59 

79  00 

80  05 
80   30 

620 

93  0 
1400 
3210 
1110 

1 

14 

29 
1 

14 
14 

8 

NOV 

DEC 

2 

1    2    3 

2 
1    I    3 

2 

LAKE    LYNN 
LEW1SBURG 
LINDSIDE 

5002 
5224 

5264 

MONONGALIA 
GREENBRIER 

MONROE 

2 
7 
7 

39   43 

37    46 
37    27 

79  51 

80  26 

80   40 

900 
2250 
2000 

52 

30 
5B 
14 

2         C 
1    2    3 
2 

Years  of       Opened 

record 

or  closed 

6 

® 
| 

I 



during  yr. 

Refer 

Station 

S5 

County 

•8 

i 

Si 

a  a 

II 

to 

1 

<s 

B 
3 

| 

a 

3 

1 
S3 

a 
S 
1 

P. 

> 

1* 

■SI 

tables 

LITTLE    SKIN   CREEK 

5314 

LEWIS 

6 

30     58 

80   25 

1068 

6 

DEC 

2 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

8 

36    54 

81    32 

660 

C 

LOCKNEY 

5JM 

GILMER 

5 

38    31 

80    56 

720 

c 

LOGAN 

5333 

LOGAN 

3 

37    51 

62    00 

664 

27 

41 

1    2    3   C 

LONDON   LOCKS 

536* 

KANAWHA 

* 

3B    12 

61    22 

623 

19 

19 

1    2    3 

LOOKOUT    2 

5400 

FAYETTE 

7 

38    04 

80    56 

2300 

2 

2 

MADISON 

5563 

BOONE 

4 

38    03 

61    49 

675 

32 

11 

1    2    3 

MAN 

5600 

LOGAN 

3 

37    44 

81    53 

750 

12 

2 

MANNINGTON    1    N 

5621 

MARION 

6 

39   33 

60   21 

974 

52 

S2 

1    2    3 

MANNINGTON    1    W 

5626 

MARION 

6 

39   32 

80   22 

993 

6 

2 

MARTINSBURG   CAA   AIRPORT 

5707 

BERKELEY 

9 

39    24 

77    59 

537 

56 

62 

12    3 

MART1NSBURG   2   W 

5712 

BERKELEY 

9 

39    26 

78    00 

535 

C 

MATHIAS 

57S9 

HARDY 

9 

38    52 

78    52 

1623 

3 

15 

1    2    3   C 

MATOAKA 

5-47 

MERCER 

7 

37    26 

81    IS 

2600 

2 

MC    MECHEN   DAM    13 

3847 

MARSHALL 

a 

39    59 

80   44 

646 

98 

2 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

5969 

TYLER 

8 

39    29 

80    52 

750 

13 

13 

1    2   3 

MIOVALE 

5984 

RANDOLPH 

10 

38    57 

80    05 

1813 

16 

AUG 

2 

MOOREFIELD 

6163 

HARDY 

9 

39   03 

76    58 

820 

46 

46 

1    2    3   C 

MOOREFIELD   MC    NEILL 

616R 

HARDY 

9 

39    09 

78    54 

800 

6 

6 

12    3 

MORGANTOWN   CAA   AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

6 

39    38 

79   35 

1245 

8 

8 

12    3 

MORGANTOWN    LOCK    6   DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39   37 

79   58 

826 

32 

32 

1    2    3 

MOUNT    CLARE 

6276 

HARRISON 

6 

39    13 

80   20 

1040 

17 

DEC 

2 

MT    STORM 

6293 

GRANT 

9 

39    17 

79    14 

2850 

4 

2         C 

tNAOMA    1    SE 

6362 

RALEIGH 

37    52 

81    30 

1205 

14 

2         C 

NEW   CUMBERLAND   DAM    9 

6442 

HANCOCK 

8 

40   30 

80   37 

671 

39 

56 

1    2    3 

NEW   MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

6 

39    39 

80   52 

637 

61 

60 

1    2    3 

OAK   HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37    56 

81    09 

1991 

12 

12 

i    2  3  C 

OMPS 

6674 

MORGAN 

9 

39   30 

78    17 

950 

8 

2 

PARKERS8URG   CAA   AIRPORT 

6849 

WOOD 

8 

39    21 

81    26 

837 

7 

7 

1    2  3 

PARKERS6URG  WB   CITY 

6859 

WOOD 

8 

39    16 

Bl    34 

613 

65 

69 

1    2    3   C 

PARSONS    2 

6868 

TUCKER 

2 

39    06 

79    41 

1900 

3 

3 

1    2    3 

tPETERSBURG 

6954 

GRANT 

9 

3  9    00 

79    07 

1013 

15 

15 

1    2    3   C 

PHILIPPI 

6962 

HARBOUR 

10 

39    09 

80    02 

1281 

61 

2 

PICKENS    1 

69-51 

RANDOLPH 

10 

38    40 

80    13 

2695 

52 

53 

1    2    3 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39    29 

79    02 

1053 

40 

36 

1    2    3 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37   35 

81    32 

1350 

11 

11 

1    2   3 

POINT    PLEASANT 

710'- 

MASON 

8 

38    51 

82    08 

569 

60 

6  4 

MAY 

1    2    3 

POINT    PLEASANT    6    NNE 

7110 

MASON 

8 

36    55 

82    04 

623 

1    2    3    C 

POLK   CREEK 

7115 

LEWIS 

6 

39    03 

80   34 

1074 

B 

DEC 

2 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37    22 

Bl    05 

2410 

24 

2 

RAINELLE 

7306 

GREENBRIER 

4 

37    58 

80   47 

2424 

23 

23 

1    2    3 

RAVENSWOOD   DAM   22 

7352 

JACKSON 

8 

38    57 

81    46 

584 

31 

39 

1    2   3 

RENICK    2    S 

7444 

GREENBRIER 

7 

3  7    56 

60    21 

1?00 

58 

2 

RICHWOOD    2    N 

7504 

NICHOLAS 

36    15 

80   32 

3000 

3 

3 

1    2    3 

RT.    FK.    OF    STONECOAL   CR. 

7536 

LEW  I  5 

6 

38    57 

80    20 

1086 

8 

DEC 

2 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

a 

38    49 

81    43 

610 

8 

8 

1    2    3 

ROANOKE 

7598 

LEWIS 

6 

3  8    56 

80   29 

1050 

30 

2 

ROCKFORD 

7658 

HARRISON 

6 

39    06 

80   20 

103  5 

17 

DEC 

2 

ROHRBOUGH 

^71  6 

LEWIS 

6 

38    59 

80   30 

1036 

8 

DEC 

2 

ROMNEY    3   NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

9 

39   23 

78    44 

640 

1 

1 

JUNE 

1    2    3 

ROWLESBURG   1 

77B5 

PRESTON 

2 

39    21 

79    40 

1375 

12 

69 

1    2    3 

ST   MARYS 

7875 

PLEASANTS 

B 

39    23 

81    12 

640 

42 

2 

SAND    FORK 

7901 

LEWIS 

6 

38    55 

80    26 

1085 

B 

OEC 

2 

SHADY    SPRINGS    2    ESE 

8  083 

RALEIGH 

7 

37    42 

81    03 

2660 

13 

13 

JUNE 

1    2    3 

SHINNSTON 

8145 

HARRISON 

6 

39   23 

80    18 

910 

16 

DEC 

2 

SMiTHBURG 

8274 

DODDRIDGE 

8 

39   17 

80   43 

BOO 

C 

SM1THVILLE 

82  96 

RITCHIE 

5 

39    04 

81    05 

840 

c 

SPENCER 

8384 

ROANE 

5 

38   48 

81    21 

964 

54 

55 

1    2    3 

SPRINGFIELD    2    S 

6409 

HAMPSHIRE 

9 

39    26 

78    43 

700 

C 

SPRUCE    KNOB 

8433 

PENDLETON 

9 

36   41 

79   31 

3050 

6 

22 

1    2    3 

STONY    RIVER   DAM 

8536 

GRANT 

9 

39    08 

79   18 

3400 

.4 

2 

5UGARCAMP    RUN 

8  56  0 

LEWIS 

38    50 

80   25 

1180 

8 

DEC 

2 

SUMMERSVILLE    2 

8608 

NICHOLAS 

38    17 

80    51 

1850 

ie 

2         C 

SUTTON    2 

8662 

BRAXTON 

38    40 

80   43 

828 

6 

2 

SYCAMORE    CREEK 

B699 

HARRISON 

*> 

39    14 

80    25 

1C00 

9 

DEC 

2 

tTERRA   ALTA 

8782 

PRESTON 

2 

39    27 

79    33 

2587 

C 

THOMA* 

8807 

TUCKER 

2 

39    09 

79    30 

3010 

2  5 

? 

TRIBBLE 

B924 

MASON 

38    41 

81    50 

630 

c 

TYGART    DAM 

8986 

TAYLOR 

10 

39    19 

60    02 

1200 

c 

UNION 

9013 

MONROE 

7 

37    36 

80   32 

1975 

50 

49 

1    2    3    C 

UPPER    DAVISSON    HUN 

9036 

HARRISON 

6 

9    16 

80   26 

1084 

6 

DEC 

2 

UPPER    SYCAMORE   CREEK 

9044 

harr:son 

6 

^'i  14 

80   27 

1074 

7 

MAR 

2 

VALLEY    CHAPEL 

9072 

LEWIS 

39   06 

80   24 

1011 

30 

30 

DEC 

1    2    3 

VALLEY    HEAD 

9G86 

RANDOLPH 

10 

38    33 

80    02 

2425 

16 

2         C 

VANDAL  I A 

9104 

LEWIS 

6 

38    56 

80   24 

1120 

30 

2 

VIENNA-BRISCOE 

9168 

WOOD 

B 

39    21 

81    32 

634 

7 

12 

1    2    3 

WARDENSVILLE    R   M   FARM 

9281 

HARDY 

9 

39    06 

78   35 

1200 

36 

35 

14 

12    3    4 

WASHINGTON   0AM    19 

9  3  09 

WOOD 

8 

39    15 

81    42 

600 

37 

2 

WEBSTER    SPRINGS 

933? 

WEBSTER 

4 

38    29 

60    25 

1560 

19 

20 

1    2    3    C 

WEIRTON 

93  4  5 

HANCOCK 

B 

40   24 

80   36 

1050 

6 

6 

12' 

WELLSBURG   3   NE 

9368 

BROOKE 

8 

40    19 

80   35 

66B 

54 

61 

1    2    3 

WEST    MILFORD 

9"2S 

HARRISON 

6 

39    12 

80   24 

979 

28 

FEB 

2 

WESTON 

9436 

LEWIS 

6 

39    02 

80   28 

1026 

31 

63 

1    2    3 

WHEELING   WARWOOD    DAM    12 

9492 

OHIO 

B 

40    06 

80    42 

659 

46 

70 

1    2    3 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

7 

37    48 

80    IB 

1914 

51 

50 

1    2    3 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37    40 

82    17 

673 

52 

53 

1    2    3 

WILLIAMSON    2 

9610 

MINGO 

1 

37    -0 

82    17 

700 

4 

2 

W1NFIELD   LOCKS 

9663 

PUTNAM 

" 

38    32 

81    52 

571 

16 

16 

1    2    3 

1-BIG    SANDY! 


3-GUYANDOT ,       4-KANAWHA , 


6-MONONGAHELA, 


B-OHIOi       9-POTOMAC, 


ll-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE   NOTES 

n    8F;    precipitator 
following  Table  4. 

e  till   be   no  dupllc 


and    evaporation 
tlon  of   lumbers 


lnd  movement   la   miles.      Erapora 
Figures    and    letters    following 


tlons  will  be  i 


the  June  and  December  1b: 


of  Cllmatologlcal  Dat 


[da 


81 


•  Amount  Included  In  following  Measurement. 

B  Adjusted  to  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  statl'ca  may  be 

found  in  the  Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

H  Less  than  a  complete  month  of  record  available;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  of  record  are  missing;  gee  monthly  Cllmatologlcal  Da'/n  for  deTalied  dally  record, 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


the  State  Cllaatologist  at  the  feather  Bureau  Offl 


BOX  936, 

0  thr  Tnl 


N»RC,  Asheville.  I   C. 


1/28/55  —  1078 


